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also the following : Designation and Part No. 



~~M SCHWINC 

[MA Stetter spare part list 



Tab overview 



TRUCK-MOUNTED CONCRETE PUMP 

Preface: 

1 . Tightening Torques 

2. Spare-Parts Catalog - User's Guide 

3. Table of contents with page reference 

4. Product bill of material 

Tab: 

1 . Drive 

2. Pump kit, Gate valve system 

3. Hopper, Agitator, Mesh 

4. Base frame, Control cabinet, Tool cabinet 
Panelings 

5. Outrigger 

6. Rotary drive, Turret 

7. Boom 

8. Boom pipeline, Deck pipeline, Outlet 

9. Water system, Water tank 

1 0. Air system, Compressor 

1 1 . Hydraulic system, Oil tank 

12. Electrical installation, Electrical parts 

13. Cooler-filter circuit 

14. Accessories, Mounting parts, Tools 

15. Special accessories, Central greasing 
system 

1 6. Optional pipeline variants 

17. Alphabetical index 



STATIONARY CONCRETE PUMP 



Preface: 



1. 


Tightening Torques 


2. 


Spare-Parts Catalog - User's Guide 


3. 


Table of contents with page reference 


4. 


Product bill of material 


Tab: 


1. 


Drive 


2. 


Pump kit, Gate valve system 


3. 


Hopper, Agitator, Mesh 


4. 


Chassis frame, Frame, Panelings 


5. 


Hydraulic system, Oil tank 


6. 


Electrical installation, Electrical parts 


7. 


Central greasing system 


8. 


Filter system 


9. 


Oil cooler 


10. 


Deck pipeline 


11. 


Accessories, Options 


12. 


Alphabetical index 



SEPARATE PLACING BOOMS 



Preface: 



1. 


Tightening Torques 


2. 


Spare-Parts Catalog - User's Guide 


3. 


Table of contents with page reference 


4. 


Product bill of material 


Tab: 




1. 


Boom 


2. 


Mounting platform 


3. 


Turret 


4. 


Boom pipeline 


5. 


Hydraulic systems 


6. 


Electrical installation, Electrical parts 


7. 


Accessories 


8. 


Optional pipeline variants 


9. 


Special accessories and Options 


10. 


Alphabetical index 



SLUDGE PUMPS + UNITS: 

Preface: 

1. Tightening Torques 

2. Spare-Parts Catalog - User's Guide 

3. Table of contents with page reference 

4. Product bill of material 

Tab: 

1. Pump kit 

2. Screw conveyor 

3. Drive unit 

4. Detached parts 
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TIGHTENING TORQUES 



A 



ATTENTION - RISK OF DAMAGE 

Only torque wrenches checked at regu- 
lar intervals (every six months, for in- 
stance) must be used for tightening. 

The maximum admissible tolerance for 
torque wrenches is +/- 10% of the re- 
spective tightening torque (MA). 

Use a torque wrench to avoid the following 
problems: without a torque wrench, 
screws are generally overtightened and 
overstrained, threads are damaged and 
screws may tear off. Tightened with a 
wrong torque, a screwed joint is no 
longer a safe joint. 



High-strength bolts must be prestressed with a 
certain tightnening torque. 

Tightening torques depend, among other things, on 
bolt and nut type, thread, surface coating and lubri- 
cation. 



The tightening torques set out in the following 
tables are approximate values. They contain a 
safety factor (0.9 x MA) to avoid overstressing 
of the bolted connection. 

The tool must be precisely adjusted to these 
torque values. The values are applicable only in 
those cases where no other values are speci- 
fied in the individual chapters of the SCHWING 
servicing and repair instructions and assembly 
drawings. 

SCHWING uses hex bolts and cheese-head 
screws and hex nuts (DIN) with different surface 
coatings. 

The overall friction coefficients essential to deter- 
mine the tightening torques depend on the type of 
coating and the lubrication. 

Bolts must be lubricated at the thread and the turn- 
ing head or nut seating plane. Thread and seating 
plane must be clean. 

The tables apply only to the above screws and 
nuts. 



They cannot be used for other types (e.g. reduced- 
shaft bolts). 

They cannot be used with friction-increasing 
agents either (e.g. liquid screw fixer). 



The overall coefficients are assumed to be the following: 





SURFACE 


COLOUR 


OVERALL FRICTION 
COEFFICIENT M ges . 


1. 


phosphatized (PHO) 


black 


0,14 


2. 


yellow-chromated (A2C, A3C) 
galvanized 


yellow - golden 
bright silver 


0,14 
0,14 


3. 


Dacromet (DT320/DT500) 
Geomet (GT320/GT500) 


matt silver 
matt silver 


0,10 


4. 


as 1+2 with fitting paste 




0,10 



e.g. copper paste or MOS 2 
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Screws and nuts acc. to DIN 912 - 931 - 933 - 934 - 6914 - 6915 



VALID for: 


1. 


Geomet 320/500 coating (GT320/GT500) 




2. 


Black (PHO) yellow-chromated (A2C, A3C) and galvanized 
screws and nuts installed with fitting pastes such as Cu or MOS 2 



The friction coefficient is assumed with |i = 0.10 



Coarse-pitch thread 


Thread size 


* Fitting torque (Nm, ft lb) 


8,8 


for strength clas 
10,9 


s 

12,9 


34 
Nm. 


ft 
lb 


Kim 

Nm 


4+ IL% 

ft lb 


Kim 

Nm 


4+ IL% 

ft lb 


M 4X0.7 


2,2 


1,6 


3,2 


2,4 


3,8 


2,8 


M 5X0.8 


4,3 


3,2 


6,4 


4,7 


7,5 


5,5 


M 6X1 


7,5 


5,5 


10,8 


8 


12,6 


9,3 


M 8 X 1 .25 


18 


13 


27 


20 


31 


23 


M 10X 1.5 


36 


27 


53 


39 


62 


46 


M 12 X 1.75 


62 


46 


90 


66 


108 


80 


M 14X2 


100 


74 


140 


103 


170 


125 


M 16X2 


150 


111 


225 


166 


260 


192 


M 18X2.5 


220 


162 


310 


228 


365 


269 


M 20 X 2.5 


300 


221 


440 


324 


510 


376 


M 22 X 2.5 


420 


310 


590 


435 


700 


516 


M24X3 


530 


391 


750 


553 


880 


649 


M27X3 


780 


575 


1120 


826 


1300 


958 


M 30 X 3.5 


1080 


796 


1530 


1128 


1750 


1290 


M36X4 






**2000 


**1475 





















Fine-pitch thread 


Thread size 


* Fitting torque (Nm, ft lb) 


fc 

8,8 


)r strength cl 
10,9 


ass 

12,9 


Kim 

Nm 


ft 
lb 


Kim 

Nm 


44 Ikt 

it lb 


Kim 

Nm 


44 IK 

it ID 


M 8X1 


20 


15 


28 


21 


33 


24 


M 10 X 1 


40 


29 


57 


42 


68 


50 


M 10 X 1.25 


37 


27 


55 


41 


64 


47 


M 12 X 1.25 


67 


49 


100 


74 


115 


85 


M 12X 1.5 


65 


48 


95 


70 


110 


81 


M 14X 1.5 


105 


77 


155 


114 


180 


133 


M 16X 1.5 


160 


118 


235 


173 


280 


206 


M 18X 1.5 


240 


177 


345 


254 


400 


295 


M20X 1.5 


335 


247 


475 


350 


590 


435 


M20X2 










560 


413 


M22X 1.5 


460 


339 


650 


479 


750 


553 


M24X2 


560 


413 


810 


597 


940 


693 


M27X2 


820 


604 


1170 


862 


1390 


1025 


M30X2 


1170 


862 


1660 


1224 


1930 


1423 































The fitting torque corresponds to the axial force in the screw, 
where 90% of the yield strength in tension and torsion is reached. 

For octagonal tubular column 
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Screws and nuts acc. to DIN 912 - 931 - 933 - 934 - 6914 - 6915 



VALID for: 



1 . Black (PHO) yellow-chromated (A2C, A3C) and galvanized screws and nuts 



The friction coefficient is assumed with |i = 0.14 



Coarse-pitch thread 



CD 
N 
'(f) 



Fitting torque (Nm, ft lb) 



for strength class 



Thread 


8,. 


8 


10,9 


12,9 


Nm 


ft 
lb 


Nm 


ft lb 


Nm 


ft lb 


M 4X0.7 


2,7 


2 


4 


3 


4,6 


3 


M 5X0.8 


5,3 


4 


7,8 


6 


9 


7 


M 6X1 


8 


6 


13,5 


10 


16,2 


12 


M 8 X 1.25 


22 


16 


32 


24 


38 


28 


M 10X 1.5 


44 


32 


64 


47 


75 


55 


M 12 X 1.75 


76 


56 


112 


83 


130 


96 


M 14X2 


120 


89 


180 


133 


210 


155 


M 16X2 


185 


136 


275 


203 


325 


240 


M 18X2.5 


270 


199 


385 


284 


450 


332 


M 20 X 2.5 


380 


280 


550 


406 


640 


472 


M 22 X 2.5 


520 


384 


740 


546 


870 


642 


M 24X3 


650 


479 


940 


693 


1095 


808 


M27X3 


990 


730 


1390 


1025 


1620 


1195 


M 30 X 3.5 


1300 


959 


1890 


1394 


2200 


1623 


M 36X4 






**2000 


**1475 





















Fine-pitch thread 


Thread size 


* Fitting torque (Nm, ft lb) 


foi 

8,8 


' strength cla 
10,9 


SS 

12,9 


Nm 


ft lb 


Nm 


ft lb 


Nm 


ft lb 


M 8X1 


24 


18 


35 


26 


41 


30 


M 10 X 1 


50 


37 


70 


52 


85 


63 


M 10 X 1.25 


46 


34 


65 


48 


80 


59 


M 12 X 1.25 


83 


61 


120 


89 


145 


107 


M 12X 1.5 


80 


59 


115 


85 


140 


103 


M 14X 1.5 


130 


96 


190 


140 


230 


170 


M 16X 1.5 


200 


148 


295 


218 


350 


258 


M 18X 1.5 


300 


221 


435 


321 


510 


376 


M 20 X 1 .5 


425 


313 


610 


450 


710 


524 


M20X2 










680 


502 


M 22 X 1 .5 


580 


428 


825 


608 


940 


693 


M 24X2 


720 


531 


1030 


760 


1210 


892 


M27X2 


1030 


760 


1480 


1092 


1750 


1291 


M30X2 


1480 


1092 


2110 


1556 


2470 


1822 































The fitting torque corresponds to the axial force in the screw, 
where 90% of the yield strength in tension and torsion is reached. 

For octagonal tubular column 
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Stainless steel bolts and nuts 

The following tables for material classes A2 and A4 are based on a friction coefficient of |i = 0,12 for com- 
mercial-grade bolts and nuts without lubrication. 

!! Any additional lubrication of threads results in significant changes of the friction coefficients and 
leads to non-defined tightening conditions !! 

- Class 50: for A2-50 and A4-50 without length limitation (turned parts as a rule) 

- Class 70: for A2-70 and A4-70 (commercial grade) but only for lengths with 8 times the thread dia. 

- Class 80: for A2-80 and A4-80 (strongly strain-hardened) but only for lengths with 8 times the thread dia. 



Stainless steel bolts and nuts - Friction coefficient u=0,12 




Tightening torques for fitting (Nm, ft lb) 




Strength class 50 
(e.g. turned parts) 


Strength class 70 
(standard A2-70, A4-70) 


Strength class 80 
(e.g. A4-80) 


Threa 
d 


Prestres 
s 
in 


Tightnening 
torque 
in 


Prestress 
in 


Tightnening 
torque 
in 


Prestres 
s 
in 


Tightnening 
torque 
in 




N 


N m 


ft lb 


N 


N m 


ft lb 


N 


N m 


ft lb 


M5 


750 


1.7 


1.3 


3,000 


3.5 


2.6 


4,750 


4.7 


3.5 


M6 


1,900 


3 


2.2 


6,200 


6 


4.4 


6,700 


8 


5.9 


M8 


4,900 


7.1 


5 


12,200 


16 


12 


13,700 


22 


16 


M10 


7,800 


14 


10 


16,300 


32 


24 


22,000 


43 


32 


M12 


1 1 ,400 


24 


18 


24,200 


56 


41 


32,000 


75 


55 


M16 


21,400 


59 


44 


45,000 


135 


100 


60,000 


180 


133 


M20 


34,400 


114 


84 


71,000 


280 


207 


95,000 


370 


273 


M24 


48,300 


198 


146 


105,000 


455 


336 


140,000 


605 


446 


M30 


75,800 


393 


290 


191,000 


1050 


774 


255,000 


1400 


1033 
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Mounting - Tightening Torque Values UNC / UNF 



GENERAL SAE BOLT TORQUE SPECIFICATION TABLE 


Use the values listed unless special torques are specified. Values are for UNC and UNF 
thread fasteners. Values do not apply if graphite, moly-disulphide or other extreme pressure 
lubricant is used. 


SAE Grade 
Number 


5 


8 


Bolt head identi- 
fication marks. 
See Note below. 






Bolt Size 


Ih ft 
IU.-II. 




Ih ft 




1/4 


Q 11 


19 1^ 
I Z~ I D 


19 1^ 
I Z~ I D 


1fi 90 
I D _ ZU 


5/16 


17-20.5 


23-28 


24-29 


33-39 


3/8 


35-42 


48-57 


45-54 


61-73 


7/16 


54-64 


73-87 


70-84 


95-114 


1/2 


80-96 


109-130 


110-132 


149-179 


9/16 


110-132 


149-179 


160-192 


217-260 


5/8 


150-180 


203-244 


220-264 


298-358 


3/4 


270-324 


366-439 


380-456 


515-618 


7/8 


400-480 


542-651 


600-720 


814-976 


1 


580-696 


787-944 


900-1080 


1220-1464 


1-1/8 


800-880 


1085-1193 


1280-1440 


1736-1953 


1-1/4 


1120-1240 


1519-1681 


1820-2000 


2468-2712 


1-3/8 


1460-1680 


1980-2278 


2380-2720 


3227-3688 


1-1/2 


1940-2200 


2631-2983 


3160-3560 


4285-4827 


NOTE: Bolt head identification marks are shown as per grade. Manufacturer s marks may 
vary. 



Tightening Torques 6 



Spare part list 



SOWING 

Stetter 



Profiled bush-type pipe union assembling methods 



Manual 
pre-assembly 



Pre-as 
180°ti 


sembly 
rn over 






Final Assembly 
180° turns over 



Profiled bush-type 
pipe union 



Pipe 
L/S 



Mechanical 
pre-assembly 



T 



Direct assembly 



Final assy. 
180° turn over 



360° turn over SP 



Controlled 
final assembly 



30° turn over FP 



Shank 
L/S 






Shank pre 
at Walt* 


3-assy. only 
srscheid's 



Torque 



Final assembly 
180° turn over 



FP = fixed point 
SP = straining point 



Controlled Final Assembly Using MEG-R3 


Tube 
OD 


Series 


Min. tube wall 
thickness 


Assembly Torque 


Pre-Assy. Force 1> 


[mm] 




[mm] 


[Nm] (30 s ) 


[kN] 


6 




6x1 


25 


17 


8 




8x1 


40 


22 


10 




10x1 


50 


30 


12 




12x1.5 


70 


40 


15 


L 


15x1.5 


90 


44 


18 




18x1.5 


115 


46 


22 




22x2 


210 


77 


28 




28x2 


310 


77 


35 




35x3 


500 


100 


42 




42x3 


600 


125 


6 




6x2 


35 


23 


8 




8x1.5 


55 


40 


10 




10x1.5 


70 


37 


12 




12x1.5 


85 


40 


14 


S 


14x2 


110 


46 


16 




16x1.5 


120 


46 


20 




20x2 


200 


77 


25 




25x2.5 


340 


95 


30 




30x3 


480 


120 


38 




38x4 


850 


145 



1) The pre-assembly forces determined are reference values. They depend on the cylinder spring load, the 
pretension forces of the seals and on the assembly time (Data source: Walterscheid). 
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Fitting of bulkhead glands 
Torque-based fitting 

Prerequisite: The component (plate, flat steel) between lock-nut and hexagon of bulkhead piece is 
suitable for coping with the fitting forces applied without deformation or yielding. 



• Unscrew the castle nut. 

• Apply Loxeal 8654 (Art.: 1 0206549) as described below. 

• Insert the bulkhead lead-in into the through hole. 

• Manually screw on the lock nut. 

• You can install the lock nut with a suitable torque wrench and the assembling torque ap- 
plying to the respective union system, (see table page 2) 

• Install the union system into the pipe joint according to the relevant Installation Instruc- 
tions. 

IMPORTANT: Use a suitable assembling tool to hold up the bulkhead lead-in. 



Example: 



Apply adhesive on front surfaces (Loxeal 8654 Art.: 10206549) 








Apply only a very small amount of adhesive 
(one drop) on thread 
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Tightening torque FOR BULKHEAD GLANDS 



Fitting torque for bulkhead glands [Nm] 



Size 


Series 


[Nm] 


GroBe 


Reihe 


[Nm] 


6 




25 


6 




35 


8 




40 


8 




55 


10 




50 


10 




70 


12 




70 


12 




85 


15 


L 


90 


14 


S 


110 


18 


115 


16 


120 


22 




210 


20 




200 


28 




310 


25 




340 


35 




500 


30 




480 


42 




600 


38 




850 
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HYDRAULIC HOSES 



Fitting instructions 
Tighten union nut by hand. 
Tigthen union nut with the prescribed torque. 

Tightening torques 



Hydraulic hose 







DKO L / DKO S 






Tightening torque 




Tightening torque for t 


hreaded hose coupling (DKOL / DKOS) 


Designation 


Wrench 
size SW 


Type 


Tightening torque 

MA (Nm) 
tolerance = + 1 0% 


DKO 10 L 


17 


Hose DN 6* 


20 Nm 


DKO 12 L 


22 


Hose DN 8" 


40 Nm 


DKO 16 S 


30 


Hose DN 12 


70 Nm 


DKO 20 S 


36 


Hose DN 16 


100 Nm 


DKO 25 S 


46 


Hose DN 19 


160 Nm 


DKO 28 L 


41 


Hose DN 25 


140 Nm 


DKO 30 S 


50 


Hose DN 25 


210 Nm 


DKO 38 S 


60 


Hose DN 31 


300 Nm 



in acc. with Schwing company standard 3.2.001 .003 Einpressnippel der Reihe S mit Mutter 
14x1,5. 



** in acc. with Schwing company standard 3.2.001 .003 press-fit nipple series S with nut 18x1 .5 

series L. 

Tolerance for the torque values listed in the table + 10% 

The threads of the threaded coupling and the hose fitting are coated and must not be oiled. 
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PREFACE 



The Schwing Spare-Parts Catalog on CD with the Schwing Winparts software and a printed original 
are part of your Schwing machine's scope of supply. 

Both versions serve the purpose of providing information on original spare parts from SCHWING. 

The Schwing Winparts software is based on today's state of the art in computer technology offering an 
easy and comfortable search for spare parts and the possibility of ordering the selected parts thereafter. 

A complete description of the functions of the Schwing Winparts program is provided by the program's 
help files on CD. 

The present User's Guide explains the most important functions of the Schwing Winparts software and 
gives hints on the use of the printed version. 



Customer information bulletins can be opened with Schwing Winparts. Circuit diagrams and spare-parts 
lists are opened with Schwing Winparts or with the free-of-charge Adobe Acrobat Reader. 
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Installation 



System requirements 

- At least Pentium 2, 300MHz 

- Microsoft® Windows® 9x, NT SP6, 2000, XP, 
Vista 

- 64 MB RAM 

- Screen resolution 800 x 600 pixels 

- Web-based functions require an Internet browser 

- CD-ROM drive 

- Adobe Acrobat Reader version V5.0 or higher 

Installing Schwing Winparts 

- Insert the CD supplied in the CD-ROM drive of 
your computer. 

- As a rule, the installation routine starts auto- 
matically (Fig. 1). 

- If it doesn't, start the installation directly by 
double-clicking in the Explorer on the file 
setup.exe on the CD-ROM. 

- If you prefer a language other than the one just 
active, select your desired language and confirm 
with OK (Fig 1). 

- After a click on Next » (Fig. 2), the subse- 
quent windows will be in the language selected. 



Wahlen Sie eine Sprache 



Deutsch 



Englisch 
■ Franzbsisch 
Spanisch 



□ K 



Abbrechen 



Fig. 1 



Welcome to the installation program. 



Change language 



Cancel 



Fig. 2 
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- In the next window (Fig. 3), you will have to 
specify the installation option for the applica- 
tion. 

Installation options 

- Note: If you want to handle different types of 
machines, you should decide in favour of the full 
installation option. 

- Start from the CD 

- If this option is selected, no files will be copied 
to your hard disk. Schwing Winparts and also 
the catalogue can be used with certain restric- 
tions. 

- Note: 

- The following functions will, however, not be 
available: 

- no input of user data 

- placing of orders is not possible 

- placing articles into the shopping cart is not 
possible 

- making notes is not possible 

- Minimal installation 

- This option copies all program files as well as 
user-specific files into a directory of your 
choice on the hard disk. 

- Note: 

- The catalog can only be used, if the CD with the 
catalogue data is in the CD-ROM drive. 



- Full installation 



Stetter 



- This option copies all data, i.e. program files, 
user-specific files and also all of the catalog 
data into a directory of your choice on the hard 
disk. 

- Confirm with Next ». 

- Depending on your choice, the installer dis- 
plays information about the memory require- 
ments for the selected installing option and the 
free space on the drive of the destination direc- 
tory. 

- If the disk space is not sufficient, press « Back 
and change the installing option or the drive of 
the destination directory. 

- Otherwise, press Next ». 



Install of the application and the catalogues 



Installation type 

O Start from CD 
O Minimal installation 
©Full install 



| Next » 



Fig. 3 



Install of the application and the catalogues 



Required disk space: 


28271 kByte 


Available disk space: 


39000852 kByte 



| «Back | Next» ] Cancel 



Fig. 4 
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- If you have selected the Minimal installation or 
the Full installation option, you must either ac- 
cept the preset destination directory or click 
Search and select a directory of your choice. 



Licence information 



Install of the application and the catalogues 



Choose destination 

Choose destination folder: 



C:\Programme\schwing\ 



- In the next screen, accept the licence informa- 
tion for this software application and confirm 
with Next ». 



Registration 

- When installing the CD for the first time, you 
must enter your user data (see example Fig. 7). 
This makes it easier to work with the program 
when placing orders. 

- The selected option will then be installed. 

- After the successful installation you can choose 
whether the application is to be started right 
away or later. 

- Terminate the installation procedure with Next 
». 



Program start 

- During the installation, the program folder 
Schwing with the catalog software will be cre- 
ated under Start/Programme. 

- In the Schwing folder select the item "Schwing 
starten". 



[ « Back I Next » | Cancel 



Fig 

H 



Install of the application and the catalogues 



License information 

This program is protected under copyright laws and its use is subject to the terms of a licensing 
agreement between LEXCOM GmbH and the individual user. Unauthorized use, duplication, or 
unauthorized sale of this program or any portion thereof are subject to both criminal and civil 
prosecution which may result in severe penalties or damage restitution claims. 




0 Accept 
O Decline 



| «Back | Next » ] Cancel 

Fig 



Installation 




s 


Install of the application and the catalogues 


Please enter your general user data: 




Customer No.: 


1 




Company: 






Surname: 


] Name: 




Street: 






ZIP/City; 


II 




Phone: 


1 - 1 




EMail: 






Country: 














[ <<Back ] 


Cancel 



Fig 
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Working with the Schwing Winparts CD 

For a complete description of the functions of the Schwing Winparts program press <Strg + F1> for 
help. 

A description of the most important functions is set out below. 
Schwing Winparts user interface 

The user interface of Schwing Winparts consists of the following components (Fig. 8,9). 



Menuleiste 


Symbolleiste 


Parlsleiste 


Strukturbaurn 


Bildtafel 




Stucklistenfilter 




Stuckliste 



Fig. 8 
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Fig. 9 



- The hierarchical tree structure (1) ensures fast orientation and navigation in the spare-parts cata- 
log for the purpose of localizing a specific product assembly. 

- Parts list (2) permits generating all data required for a spare-parts order. 

- Picture block (3) shows the individual parts of a machine assembly. The page can contain several 
picture blocks. Besides from interactions within the parts list, orders can also be generated directly in 
the picture block. The picture block has its own control bar. 

Hint: To enlarge the picture, click inside the block with the right mouse button and select Save as. The 
saved picture block can then be opened with a standard image-editing software. 

- Program functions can be selected with the help of menu bar (4) and of control bar (5). 

- The parts bar (6) shows the name of the current assembly / parts list and the path in a link func- 
tion. 
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Saving and handling of spare-parts catalogs on the computer 

- As already explained in conjunction with installation options, you can either run Schwing Win- 
parts from the CD or install it on your computer together with the catalog data. 

- If the CDs have been installed, the control bar also shows the Catalogs option (Fig. 10). This item 
opens the catalogs that have been installed with minimal and full installtion options. 



\ File View 


Extras Help 








||3 Exit 


t-j Level up 


Search Orders 


Printf 


^ Catalogs } 


Pump kit P 3130-200/140 SVE-XL-DLA 

MB MB MB / Pump kit P31 30-2001 40 SVE-XL-DLA 



Fig. 10 

- Open the Catalogs menu item 

The catalogs available after the installation will be displayed. 
Click on the catalog you want to open. 

- If you have not installed any of the Cds, the catalogs menu item will not be available in the control 
bar. 

Changing the language 

- What does "user interface language" mean? "User interface language" means that program func- 
tions are displayed in the language selected, i.e. the menu bar, the control bar and the parts list 
filters. 

- User interface language - To select the interface language, click Extras - Language settings in the 
menu bar or press <Strg + L>. Although another language can be selected while the program is 
running the newly selected language requires a program restart to become active. After the re- 
start, all functions of the program will be in the language selected. 

- What does "data language" mean? "Data language" means that the spare-parts lists are shown 
in the sleeted language, i.e. the list headers and the designations of the parts themselves. 

- Data language - To select the desired data language, click Extras - Language settings in the 
menu bar and select the language desired. The language is changed immediately without requir- 
ing a program restart. All spare parts are now shown in the language selected. 

- Note: Always use the selected data language for the search function as the corresponding spare 
parts will otherwise not be found. 
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Saving notes concerning spare parts 

- Taking advantage of this useful function may help you to save your experiences and to make 
them available to other staff members in order to save time and money. 

Use the right mouse button to create and to display notes. 

- Notes added to the tree structure 

Set the mouse pointer to the entry for which you want to leave a note and press the right mouse 
button. A new window opens (context-sensitive menu). Then click the left mouse button on Notes 
and Add. 

Set the mouse pointer to the entry for which you want to leave a note and press the right mouse 
button. A new window opens (context-sensitive menu). Then click the left mouse button on Notes 
and Add. 

After successful entry of the note, the following symbol (Fig. 11) appears in the corresponding 
tree structure. 




Fig. 11 

- Notes added to the parts list 

Set the mouse pointer to the item for which you want to leave a note and press the right mouse but- 
ton. A new window opens (context-sensitive menu). Then click the left mouse button on Notes and 
Add. 

After successful entry of the note, the following symbol (Fig. 12) appears in the corresponding parts 
list directory structure. 
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Fig. 12 
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How can I find a specific spare part? 
Localization with the directory structure 

- After opening the Schwing Winparts application, a directory structure for the localization of an as- 
sembly is displayed on the title page. For each assembly, a parts list is opened automatically. An as- 
sembly can consist of any number of picture blocks. 

- Select the assembly. The first picture block of the assembly selected and the pertaining parts list ap- 
pear on the right side of the screen. 

- After the selection of the desired assembly, the user can navigate in the parts list, the picture blocks 
and the menu functions. 

- Note: Parts lists printed in boldface contain a subordinate parts list 



Localization in the parts list 

- Parts list information can vary and consist, for instance, of the following elements: 

- item numbers in the picture block 

- designation of the part 

- part no. 

- quantity 

- no. of the picture block showing the part concerned 

- ordering information 

- additional information as, for instance, picture block illustrations, if any 

- The needed part can be localized by means of the different searching and orientation functions: 

- scrolling 

- grouping 

- menu search 

- selection by mouse-click on the corresponding part in the parts list 

Note: Parts lists/parts printed in boldface contain a subordinate parts list 

- The correponding item on the picture block is allocated by a frame or a surface on the corresponding 
item number. 
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Search function 

- A spare part can be localized fast and easily by means of the following search methods: 
Search 

- Global search permits searching a part by means of the parts designation or number in whole spare- 
parts catalog. 

- To start the search function, click the Search button in the control bar or press <F3>. The search 
windows opens. 

- Enter the designation or the number of the part to be searched in <Search for> 

- In <Search for> select <Parts list>. 

- If you don't know the complete designation of a spare part, just enter the known part of the designa- 
tion, eg. <Ven>. All existing parts containing the partial designation <ven> will then be displayed as 
search result. In this case, the German word <Ventile>. 

- Use inverted commas (") as a placeholder, eg. <"en>. All existing parts containing the partial desig- 
nation <en> will then be displayed as search result. This way of searching increases the number of 
hits. In this example, the German words "Ventile, Zentrale, Gelenkwelle" eto will be displayed. 

- All parts list entries found in the search are displayed in the bottom window. A double-click on an 
entry found selects this entry in the corresponding parts list and picture block. 

- The search results can then be filtered for another term. To do so, use the Parts list filter button. This 
corresponds to an AND search function. 



Search within an assembly 

- The search within an assembly/parts list by means of the parts designation or the parts number per- 
mits localizing a part inside a selectable assembly/parts list. 

- To activate the search, click the right mouse button on the corresponding assembly in the tree struc- 
ture. 

- The function Search in is activated, the search window opens. 

- The further procedure is the same as for Search. 

- Note: Please make sure to enter the search term in your selected data language. 
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Spare-parts order (shopping cart) 

- At the present stage (October 2009), parts orders cannot yet be sent to us via e-mail directly out of 
the Schwing Winparts application. 

You can, however, use the ordering functions of the shopping cart and print out the order form. This 
order form can be sent as an attachment to an e-mail. 

Ordering a part out of the list 

- Open the context menu with right mouse click on a parts list entry or an item number. 

- With "Order part" or "Enter", the corresponding part (if it is a part that can be ordered) is being placed 
into the shopping cart. After pressing "Enter", a windows opens in which the quantity can be speci- 



Specifying the quantity ordered 

- With "Specify ordering quantity" the corresponding part is placed in the cart in a selectable quantity. 
The quantity is specified in a separate input window. 

Multi-selection 

- Multi-selection (selection of desired items by pressing at the same time the <Shift> or <Strg> keys) 
permits grouping several selected items and placing them together into the shopping cart. 

- Only items that can be ordered will be placed into the cart. 

- A parts list entry can also be placed into the cart with a left mouse click on the shopping cart symbol. 
Shopping cart 

- The shopping cart contains all parts of the spare-parts order together with the necessary additional 
information. The cart is the basis of an order. A complete description of the cart functions is accessi- 
ble via the help function with <F1>. 



fied. 
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Working with the printed version of the Schwing spare-parts catalog 

- Your spare-parts catalog contains all the spare parts of your machine. 

Chapter 15 with the special accessories is an exception. This chapter lists all available equipment op- 
tions even if they are not part of the machine ordered by you. 

Structure of the spare-parts catalogs 

- Main index 

- Table of contents with page numbers 

- Product parts list 

- Chapters 

- Alphabetical index 

Main index (2 nd cover page) 

- The main index provides an overview of the main assemblies. 

The main index is one of the most important elements of the spare-parts catalog. 
Study this page in detail to understand our concept of presenting the machine in the form of assem- 
blies. 

Table of contents with page numbers 

- The table of contents lists the main assemblies and the pertaining sub-assemblies. 
This system is intended to help you to find spare parts faster. 

Product parts list 

- The product parts list contains even more details than the table of contents. 
In contains in addition to the sub-assemblies also individual spare parts. 

Chapters 

- The chapters contain the drawings and the parts list of the assemblies. 
The parts lists are preceded by the drawings. 
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Logic structure of the spare parts catalog 



- 1 



- 1.1 

- 1.1.1 

- 1.1.2 

- 1.1.2.1 

- 1.2 

- 1.2.1 
etc. 



Pump unit 
Rock valve unit 
Housing 



= list of assemblies 

= 1 st assembly of the list 
= 1st sub-assembly or individual part of 1st assembly 
= 2nd sub-assembly or individual part of 1st assembly 
= 1st part of 2nd sub-assembly 
= 2nd assembly of the list 

= 1st sub-assembly or individual part of 2nd assembly 



Rock valve drive 



At first glance, this subdivision looks complicated and abstract. The following example is taken from every- 
day life and intended to explain the structure of the catalog. 



Spare parts search in main and sub-assemblies 

- Try to find out into which of the assemblies the spare part searched might belong. Read the chapter 
"Logical structure of the spare-parts catalog". 

Attention: Special accessories are always listed in chapter 15. 
Search the main assembly in the main index. 

Search the table of contents for the assembly and the corresponding page. 
Individual parts can be found in the products part list. 

Example: Search for a pumping piston 

- Step 1 : Main index => 2. Pump unit, valve system 

- Step 2: Table of contents under 2 => 2 Pump unit P 2023-1 1 0/75, Page 26 

- Step 3: Chapter 2 page 26, drawing pos. no. => next page, spare-parts catalog pos. 3 with quantity, 
part no., designation 



Search for a spare part in the alphabetical index 

- For this type of search, the spare-parts designation should be known. 
The alphabetical index is at the end of the catalog in chapter 17. 

Search for the spare part in the alphabetical index; the corresponding page number is indicated on 
the righthand margin. 



- 1.1 

- 1.1.1 

- 1.1.2 

- 1.2 

- 1.2.1 

- 1.3 

- 1.3.1 



- 1. 



Garments 
Shirt 

Cuff links 

Necktie 

Trousers 

Belt 

Shoes 

Shoestrings 
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Working with technical information bulletins for customers (K-infos) 

K-infos are available in German and English only. The data language must be set to German or Eng- 
lish. The user interface language can be to your native language. 

In most cases, K-infos cover such topics as repair and fitting instructions for our machines. 
If necessary, they are also used to supplement our operator manuals. 

They are intended for qualified technicians in different specialities such as hydraulic system mechanics, 
electricians, welding specialists, concrete pump operators, etc. 

These persons must have been charged with the execution of the works described and furnished proof 
of their qualification. 

The information bulletins are not intended to impart basic technical knowledge to readers. 

If you are not sure whether you are capable of performing the work described in a safe and qualified 
manner, contact our after-sales service or the competent SCHWING distributor. 
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Where can I find K-infos 

- K-infos are listed in the tree structure under "Customer Information" pf] 
(Fig. 13). 



Ht VWw Ert»« H*> 

(oj tit ^ Lewi up O O 5«*<^ W Order* Prrt ^ Catalog* 



STOMER INFORMATION 

/ CUS TOMOt ■VOMtATKM 



■ O SCHAMOOmtM 
■ O 10137S9 

n Osa s6isxion7S9 




FOREWORD 



last update 
28. 09. 2007 



The following collection contains our INFORMATION BULLETINS for customers from no. K101 
onwards. Older bulletins can only be provided on special request. 

Missing numbers are due to invalid info bulletins having been removed from the collection. 

Please observe that information bulletins may lose their validity after some time since they are 
no longer up to date. 

Please ask us if you are in doubt about the validity of older information bulletins. 

SCHWING releases once a year a list of info bulletins that have become invalid. This list is pu- 
blished in the form of a customer information bulletin. See K 200 as an example 

Some information bulletins are available only in German since they were produced for the Ger- 
man market only. 

Some of the information bulletins are applicable to special machines only. 



With respect to all Information bulletins it is assumed that the work described is per- 
formed by specialists having the required qualification. The bulletins do not provide 
fundamental know-how. See also K 199. 



Issued by: 

SCHWING GmbH 
Ahteilunn WW 



Fig. 13 



How to work with K-infos 

- K-infos are stored as PDF files. After selecting K-infos with a mouse-click, the K-info document 
appears in the picture block. 



- For an overview of all K-infos click on the bookmark [2 
(Fig. 13). 
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Help 

- This menu contains the complete online help and information on copyrights and program data. 

- Help opens the online help. Function key <F1> 

- Info opens the information window with copyright and program data information. 

- Goto homepage provides access (with active Internet connection) to the website of the catalog 
provider or to another URL. See manual for adaptation. 



Keyboard commands 

Presently you can use the following keyboard commands for your work: 

- ENTER 

adds the active product parts list entry to the order 

- F1 

call up online help 

- F3 

call up search 

- F5 

opens the orders window 

- F7 

switches the tree view off/on 

- Favourites 

- <Strg>+K 

contact management 

- <Strg>+L 

language settings 
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11 Hydraulic system agitator S42-43SX 529 
11 Hydraulic system support S42-43SX BR02 535 
11 Hydraulic system water pump S42-43SX 559 
11 Hydraulic system HP-cleaner S42-43SX 563 
11 Hydraulic system compressor S42-43SX 567 
1 1 Hydraulic system chamber valve 571 
11 Hydraulic system control cabinet S42SX 591 
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Nomenclature Page 

11 Hydraulic system slewing gear S42-43SX 665 

11 Pipe package, righthand S42-43SX 669 

11 Hydraulic system support beam S42-43SX 675 

11 Hydraulic system support beam S42-43SX 685 

11 Hydraulic system support beam S42-43SX 695 

11 Hydraulic system support beam S42-43SX 701 

11 Pre-assembly control block driving 707 

11 Hydraulic system HP-cleaner S42-47SX 723 

1 1 Hydraulic system chamber valve and 733 

11 Accumulator mounting S42-43SX BR02 743 

1 1 Hydraulic system compressor S42-43SX 761 

1 1 Hydraulic system water pump S42-43SX 765 

11 Pneumatic system Control cabine S42-47SX 769 

11 Pneumatic system control cabinet 773 

1 1 Hydraulic system for the boom 777 

11 Pipe package SP lefthand S42-43SX 787 

11 Hydraulic system pump kit P2525-1 20/85 793 

11 Hydraulic system pump kit S42/43SX BR02 805 

1 1 Hydraulic system Rock valve S42-43SX 81 3 

12 Pushbutton housing horn green 819 
12 Electric mounting parts MB-Actros, 823 
12 E-option, greasing syst./load limitation 827 
12 Electrical option 831 
12 Electrical parts, driver's cab 835 
12 E-option S42-61SX: Rotary beacon 839 
12 Connection pipe 2,8 m 843 
12 Electrical option 2. greasing pump 24V 847 
12 Electrical parts VS-gear 24V 851 
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Table of contents 



Stetter 



Nomenclature Page 

12 Electrical mounting parts 861 

12 Electrical parts 1 spotlight, 24V 869 

12 Electrical parts 2 spotlights, 24V 875 

12 Tail light system cpl. S42SX-S47SX, 5KL 881 

12 Electrical installation S42SX Mark 2 921 

12 Electrical parts, spotlight 955 

12 Electrical installation, control cabinet 961 

12 Lighting system S42SX,S43SX, BR02, MB 997 

12 Electronic assembly Modem cpl. 1001 

12 E-options box cpl. 1005 

12 Electrical parts S31XT-36X,S42-47SX BR02 1019 

12 Electrical parts S42SX-S47SX 1025 

12 Electrical parts stabilizer lighting 1033 

12 Electrical parts flashlights 1049 

12 Electrical parts, End hose stop valve 1061 

12 Electrical installation, Tool cabinet 1069 

1 2 Electrical parts S42-S47SX floodlamp 1 081 

12 Electrical parts S42-S47SX rotary beacon 1087 

12 Electrical parts, Pushbutton 1091 

12 Electrical parts, driver's cab 1097 

12 Electrical parts additional backup lamps 1101 

12 Holder, remote contol 1113 

12 Electrical parts 1117 

12 SCHWING Control SC30 cpl. -EU- 1125 

1 2 Monitoring SWV/SWH S42SX/S43SX BR02 CE 1131 

13 Cooler filter system S42-43SX BR02 E 1143 

14 Brake shoe with support 1151 
14 Leveling indicator with fixture 1155 
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I^J Stetter Table of contents p age 5 



Nomenclature Page 

14 Additional parts and alternatives 1159 

14 Railing, cpl. S42-43SX BR02 1173 

14 Supply unit cpl. 1177 

14 Stepladder cpl. S42-43SX BR02 1197 

14 Bracket 1201 

14 Case for delivery notes, cpl. 1205 

15 Special accessories, greasing systems 1211 

16 Extension DN 1 25 S2000 DW 1361 
16 Optional pipeline variants 1365 



# SCHWINC 

I^J Stetter Spare parts list p age 41 

SPL: S42SX BR02 COM-No.: 

ID-No.: 98374967 
Pert.Drg: No 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10201689 


Set of screws f. mounting prop shafts 


1 


1 ST 


98347235 


Drive unit 120/636RZ MPS SKE+F 


1 


1 ST 


98347820 


Fixture of drive unit 3° 


1 


1 ST 


98347855 


Suction line cpl. 636ltr S42-43SX BR02 


1 


1 ST 


10207682 


Prop shaft LE 1900-2000/1065 


2 


1 ST 


10302797 


Pump kit P2525-120/85RB MPS Cr 


3 


1 ST 


98347119 


Hopper with agitator B-Rock 


3 


1 ST 


10212806 


Hopper hose holder cpl. 


3 


1 ST 


10183175 


Gridiron assembly DN 70 - CE 


3 


1 ST 


10208971 


Vibrator assembly, 24V 


4 


1 ST 


98364541 


Paneling for slewing cylinder cpl. 


4 


1 ST 


98353375 


Housing 


4 


1 ST 


98370279 


Fender cpl. - Tandem axle 


4 


1 ST 


98353433 


Front panel 


4 


1 ST 


98349185 


Tool cabinet cpl. S42-43SX BR02 


4 


1 ST 


98362132 


Fender, PE, 500-1370, with fender flap 


4 


1 ST 


98348086 


Base frame cpl. L=7250 S42-43SX BR02 


4 


1 ST 


98355898 


Boom support cpl. S42SX 


4 


1 ST 


98348052 


Control cabinet cpl. S42-43SX BR02 


4 


1 ST 


10121281 


Fastening for pump kit BPL 1200 


4 


1 ST 


98363038 


Loading area cpl. S42-43SX BR02 


4 


1 ST 


10214586 


Rock valve support C= 67mm 


5 


1 ST 


98361433 


Bracket cpl. 


5 


1 ST 


98369167 


Energy chain cpl. S42-43SX BR02 


5 


1 ST 


98348152 


Outrigger rear righthand.cpl. S42-43SX 


5 


12 ST 


98355109 


Spacer PE 500 x 800 x 50 


5 


1 ST 


98348144 


Outrigger front lefthand, cpl. S42-43SX 


5 


2 ST 


98361265 


Holder 
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COM-No.: 

ID-No.: 98374967 

Pert.Drg: No 



Position Quantity ID-No.: 



5 


1 ST 


98348149 


5 


1 ST 


98348157 


6 


1 ST 


98350121 


6 


1 ST 


10170229 


6 


1 ST 


98348069 


7 


1 ST 


10171053 


8 


1 ST 


98362721 


8 


1 ST 


10095720 


8 


1 ST 


10148505 


9 


1 ST 


98349190 


9 


1 ST 


98347752 


9 


1 ST 


98347740 


9 


1 ST 


98347814 


9 


1 ST 


98347745 


9 


1 ST 


98347739 


10 


1 ST 


98347819 


10 


1 ST 


98347810 


10 


1 ST 


98347812 


10 


1 ST 


98347808 


10 


1 ST 


98347813 


10 


1 ST 


98347811 


10 


1 ST 


98371665 


11 


1 ST 


10163537 


11 


1 ST 


98352315 


11 


1 ST 


98350652 


11 


1 ST 


98348815 


11 


1 ST 


98348816 


11 


1 ST 


98358798 



SCHWINC 

Stetter 

SPL: S42SX BR02 



Nomenclature 

Outrigger front righthand, cpl. S42-43SX 
Outrigger rear-lefthand, cpl. S42-43SX 
Slewing ring lining, Fiberglass 
Turret cpl., S42SX 

Module - Rotary drive S42-43SX BR02 
Boom S42SX 

Pipeline outlet S42SX BR02,DN 180/1 80/1 50 
End hose DN125 04000 5 1/2"" 
Pumping line S42SX DN125 S2000 
Water case assembly, Roller 
Water-box outlet DN50 
C-connection cpl. 
Supply unit water 
Water supply Roller 
Fastener water case 

Connection, vehicle-boom S42-S43SX, air 

Supply unit compressor 

Air line separate compressed air 

Supply unit - compressor, boom 

Air system S42-S47SX 

Supply unit Separate compressed air 

Mounting, Safety valve 

Hydraulic system on the boom S42, prop. 

Pre-assembly control block driving 

Pipe package, righthand S42-43SX 

Hydraulic system support S42-43SX BR02 

Hydraulic system water pump S42-43SX 

Hydraulic system compressor S42-43SX 
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Pert.Drg: 
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98374967 
No 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


11 


1 ST 


98361780 


Pneumatic system control cabinet 


11 


1 ST 


98352278 


Hydraulic system support beam S42-43SX 


11 


1 ST 


98348818 


Hydraulic system compressor S42-43SX 


11 


1 ST 


98352277 


Hydraulic system support beam S42-43SX 


11 


1 ST 


98363896 


Hydraulic system pump kit P2525-1 20/85 


11 


1 ST 


98361913 


Hydraulic system for the boom 


11 


1 ST 


98348951 


Hydraulic system control cabinet S42SX 


11 


1 ST 


98348808 


Hydraulic system drive P2525 


11 


1 ST 


98348819 


Hydraulic system chamber valve 


11 


1 ST 


98361409 


Hydraulic system water pump S42-43SX 


11 


1 ST 


98352083 


Hydraulic system support beam S42-43SX 


11 


1 ST 


98349255 


Hydraulic system slewing gear S42-43SX 


11 


1 ST 


98352082 


Hydraulic system support beam S42-43SX 


11 


1 ST 


98364596 


Hydraulic system pump kit S42/43SX BR02 


11 


1 ST 


10159181 


Pressure accumulator IAV 6-330/28- 


11 


1 ST 


98364813 


Hydraulic system Rock valve S42-43SX 


11 


1 ST 


98347736 


Hydraulic reservoir cpl. S40 BR02 24V 


11 


552 KG 


10151439 


Multigrade hydraulic oil45/68 TELLUS V46 


11 


1 ST 


98362513 


Pipe package SP lefthand S42-43SX 


11 


1 ST 


98361442 


Pneumatic system Control cabine S42-47SX 


11 


1 ST 


98352630 


Hydraulic system chamber valve and 


11 


1 ST 


98348810 


Hydraulic system agitator S42-43SX 


11 


1 ST 


98348817 


Hydraulic system HP-cleaner S42-43SX 




1 ST 


98352561 


Hydraulic system HP-cleaner S42-47SX 




1 ST 


98353938 


Accumulator mounting S42-43SX BR02 


12 


1 ST 


10149893 


Pushbutton housing horn green 


12 


1 ST 


10210935 


Electrical option 2. greasing pump 24V 


12 


1 ST 


10203094 


Electric diagram interface MB-AC MP2 
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COM-No.: 

ID-No.: 98374967 

Pert.Drg: No 



Position Quantity ID-No.: 



12 


1 ST 


98354330 


12 


1 ST 


98354653 


12 


1 ST 


98348062 


12 


1 ST 


10201217 


12 


1 ST 


98349505 


12 


1 ST 


98349308 


12 


1 ST 


10205095 


12 


1 ST 


98349092 


12 


1 ST 


10308667 


12 


1 ST 


10201004 


12 


1 ST 


98348044 


12 


1 ST 


98323250 


12 


1 ST 


10209387 


12 


1 ST 


98361316 


12 


1 ST 


10309926 


12 


1 ST 


10214721 


12 


1 ST 


10197414 


12 


1 ST 


98349307 


12 


1 ST 


10209388 


12 


1 ST 


98349305 


12 


1 ST 


10202648 


12 


1 ST 


98357309 


12 


1 ST 


98352298 


12 


1 ST 


98366527 


12 


1 ST 


98347900 


12 


1 ST 


98354712 


12 


1 ST 


10203021 


12 


1 ST 


98337679 



SCHWINC 

Stetter 

SPL: S42SX BR02 



Nomenclature 

Electrical parts S42-S47SX rotary beacon 
Electrical parts, Pushbutton 
Electrical installation, control cabinet 
Electrical option 

Electrical parts, End hose stop valve 

Electrical parts S42SX-S47SX 

Electrical option EEC 

Electronic assembly Modem cpl. 

Electrical mounting parts 

E-option, greasing syst./load limitation 

Electrical parts, spotlight 

Electrical parts 2 spotlights, 24V 

Connection pipe 2,8 m 

Electrical parts 

Backup signal 12-24V 

Electrical parts VS-gear 24V 

Electric mounting parts MB-Actros, 

Electrical parts S31XT-36X,S42-47SX BR02 

Pulse generator for tacho 6.5-9V 

E-options box cpl. 

Electrical parts, driver's cab 

Electrical parts additional backup lamps 

Electrical installation, Tool cabinet 

Monitoring SWV/SWH S42SX/S43SX BR02 CE 

Electrical installation S42SX Mark 2 

Electrical accessories T-Distributor M12 

Sheet-metal holder 

Tail light system cpl. S42SX-S47SX, 5KL 
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SPL: S42SX BR02 COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


12 


1 ST 


98323249 


Electrical parts 1 spotlight, 24V 


12 


1 ST 


98357306 


Electrical parts, driver's cab 


12 


1 ST 


98348627 


Lighting system S42SX,S43SX, BR02, MB 


12 


1 ST 


98366126 


SCHWING Control SC30 cpl. -EU- 


12 


1 ST 


10203751 


Electrical schematic, rotary beacon/ 


12 


1 ST 


98354325 


Electrical parts S42-S47SX floodlamp 


12 


1 ST 


98361259 


Holder, remote contol 


12 


1 ST 


98349494 


Electrical parts stabilizer lighting 


12 


1 ST 


10205284 


E-option S42-61SX: Rotary beacon 


12 


1 ST 


98349499 


Electrical parts flashlights 


12 


1 ST 


98347910 


Electrical circuit diagram S42SX-S47SX, 


13 


1 ST 


98347749 


Cooler filter system S42-43SX BR02 E 


14 


1 ST 


98353932 


Railing, cpl. S42-43SX BR02 


14 


1 ST 


98369082 


Bracket 


14 


4 ST 


10018302 


Brake shoe with support 


14 


1 ST 


98364854 


Stepladder cpl. S42-43SX BR02 


14 


1 ST 


98372296 


Case for delivery notes, cpl. 


14 


1 ST 


98334324 


Additional parts and alternatives 


14 


2 ST 


10211897 


Leveling indicator with fixture 


14 


1 ST 


98364392 


Supply unit cpl. 


15 


1 ST 


98367829 


Special accessories, greasing systems 


16 


1 ST 


98367907 


Optional pipeline variants 


16 


1 ST 


98336132 


Extension DN125 S2000 DW 



End 
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98347235 



50 290 10 20 30 140 280 150 160 40 240 250 




230 320 210 330 230 340 220 370 




90, 100 300, 550, 570 200, 400 500 



270 260,390 190 190 360 350 430,440,450 60,70 
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L#JStetter 


COM-No.: 






Drive unit 120/636RZ MPS SKE+F 


ID-No.: 


98347235 






Pert.Drg: 


98347235 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i \j 


1 ST 


10200404 


\/ari^ihlp rliQnl^pmpnt niimn 1QD rrm/l I 

VCll luUIC VJ lo|JIClL/l I Id 1 1 |JUIII|J I \JVJ L/OI I 1/ \J 


20 


1 ST 


10195709 


Thru drive A11VLO 190 SAE-D N50 

1 1 II U U 1 1 V U / V 1 1 V 1— v-' 1 <J \J \Jt\ 1— i—s 1 1WW 


30 


1 ST 


10200508 


Variable disnlacement duitid 130 ccm/U 


40 


1 ST 


10201751 


\/ariahlp H iQnlappmpnt ni imn nrpQQiirp- 

Vdl IdUIC U lopiCIUCI 1 ICI 1 1 |JUIII|J, [Jl C00UI c 


SO 


1 ST 


10194451 


r)D|\/p p| AMfip n=i^0 

LJIxl V L_ 1 \l \J 1 l_J — 1 \J\J 


fiO 


1 ST 


10135425 


L/loLr U U A li / UVJ 


70 


1 ST 


10001336 


^rrpw DIN Q33 M1fix 40-8 8-A9C 

Oul CVV LJ 1 1 N Zf\J\J IVI I U A "-rvj VJ.VJ r\L- w 


80 


2 ST 


10001812 


9rrpw DIN Q33 M 8 y 30-8 8-A9P 

OU CVV LJIIN IVI VJ A OVJ VJ.VJ r\£-\~r 


<j\J 


4 ST 


10209381 


L/loO 


100 

I VJVJ 


4 ST 


10163371 


9rrpw DIN Q19 M 90 y 4^-8 8-A3P 

OUI CVV LJIIN Zf \ £- IVI £-\J A tJ O.O nJO 


110 

I I VJ 


2 ST 


10180235 


DlQP 

L/IOLr 


190 


2 ST 


10001517 


^rrpw DIN Q33 M 19 y 30-8 8-A9C 

OUI CVV i— J 1 1 N ZJkJkJ IVI 1 c- A JU VJ.VJ r\£- V> 


130 

I OVJ 


1 ST 


10308441 


Dictrihi itnr 

LJ loll 1 UU IVJI 


140 


1 ST 


10198849 


THRU DRIVE A11VO 130 

II 1 1 \ \J \—S 1 \ 1 V 1— / \ 1 1 V 1 Kj \J 


1S0 

I \JVJ 


1 ST 


10199591 


\/ariahlp HiQnlappmpnt ni imn nrpQQiirp- 
vai lauic u lopiaoci i ici 1 1 uuiiiu, pi cooui c 


1F50 

I VJvJ 


1 ST 


10199573 


THRU DRIVF A11VD fiO 

I 1 1 1 \ \J L/lxl V L_ r\ 1 1 V \-J VJ \J 


170 

I I VJ 


2 ST 


10133552 


Qprp W rptainpr Ifi-C^T^O 
ooi cvv i cidii ici orvivi i u vj i o^.vj 


180 

I uvj 


2 ST 


10001332 


Srrpw DIN 933 M1fix 3*S-8 8-A2C 

Ovl CVV LJ 1 1 N \J\j\j IVI 1 VJ A \J\j VJ .U 


190 


2 ST 


10189947 


Fittina bodv GES 18 LM-WD 

1 1 1 11 1 1 vJ KJKJKJy v_J 1 V-J 1 VJ 1 IVI V V LJ 


POO 


1 ST 


10309135 


^AF flannp adantpr Q0- 3/4""-fi000PSI 

oaai — i lai iy c ctuduici c/vj o/'-r vjvjvjvjr oi 


910 


5 ST 


10308514 


Fittinn hndv GFS 1? I /M14y1 'S-WD 

1 1 III 1 iy VvJKJy \Jl O 1 £- l_/ IVI 1 tA 1 . \J V V LJ 


990 


2 ST 


10008061 


Fittinn hndv GF^ 8 1 M 14y1 ^-WD 
i i in i iy uvjvj y v_j i o kJ i ivi i tA \ .\j v v lj 


930 


2 ST 


10308516 


Fittinn hndv HF9 19 I /M19y1 ^-WD 
i i in i iy uvjuy vj i_o 1 1- i_/ ivi i ^.a i , \j v v i_j 


240 


1 ST 


10193445 


Thru drive A11VO 40 SAE-B / SAE-B 

1 1 II U U 1 1 V t> 1 V 1 1 V l W \-J 1 \ 1— 1 / / \_^#\l_ u 


9S0 


1 ST 


98346064 


Fiyprl HiQnlappmpnt niimn R9+11 rrm/l I 
riAcu u lopiaoci i ici 1 1 uuiiiu \jl-~ i i uuiii/l^ 


260 


I O I 


1 UU 1 O 1 iJO 


SAE THREADED FLANGE 3000PSI 

1 \ l_ 1 1 1 1 \ l_7 V 1— / l_ l_/ 1 !_/ VI N VJ 1— \J\J\J\J\ V_S 1 


270 


1 ST 


10008004 


Fitting body GFS 16 S-35 


280 


1 ST 


98347234 


Pump holder 421 mm middle 
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\MA Stetter Spare parts list 

Drive unit 120/636RZ MPS SKE+F COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


290 


1 ST 


98347231 


Pump holder 421 mm middle 


300 


6 ST 


10138330 


Screw retainer SKZ 12-GT320 


310 


2 ST 


10001186 


Screw DIN 912 M 12 x 30-8.8-A2C 


320 


1 ST 


98325510 


Hose 2TP DN10x460 


330 


1 ST 


10309146 


Hose 2TP DN10x390 


340 


1 ST 


98339059 


Hose 2TP DN06 x 520 


350 


1 ST 


10186004 


Fitting body GES 28 LM-WD 


360 


1 ST 


10067060 


Fitting body GES 22 LM-WD 


370 


2 ST 


10021827 


SAE flange half 3/4""-6000PSI 


380 


1 ST 


10015089 


O-Ring 47.22x3.53 NBR 90 


390 


2 ST 


10068689 


O-Ring 32.92 x 3.53 NBR 90 


400 


1 ST 


10164538 


O-Ring 24.99 x 3.53 NBR 90 


410 


2 ST 


10018617 


Schnorr lock washer S 12-phosphated 


420 


2 ST 


10001193 


Screw DIN 912 M 12 x 45-8.8-A2C 


430 


8 ST 


10145474 


Screw retainer SKM 20-GT320 


440 


4 ST 


10001265 


Nut DIN 934 M 20-8-A3C 


450 


4 ST 


10001416 


Screw DIN 933 M 20 x 60-8.8-A3C 


460 


1 ST 


10154000 


Fitting body GES 28 LR-WD 


470 


4 ST 


10001862 


Screw DIN 933 M 10 x 35-8.8-A2C 


480 


4 ST 


10000980 


Screw DIN 912 M 10 x 35-8.8-A2C 


490 


8 ST 


10136867 


Screw retainer SKZ 10-GT320 


500 


1 ST 


98350098 


Seal 


510 


2 ST 


10166001 


SAE flange half 1 1/2""-6000PSI 


520 


1 ST 


10166206 


SAE flange adapter 90-1 1/2""-6000PSI 


530 


4 ST 


10139855 


Screw retainer SKZ 16-GT320 


540 


4 ST 


10001347 


Screw DIN 933 M 16 x 50-8.8-A2C 


550 


2 ST 


10021826 


SAE flange half 1"" -6000PSI 


560 


1 ST 


10173013 


SAE flange adapter 90-1""-6000PSI 
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COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



98347235 
98347235 



IZ 



Stetter 



Drive unit 120/636RZ MPS SKE+F 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



570 



4 ST 



10001526 



Screw DIN 933 M 12 x 40-8.8-A2C 



End 
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COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10200404 
10200404 


L£JStetter 

Variable displacment pump 190 ccm/U 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


98373288 


R ntp r\/ n rn 1 1 n 


9 


1 ST 


98373289 


hinntinn nlatp with ?iPPPQ<5nrip<5 

UUIIlsllUII \J I Q LC Willi QuUCOOUl ICO 




1 ST 


10214487 


Rpni ilatnr fnr A1 1\/D 1Q0 
rvoy uicilvji ivji r\ i i v \-J i zjkj 


4 


1 ST 


98373309 


f^nntrnl 

W w I 1 LI \J 1 


\J 


1 ST 


98373310 


f^nntrnl h\/rlr 
ou i ili vji i lyui . 


7 


1 ST 


98373311 


Tod oovpt with accpssorips 


10 

i yj 


1 ST 


98373312 


1— Ini iQinn 
i ivjuoii iy 


11 
i i 


4 ST 


98373077 


Inint nin 


90 


2 ST 


98373313 


1— Ip£}HIpqq nin 
i icauicoo pn i 


22 


2 ST 


98373314 


^pfllinn nut 

ocuiii iy i iui 




4 ST 


98372797 


OlnQinn qptpw nh in 


9^ 


4 ST 


98373315 


Qprpw 
OUI cvv 


26 


1 ST 


98373316 


O-ring 


27 


2 ST 


98373317 


Closina screw dIuq 




2 ST 


98373318 


^nrinn~t\/np Qtrainht nin 
opiniy type? ouciiyiii pni 


40 


1 ST 


98373146 


Shuttle valve 


98 


1 ST 


10305919 


Sealing set A11VO 190LR3DH1/11 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 56 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Rotary group 


ID-No.: 


98373288 






Pert.Drg: 


98373288 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


98373319 


Rntrarv nrm in h\/dr Qpntinn 
r\uu cm y yiuup, iiyui. ocouui i 


o 


1 ST 


98373320 


Onntrnl nlatp 

OUIIUUI pidic 


1? 

I L- 


1 ST 


98373321 


Hradlp 


14 


1 ST 


98373322 


Drivp shaft 

l—S II O I I OA I I 


1fi 
i \j 


1 ST 


98373323 


I nnkinn rinn 
iy i ii iy 


17 
i i 


4 ST 


98373324 


Wirp 

V V II c 


23 


4 ST 


98373325 


Roller 


26 


1 ST 


98373327 


Rparina shpll (nair^ 

II 1 \A 0 1 IOII I kyCAII 1 


30 


2 ST 


98373328 


Retainina seament 

1 \ w LC4 II III 1 y*A O v/M 1 1 1 w III 


31 


1 ST 


98373329 


Ovlindriral rnllpr hparinn 

V^y III IUI 1 v-»Ct 1 1 Ull^l UUQ 1 II 1 KA 


32 


1 ST 


98373333 


Cradlp bparina asspmblv (spt^ 




1 ST 


98373334 


Rptaininn rinn 
rxcidii in iy i ii iy 


vj 1 


1 ST 


98373335 


Rp+aininn rinn 
i in iy i ii iy 




1 ST 


10214836 


Shaft qpal rinn fiOv ROy 7/*S ^ RAFSI 1SF 

oi iciil oCu i i ii iy vjua vjvj a / urvroL i on 


vJC/ 


1 QT 

I O I 




O-Rinn 117 07 y ^ ^ NRR 70 
u rvn iy ii/.vj/ a j.jj imdia / u 


47 


4 ST 


98373336 


Screw 


98 


1 ST 


98373337 


Sealing kit drive shaft 



End 



ETL D 



Stetter 

Rotrary group, hydr. section 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 57 

98373319 
No 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


9 ST 


98373350 


Piston-Slipper pad 


3 


1 ST 


98373361 


Cylinder with bush 


5 


1 ST 


98373362 


Retaining plate 


6 


1 ST 


98373363 


Retaining ball 


9 


2 ST 


98373365 


Shim ring 


10 


2 ST 


98373366 


Shim ring . 


14 


20 ST 


98373370 


Pressure spring 



End 



ETL D 



Page 58 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Junction plate with accessories 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 59 

98373289 
98373289 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


2 


1 ST 


98373372 


Junction plate, righthand rotation 


10 


1 ST 


98373374 


Cylindrical roller bearing 


11 


7 ST 


98373184 


Double break-off plug 


13 


2 ST 


98373375 


Parallel pin 


14 


1 ST 


98373376 


Parallel pin 


19 


2 ST 


98373008 


Closing screw plug 


20 


2 ST 


98373005 


Closing screw plug 


21 


1 ST 


98373194 


Nozzle 


22 


1 ST 


98373195 


Nozzle 


98 


1 ST 


98373377 


Sealing kit port plate 



End 



ETL D 



Page 60 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10214487 

Pert.Drg: No 



Position Quantity ID-No.: Nomenclature 



1 


1 ST 


98373378 


Control element 


2 


1 ST 


98373380 


Control element 


3 


1 ST 


98373383 


Control element 


4 


1 ST 


98373386 


Measuring piston with accessories 


5 


1 ST 


98373389 


Control element 


10 


1 ST 


98373390 


Control housing 


20 


1 ST 


98373391 


Angle lever 


21 


1 ST 


98373392 


Bearing pin 


22 


1 ST 


98373218 


Bearing bushing 


50 


5 ST 


98373393 


Screw 


51 


2 ST 


98373221 


Parallel pin 


52 


8 ST 


98373184 


Double break-off plug 


53 


3 ST 


98373394 


O-ring 


54 


1 ST 


98372996 


O-ring 


58 


1 ST 


98372797 


Closing screw plug 


60 


1 ST 


98373224 


Retaining ring 


61 


1 ST 


98373226 


O-ring 


98 


1 ST 


98373397 


Sealing kit regulator 



Stetter 

Regulator for A11VO 190 



ETL D 




61 



rW\ SCHWING 



Page 62 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10195709 
10195709 


LCJStetter 

Thru drive A11VLO 190 SAE-D N50 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i \j 


1 ST 


98338635 


i iq i iy c 


20 


1 ST 


10217363 


Clutch hub A11VO 190-130 

WlUlvl 1 1 IUU 1 V 1 1 V \-J 1 \J\J 1 \J\J 


^0 


1 ST 


98338925 


i i o i iy c 


40 


1 ST 


10068728 


O-Rinn I'Hfi 19 y ^ ^ NRR 70 
\j r\ii iy i ovj. i £- a o.vJO i n lj [ \ #vj 


SO 


2 ST 


10172386 


O-Rinn 1^1 QQ y ^ NRR 70 

1 \ 1 1 iy 1 vJ 1 . \J\J A \J .\J\J 1 N D 1 \ I \J 


60 


4 ST 


98338639 


Screw 


70 


8 ST 


10001180 


Screw DIN 912 M 12 x 25-8.8-A2C 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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Page 64 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10200508 

Pert.Drg: 10200508 



Position Quantity ID-No.: 



1 


1 ST 


98373138 


2 


1 ST 


98373139 


3 


1 ST 


98324527 


4 


1 ST 


98373140 


5 


1 ST 


98373141 


7 


1 ST 


98373142 


10 


1 ST 


98373084 


11 


4 ST 


98373077 


20 


2 ST 


98373079 


22 


2 ST 


98373081 


24 


4 ST 


98372797 


25 


4 ST 


98373143 


26 


1 ST 


98373144 


27 


2 ST 


98373145 


28 


2 ST 


98373086 


40 


1 ST 


98373146 


98 


1 ST 


10305923 



SCHWINC 

Stetter 

Variable displacement pump 130 ccm/U 



Nomenclature 

Rotary group, righthand rotation 
Junction plate with accessories 
Regulator for A11VO 130 LR3DH1 
Control hydr. 
Control hydr. 

Top cover with accessories 

Housing 

Joint pin 

Headless pin 

Sealing nut 

Closing screw plug 

Screw 

O-ring 

Closing screw plug 
Spring-type straight pin 
Shuttle valve 

Sealing setAHVO 130LR3DH1/10 




ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 66 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98373138 
98373138 


LCJStetter 

Rotary group, righthand rotation 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


\ 


1 ST 


98373158 


Ox/lindpr with cnntrnl nlatp 

V^V III IUUI Will 1 \j\J 1 III \J\ YJ 1 CA 


2 


9 ST 


98373159 


Pi^tnn-Slinnpr nad 


11 
1 1 


1 ST 


98373160 


Clin Qnrinn Qt^pk 
vU|j o|ji II iy oicii-rr\ 


1? 

I L- 


1 ST 


98373161 


ProHIp 


14 


1 ST 


98373162 


Drivp crhaft 

■_/ 1 IVv O 1 1 OA 1 L 


1fi 
i \j 


1 ST 


98373163 


1 npkinn rinn 
i— uLrixii iy i ii ly 


17 
1 1 


4 ST 


98373164 


Wirp 

V V II c 


90 


1 ST 


98373168 


Qhim rinn 
oi in 1 1 i ii iy 


90 


1 ST 


98373165 


Qhim rinn 
oi in 1 1 i ii iy 




1 ST 


98373167 


Qhim rinn 
oi in 1 1 i ii iy 


90 


1 ST 


98373166 


Qhim rinn 
oi in 1 1 i ii iy 


L- I 


1 ST 


98373165 


Qhim rinn 
oi in 1 1 i ii iy 


24 


1 ST 


98373169 


Rptaininn nlatp 

i \dC4ii iii iy L/ 1 Q IC 


25 


1 ST 


98373170 


Rptainina ball 


26 


1 ST 


98373171 


Rparina shpll (nair^ 

I—JOC4I II 1 OI Iv^ll I kyC4ll 1 


30 


2 ST 


98373172 


Rptainina spampnt 

1 \\y IC4 1 1 III 1 Vj OV^Vjl 1 1 V_s 1 11 


31 


1 ST 


98373173 


Cylindrical rollpr bparina 

\^ y 1 1 1 I \*A I I vO I I Ullvl ky^/Cll II IU 


32 


1 ST 


98373175 


Cradlp hparinn a^pmhlv f^pt^ 


36 


1 ST 


98373176 


Rptainina rina 

1 \OlC4ll III iy 1 II IU 




1 ST 


98373177 


Rptaininn rinn 
rxcidii in iy 1 11 iy 




1 ST 


10192521 


^haft qppiI rinn ^y 70 y 7/fi FKM 
oi laii occii i ii iy »j«ja fu a / /u irxivi 




1 ST 


10142587 


O-Rinn Qft DP y ^ ^ NRR 70 

1 \ 1 1 iy ZtKJ .\J A J.vJJ IMUI\ I \J 


47 


4 ST 


98373178 


Screw 


98 


1 ST 


98373179 


Sealing kit drive shaft 



End 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Cylinder with control plate 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 67 

98373158 
No 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 



1 ST 
1 ST 



983731 80 Cylinder with bush 

98373181 Control plate, righthand rotation 



End 



ETL D 



Page 68 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Junction plate with accessories 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 69 

98373139 
98373139 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


2 


1 ST 


98373182 


Junction plate, righthand rotation 


10 


1 ST 


98373183 


Cylindrical roller bearing 


11 


5 ST 


98373184 


Double break-off plug 


13 


2 ST 


98373185 


Parallel pin 


14 


1 ST 


98373186 


Parallel pin 


16 


1 ST 


98373187 


O-ring 


17 


3 ST 


98373193 


Seal square ring 


19 


2 ST 


98373008 


Closing screw plug 


20 


2 ST 


98373005 


Closing screw plug 


21 


1 ST 


98373194 


Nozzle 


22 


1 ST 


98373195 


Nozzle 


98 


1 ST 


98373196 


Sealing kit port plate 



End 



ETL D 



Page 



70 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

THRU DRIVE A11V0 130 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 71 

10198849 
10198849 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98338882 


Flange 


20 


1 ST 


98338880 


Clutch hub 


30 


1 ST 


10180240 


O-Ring 1 01 .27 x 2.62 NBR 70 


40 


1 ST 


98338881 


O-ring 


50 


4 ST 


98338627 


Screw 



End 



ETL D 



Stetter 

THRU DRIVE A11V0 60 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 73 

10199573 
10199573 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98338757 


Flange 


20 


1 ST 


98338758 


Clutch hub 


30 


1 ST 


98338760 


O-ring 


40 


1 ST 


10180238 


O-Ring 101.19 x 3.53 NBR 70 


50 


4 ST 


98338761 


Screw 



End 



ETL D 



Page 74 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Thru drive A11V0 40 SAE-B / SAE-B 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 75 

10193445 
10193445 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98338916 


Flange 


20 


1 ST 


98338918 


Clutch hub 


30 


1 ST 


10124216 


O-Ring 75.87 x 2.62 NBR 70 


40 


1 ST 


10180238 


O-Ring 101.19 x 3.53 NBR 70 


50 


4 ST 


10001180 


Screw DIN 912 M 12 x 25-8.8-A2C 



End 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Fixture of drive unit 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 79 




98347820 




rW\ SCHWING 



Page 80 


Spare parts list 


MJStetter 


COM-No.: 






Fixture of drive unit 3° 


ID-No.: 


98347820 






Pert.Drg: 


98347820 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


8 ST 


30343704 


Wa^hpr - Flat 9 81"" OD y 91 /V" ID 'Vlfi 

V vuol ICI 1 IdL, L- . (J 1 VJLJ A L- \ i— J \JI 1 VJ 


90 


4 ST 


30343705 


Parte _ TranQfpr Pacp Isolator 9nr - ^ 

rdl Lo II CM lolCI OuoC loUldLVJI ^.kJO \J 


^0 


4 ST 


10196173 


Rrsapkpt 

LJI aV-rl\CL 


40 


4 ST 


10196175 


LJI aOi\CL 


^0 

\J\J 


4 ST 


10196176 


Rrapkpt 

LJI Qui\C I 


fiO 
vjvj 


4 ST 


10197094 


1 npkinn har 
i— vjLri\ii ly uai \j 


70 


8 ST 


10133552 


9rrpw rptainpr 9KM 1fi-(^T^9n 

Oul C VV 1 Clull ICI OfxIVI 1 VJ 1 \J £-\J 


80 


4 ST 


10001279 


9rrpw DIN Q^1 M 1fi y1 10-10 Q-HT^OO 

OLrl CVV LJIIN C7*J I IVI I U A I I VJ I VJ . C VJ 1 \J\J\J 


Q0 


4 ST 


10001262 


Nut DIN Q^4 M Ifi-IO-HT^OO 

INUL LJIIN Z)\J'~T IVI 1 VJ | VJ VJ 1 »JVJVJ 


100 

I VJVJ 


16 ST 


10001512 


Waqhpr DIN fiQIfi 17-04^-^7^00 

VVaol ICI LJIIN \JZf I U If utJ U 1 \JVJVJ 


110 

I I VJ 


8 ST 


10001341 


9rrpw DIN M1fiy 4^-8 R-A9C 

OUI CVV LJIIN a J J IVI I VJ A tJ O.O nt.Vy 


190 


8 ST 


10001286 


Nut DIN Qft^ M 1fi-ft-A9C 

INUL LJIIN \JVJvJ IVI I VJ VJ r\L- v> 


1^0 

I OVJ 


16 ST 


10006723 


9rhnnrr Inpk wflQhpr ^ 1 R-nhnQnhatprl 
OUI II ivji i ivjorx VVaol ICI O I vj pi lUokJl lalCU 


140 

I t-vj 


8 ST 


10001336 


^rrpw DIN Q'H'H M1fix 40-ft R-A9C 

OOI CVV LJIIN Zf\J\J IVI I VJ A "-rVJ VJ . VJ r\£- v> 


1S0 

1 »J VJ 


8 ST 


10001260 


Nut DIN Q^4 M 16-8-A9C 

INUL LJIIN JJt IVI 1 VJ VJ t\£- V> 


1F50 

I UVJ 


62. bT 


10018617 


^phnnrr Inpk w^Qhpr ^ 1 9-nhnQnhatprl 

Oul II IVJI 1 IVJv_rl\ VVdol ICI O 1 £- |JI IVJokJI ICILCU 


170 


16 ST 


10001519 


Screw DIN 933 M 12 x 35-8.8-A2C 


180 


16 ST 


10001254 


Nut DIN 934 M 12-8-A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Suction line cpl. 636ltr 
S42-43SX BR02 



/ \ 

1 

V / 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 83 




70,1 20,270 



rW\ SCHWINC 



Page 84 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Suction line cpl. 636ltr S42-43SX BR02 


ID-No.: 


98347855 






Pert.Drg: 


98347855 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


0.7 M 


98349663 


1 1 UOC l— J 1 N L- \J A \J 


20 


0.45 M 


98349664 


Hnqp DN 4S y S 

1 lUOC LJ 1 N tv/ A \J 


^0 


0.68 M 


98349664 


Hnqp DN 4S y 5 

1 1 UOC 1 / 1 N ""Tv/ A \J 


40 


1 M 


10028937 


Hnqp DN SO y 7 

nUoC L/IN v/VJ A l 


SO 


1 ST 


98348712 


<aAF fittinn 1 1/2"" - 'aOOOP^I - DN4S -Q0° 

OA\ L_ 1 1 III 1 IM 1 1 / £- <j\ L/IN'-rv/ CVJ 


fiO 


1 ST 


98355340 


SAF fittinn SAF 2"" - 'aOOOPSI - DN4S -fi0° 

OAA 1_ 1 1 III 1 iy OAAI <JUUUr Ol LJ 1 NT\J vj vj 


70 


1 ST 


98347981 


SAE fittina 2"" - 3000PSI - DN 50 - 90° 


fiO 


1 ST 


10012880 


HnQP plamn PiQQpmhK/ 1S0-1fiS 2-nippp 
i i uoc ci 1 1 ijj aooci 1 1 u i y i vju i *j vj , ^. |j i cue 


Q0 


2 ST 


10212837 


9AF flannp half 1 1 /2""-'a000P9I 

OAAL_ lldllUC IIClll I OUvUrOI 


100 

I VJVJ 


1 ST 


98347670 


HnlHpr 


110 

1 1 \J 


1 ST 


98347654 


Intakp diqtrihutnr Q0 - S0/4S/4S/2S 

1 1 I LCI r\C VJIoll IUU Wj\ \J\J \J\JI '~T\JI '~T\JI £-\j 


120 


4 ST 


10171261 


SAF flannp half 2"" -'aOOOPSI 

\J/\ 1 1101 IUC 1 IClll C— \J\J\J\J\ Ol 


1*a0 

I v/VJ 


1 ST 


98327539 


Fittinn hnHv WF9 2ft 1 -40 
i imiiy uuuy vvro ^.u i_ *tvj 


140 


1 ST 


10200271 


QAF-qpal 'aOOOPSI - ^ 1/2"" 

oaai — ocai ovj vjvj i o i o i / £- 


1S0 

I \J\J 


1 ST 


10200028 


QAF-qpal 'aOOOPSI - T"' 


1F50 

I UL/ 


1 ST 


98366619 


Snrtinn tnhp DN RQ - SAF ^1/2 

OUULIUI 1 IUUC L/IN U C OAAI — \j \ 1 c- 


170 
1 1 \j 


1 ST 


98366632 


Snrtinn tnhp DN RQ - SAF 'a 

OULAIUI 1 IUUC L/IN Ov7 OAAI O 


1R0 


8 ST 


10139855 


Srrpw rptainpr 9K7 1R-(^T / a20 
Oui c vv i ciaii ici o r\z_ i u \j i 


1Q0 

I C/VJ 


8 ST 


10001313 


Srrpw DIN Q12 M 1fi y 'a'S-R R-A2C 

OLrl CVV L/IIN C I C- IVI I VJ A J J U .U O 


200 


2 ST 


10006658 


vSrrpw nil in VS-R 1/4 -WD 

Ovl CVV UIUU VO 1 \ 1 / V V L/ 


220 


1 ST 


98370547 


SAF fittinn DKDI DN 2S 4^° 

OAAI 1 1 III 1 iy Ul\UL L/IN ^.v/ tJ 


2^0 


1.26 M 


10173806 


Hnqp DN RQ y 7 

1 1 UoC L/IN U C A f 


240 


0.9 M 


10173806 


Hnqp DN ftQ y 7 

nUOC L/IN KJZf A / 


2^0 


1.5 M 


10173806 


Hnqp DN RQ y 7 

1 lUOC L/IN U Z) A f 


2fi0 


1 ST 


10015089 


D-Rinn 47 22 y ^ ^ NRR Q0 

\J l \ll iy t/ A \J.\J\J 1 N LJ 1 \ JU 


270 




98327359 


D-rinn 74 y 'a 'S'a NRR QO 

llliy JU. / t A \J . \J\J IN LJ 1 \ Zf\J 


280 


12 ST 


10138330 


Screw retainer SKZ 12-GT320 


290 


12 ST 


10001188 


Screw DIN 912 M 12 x 35-8.8-A2C 



ETL D 



Stetter Spare parts list 

Suction line cpl. 636ltr S42-43SX BR02 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 85 

98347855 
98347855 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


300 


6 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


310 


3 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


320 


3 ST 


10001812 


Screw DIN 933 M 8 x 30-8.8-A2C 


330 


6 ST 


10175890 


Hose clamp 95-105, 2-piece 


340 


2 ST 


60096374 


Joint bolt clip f. D 60-63 


350 


4 ST 


60096376 


Joint bolt clip f.D 51-55 


360 


2 ST 


60096440 


Joint bolt clip f.D 34-37 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Pump kit P2525-120/85RB 
MPS Cr 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 89 




10209185 



Haupt-Verschleissteile / Main wear parts \ 


Standard: 


Hartmetall / Carbide metal: 


A: Verschleisseinsatz/ Wearing insert 


10181938 


1 x 10183355 (L) + 1 x 10190439 (R) 


B: Schneidring / Cutting ring 


10181916 


10182449 


C: Druckfeder / Pressure spring 


10181917 


10181917 


D: Dichtung-Niere / Kidney seal 


10029138 


10029138 


E: Gehauseauskleidung / Housing lining 


10018046 


10018046 


G: Grundplatte / base plate 


10166657 


10183638 




Standard: 


Chrom / Chrome: 


F: Forderzylinderrohr / Pumping cylinder 


10178873 


10202132 



Hartmetall / Carbide metal Standard 




rW\ SCHWING 



Page 90 


Spare parts list 


tfJStetter 


COM-No.: 






Pump kit P2525-120/85RB MPS Cr 


ID-No.: 


10302797 






Pert.Drg: 


10209185 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10192023 


Ropk valvp unit RR 

1 \ V_y \j 1 \ V Lai V V Ul III 1 \ 1— ' 


90 


2 ST 


10208874 


Pnmninn rvlinHpr DN9S0 y 9S00 Cr 


^0 


1 ST 


10208906 


\A/ptpr hnv 3QQPmhl\/ Ma^^OO P£}Qt x/prQinn 


40 


2 ST 


10187343 


Ram DN 9^0 with fiYtnrp 

1 \G 1 1 1 l_/ 1 N L-\J\J Willi MALUIC 


SO 


2 ST 


10164038 


Diffprpntial rvlinHpr D 190/ 8S y 9S00 

LJ 1 1 1 C I C I I LI CX\ \j\ \ \\ IVJ C 1 l_/ 1 L-\JI A L-\J\J\J 


fiO 


1 ST 


98316508 


Onntrnl hlnrk Qimnnrt rnl 


70 


1 ST 


10167821 


Control hlnrk ^1-9 MD^O-^V^SO-DARO rnl 


80 


1 ST 


10171638 


Pnntrnl hlnrk VRI -MP9-RV 

OUIIUUI UHJLrix V dl iviro r\v 




4 ST 


10001598 


9rrpw DIN Q^^ M 1fi y ^0-10 P-f^TSOO 

OOI CVV L/IIN CJOO IVI I U A OVJ IVJ.C7 VJ 1 vJUVJ 


100 

I VJVJ 


H O 1 


100017QR 

I UUU I / 3D 


9rrpw DIN M ft y 1fi-ft ft-A9P 

OU CVV LyllN Zf\J\J IVI (J A I U O.O ntu 


110 


4 ST 


10006723 


Schnorr lock washer S 16-phosphated 


120 


4 ST 


10038097 


Schnorr lock washer S 8-phosphated 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Rock valve unit RB 


ID-No.: 


10192023 






Pert.Drg: 


10192023 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10192016 


Rnrk \/al\/p hnii<;inn RR nN9^n/99n/1 80 


o 


1 ST 


10018045 


Pnvpr nf hnn^inn DN9'3n/91 0/1 ftf) + 

OVJVCI \J\ 1 lUUoll iy VJ \ \£-\J\JI C- IKJI I OVJ ' 


3 


1 ST 


10181911 


Rock valve DN220/180 

i \ w o i \ vai vv i— / 1 i^^u/ i 


4 


1 ST 


10036433 


Drainanp flan DN9 f S0 

Clll ICiy O 1 1 C4 L/ \—J \ H £—\J\J 


R 

\j 


I O I 


I U I UO I I I 


^Ipwinn rlri\/p 
oicvviiiy uiivc 


6 


7 ST 


10003579 


Screw DIN 933 M 24 x 60-8.8-A3C 


7 


7 ST 


10015400 


Schnorr lock washer S 24-phosphated 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Rock valve housing RB DN250/220/180 


ID-No.: 


10192016 






Pert.Drg: 


10192016 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10180573 


Hnuqinn DN 9^0/990/180 RR 

1 lUUOll ly i— J 1 N L-\J\JI L-L-\JI 1 vJVJ 1 \ D 


9 


1 ST 


10166657 


RASF PI ATF 




1 ST 


10181938 


Wparinn in<5Pri DN9S0 
vvcciiiiiy ii loci i \-J i n z.vjvj 


4 


2 ST 


10181242 


REDUCTION PIECE DN 250/220 


R 

\J 


1 ST 


10018035 


^pplinn rnvpr 
000111 i y vci 


Q 


1 ST 


10029441 


Tnn rnvpr 

1 vJ|J vUVCI 


7 


2 ST 


10018037 


Rparinn hu^hinn D 9^/108 x 70 

l— J O OA 1 1 1 1 VJ UUOI III IvJ 1— / \J\JI 1 UU A / \J 


ft 

u 


1 ST 


10060528 


Ri iQhinn 
uuoi iii ly 


Q 

nJ 


1 ST 


10172030 


Fl ANDF ^1 FFVF RR 98 DU 


10 

I VJ 


9 ST 


10017437 


9rrpw DIN Q19 M 18 ylP^-ft 8-A9C 

OUI CVV L/IIN C 1 ^- IVI 1 U A 1 t.J O.O n^.w 


11 

I I 


9 ST 


10139855 


Qprp W rptainpr ^K7 Ifi-DT^O 


19 

I L- 


3 ST 


10001865 


^rrpw DIN Q'H'H M 10 y 40-8 8-A9C 

Oul CVV i— J 1 1 N ZJkJkJ IVI 1 VJ A "-rVJ vJ.vJ r\L- w 


1? 
I O 


3 ST 


10011969 


9rrpw DIN 7Q84 M 10 y 18-8 8-A9C 

OUI CVV L/IIN / CvJ'-r IVI 1 VJ A 1 U U.U r\^.w 


14 


6 ST 


10136867 


Screw retainer SKZ 10-GT320 


1 *J 


2 ST 


10002404 


Snrinn-t\/np <;trainht nin ISO 87S9 - 
o|jiiiiy ty |JC ouoiyiii jjiii iov vj/ vj^_ 


18 

I VJ 


1 ST 


10016241 


O-Rinn y 8 NRR 70 

vj \\\\ ly c a vj inui\ / vj 


17 

I r 


2 ST 


10128455 


D-Rinn 949 y 4 NRR 70 

VJ r\M ly C-'-r £- A *T IMDIA I VJ 


18 


2 ST 


10134420 


O-Ring 282 x 4 NBR 70 


19 


1 ST 


10120864 


SILICONE-TRANSPARENT 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Cover of housing DN230/210/180 + 


ID-No.: 


10018045 






Pert.Drg: 


10018045 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10018027 


Cover DN230/210/180 + DN200/210/180 

v^U V 0 1 l_/ liLvU/bi 1 Uf 1 UU 1 1— / 1 N^vvf £. 1 U/ 1 UU 


o 


1 ST 


10018046 


1— IniiQinn lininn DNMftD 
nvjuoii iy in in iy l^in i cju 


3 


1 ST 


10018029 


COVER LINING 


4 


1 ST 


10018047 


Rparinn hii<?hinn 
uudi ii iy uuoi in ly 




2 ST 


10016664 


O-Rinn 1Q*S y ^ NRR 70 

\y \\\ \ iy i zf\j a u i n i—) i \ / \J 




1 ST 


10017436 


D-Rinn 7D x 8 NRR 7D 

\j i \ii iy / \j a u iNurx / u 


7 
i 


I O I 




Rinn qrrpw DIN ^80 M 1D-C1^F 

r\ii iy OUl CVV l— J 1 1 N UUU IVI lU W 1 Ul 


8 


2 ST 


10001332 


Screw DIN 933 M 16 x 35-8.8-A2C 


9 


2 ST 


10006723 


Schnorr lock washer S 16-phosphated 



End 



ETL D 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Rock valve DN220/1 80 


ID-No.: 


10181911 






Pert.Drg: 


10181911 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


\ 


1 ST 


10181912 


Rack DN220/1S0 finish nart 

1 \vJL/i\ 1 ' 1 N L— L— \J 1 \ KJ\J III 1 1 0 1 1 UGI L 


2 


1 ST 


10180090 


Slpwina shaft 




1 ST 


10181916 


Hnttinn rinn DN990 
wuiiiiiy iniy i— j i \^.£.u 


4 


1 ST 


10181917 


Prpcciirp cnrinn r)N99D 
ncoouic opiiiiy \—J \ 




1 ST 


10029138 


Spal DN180 - Kidnpv 

Ovui \—J i n i vj \j i \i vj i icy 




1 ST 


10017396 


^pttinn Hiqp 
ociLii ly uiou 


7 
i 


1 ST 


10032581 


TpnQinn ni it M 

IdlolVJII IIUL IVI \J\J 




2 ST 


10001295 


OLrl CVV \—J 1 1 N \J\J 1 IVI \J\J A 1 JU vJ.vJ AUU 


Q 


2 ST 


a r\r\ a it a r\ a 

10015401 


^phnnrr Inpk wflQhpr ^ ^O-nhnQnhatprl 

Oul II IVJI 1 IUUix Wdol ICI O JU yJ 1 IVJO|JI icj lcvj 


10 


1 ST 


10001315 


Screw DIN 912 M 16 x 40-8.8-A2C 


11 


1 ST 


10139855 


Screw retainer SKZ 16-GT320 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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Page 100 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10181912 

Pert.Drg: 10181912 

Position Quantity ID-No.: 

1 1 ST 10181913 

2 1 ST 10181915 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Rock DN220/180 finish part 



Nomenclature 

ROCK DN 220/180 
Back-up ring DN220 
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Spare parts list 


LCJStetter 


COM-No.: 






Drainage flap DN250 


ID-No.: 


10036433 






Pert.Drg: 


10036433 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


\ 


1 ST 


10080782 


I npkinn rnvpr 

i w o r\ 1 1 i y L/Uvci i / \ h l—\J\j 


2 


1 ST 


10035783 


Spalina rina 

v_/v^c*iii iu i ii ly 


3 


1 ST 


10032789 


ClamDina dipcp Ipfthand 

\J\ C4 1 1 1 VJ 1 1 ly Ks 1 w W w j 1 1 11 1 C4 1 1 


4 


1 ST 


10032788 


Olamninn nippp rinhthanrl 
widi i iuii iy uicoc , iiyiiuiaiiu 


R 


4 ST 


10001671 


^rrpw DIN Q19 M 1fi y 70-ft R-APH 

Oul C VV LJ I 1 N C I c- Ivl IU A / U vJ.vJ r\t-Kj 




4 ST 


10006723 


9rhnnrr Inpk wflQhpr ^ 1 R-nhnQnhatprl 

OUI II IVJI I IUOin. VVClol ICI O I \J \J\ IVJOJJI ICllCJU 


7 
i 


1 ST 


10020389 


Tuhp 1fiy ? 17 DIN P'HQI-C 

1 UUC IU A L- . \J A 1 f l_/IIN L-kJZ) 1 w 


ft 
u 


1 ST 


A (~\(~\(~\ A O O A 

10001381 


Wa^hpr DIN Q091 10 ^-^OHV-APC 

vvcioi id i_/iin Z)\j£- I ivj.o itun v ntu 


9 


1 ST 


10001283 


Nut DIN 985 M 10-8-A2C 


10 


1 ST 


10001307 


Screw DIN 931 M 10 x 45-8.8-A2C 



End 



ETL D 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Slewing drive 


ID-No.: 


10108111 






Pert.Drg: 


10108111 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


\ 


1 ST 


10094569 


Slpwinn rvlindpr D 80/ 4*S y 18^ 

oiovvii iu iii i vj d i / i \J a i vj 


o 


1 ST 


10018071 


^Ip\a/i nn Ipvpt 




1 ST 


10018069 


Rnlt 4*S y 194 


4 


1 ST 


10018073 


Ton covpr 


R 


1 ST 


10118219 


RiiQhinn Qnlit 




2 ST 


10018070 


Rinn A Q y 4^ ^1 


7 
i 


1 ST 


10018072 


^harklp D ft y 40/ ^0- 1^ 

Ol IQV-rixIC i— J vj A '-t\JI \J\J I O 


ft 
u 


1 ST 


10109026 


nuoC oidi i ip i_/ vj 


Q 


1 ST 


10001413 


9rrpw DIN Q^^ M 90 y SS-ft ft-A^P 


10 
I \J 


1 ST 


10001513 


9rrpw DIN Q'H'H M 19 y 9S-ft ft-A9P 

OUI CVV L/IIN CO vJ IVI I Z. A O.O ntu 


11 
I I 


1 ST 


10016320 


Waqhpr DIN Q091 91 -1 OOHV-A^P 

V Vdol ICI L/IIN \D\Jl- I Z- I I VJVJI I V AAJu 


19 
I 


I O 1 




9rrpw rptainpr 9KM 1 9-m~ / 390 

Oul C VV 1 dull ICI O l\ 1 V 1 1 Z. 1 \J L-\J 


13 


1 ST 


10000377 


O-Ring 19.2x3 NBR 70 


14 


2 ST 


10001052 


O-Ring 94 x 3 NBR 70 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 105 





21 2 21 



Dichtsatz Art.-Nr.: 10064756 
Sealing set ID.-No.: 10064756 



rW\ SCHWING 



Page 106 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10094569 
10094569 


LCJStetter 

Slewing cylinder D 80/ 45 x 185 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10058466 


Cylinder suDDort 


o 


1 ST 


10118218 


^Ipwinn nivnt 


3 


2 ST 


10058467 


Bolt 


4 


1 ST 


10017554 


Prntprtinn tnhp D RO/4^ nrnrp^inn draw 


R 

\j 


1 ST 


10017555 


f^x/linHpr hppH 
oyinnjoi i icciu 


Q 


1 ST 


10017556 


Pi^tnn rnH 

1 1 0 IU 1 1 1 KJKJ 


7 


1 ST 


10017557 


Ox/linHpr ti ihp 

wyninjd iuuc 


« 


1 ST 


10094649 


Cx/linrlpr hpaH 
v> y ii i i i icau 


Q 


1 ST 


10017559 


TpnQinn rinn 
i ci loiui i 1 1 1 iy 


10 

I u 


1 ST 


10017560 


RnH p\/p 
i \uu eye 


11 

I I 


2 ST 


10013054 


i I CooUl C o|JI 1 1 iy I .VJ A VJ.VJ A UJ 


19 

I 


2 ST 


10017561 


SPRING RDI T 

or i \ 1 1 n \j uvL i 


I O 


2 ST 


10158538 


\/al\/p nh in M 90 y 1 ^ - WD rnl 
veuve piuy ivi a i .\j vvu, upi. 


14 
i " 


2 ST 


10006002 


Rail DIN *S401 - 10 

DO 1 1 i— J 1 1 N kJ'-tKJ 1 1 VJ 


16 


1 ST 


10068021 


Screw olua G 3/8 VS-WD 

Uwl CVV UIUU \J \JI VJ V U V V \—J 


18 

I CJ 


2 ST 


10016233 


Rptaininn rinn DIN 479 fift y 9 S-F<;t 
i \c id ii iii i y 1 1 1 1 y \—j 1 1 n 1 1 u vj a l- . \j lot 


19 


1 ST 


10019455 


Articulatpd bparina 

/ \i iivuiaivu u^/ui ii iy 


90 


2 ST 


10007884 


Hnnp-h/np Ii ihrinatinn ninnlp DIN 71419 
\jui ic Ly|jc i u ui i \jCa li i iy inppic ljiin / i *+ i c- 


91 

Z. I 


2 ST 


10006726 


Rn^hinn DM MR V* 'HO DM 

LJUOlllliy VJ KJ IVILJ \J\J OVJ VJ\J 


99 


4 ST 


10016797 


Thrpadpfi rnH D 90 y ^70/ 40-40 GT'SOO 

I 1 II CGvJCvJ 1 yJKJ VJ c- VJ A J / \J 1 t -r\J t -r\J \J 1 \J\J\J 


9^ 


8 ST 


10001232 


Nut DIN fiQIS M 90-10-GTS00 

INUL LJIIN KJZf I \J IVI L-\J I U VJ 1 OVJVJ 


94 


8 ST 


10001509 


Waqhpr DIN fiQIfi 91-04^-^7^00 

VvdOl ICI VJ 1 1 N vJZf 1 VJ 1 vt<J 1 JWU 


9fi 


1 ST 


10017021 


Nut DIN Q34 M 49 y3-8-A3C 

INUL 1— / 1 1 N Jut IVI *-r^. AO VJ HUU 


27 


1 ST 


10000749 


O-Rinn Sfix4 NRR 70 

VJ 1 \l 1 iy »JVJ A INUI\ / VJ 


28 


2 ST 


10000933 


O-Rina 72 y 4 NRR 70 

\J 1 \l i iy / ^- /\ " 1 N LJ 1 \ 1 KJ 


9Q 


1 ST 


10006804 


\A/inpr rinn 4^ y y 7 

VVI|Jd 1 II iy "-TyJ A »J»J A 1 


30 


2 ST 


10016234 


GUIDE BAND 


31 


1 ST 


10016235 


Piston sealing 80 x 60 x10 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Slewing cylinder D 80/ 45 x 185 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 107 

10094569 
10094569 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



32 
33 
34 



End 



1 ST 

2 ST 
2 ST 



10016236 Rod sealing 45x60x11.4 

1 001 6238 Back-up ring unslotted 80 x 73.6 x 1 .5 

10001855 Screw DIN 933 M 10 x 20-8.8-A2C 



ETL D 



Page 108 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




1 0208874 





Standard 


Chrom 


Pos. 1 


10178873 


10202132 




Stetter 

Pumping cylinder DN250 x 2500 Cr 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 109 

10208874 
10208874 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10202132 


Pumping cylinder pipe DN250 x 2500 Cr 


2 


2 ST 


10163531 


Flange DN250 


3 


1 ST 


10163522 


Leading-in ring DN250 


4 


2 ST 


10163527 


Split ring DN 250 


5 


2 ST 


10000663 


O-Ring 265 x 5 NBR 70 


6 


1 ST 


10000666 


O-Ring 270 x 3 NBR 70 


7 


16 ST 


10106955 


Screw DIN 912 M 24 x140-10.9-GT500 


8 


16 ST 


10015400 


Schnorr lock washer S 24-phosphated 



End 



ETL D 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter Spare parts list 

Water box assembly, Ma=300, cast version 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 1 1 1 

10208906 
10208906 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10203528 


Water-box MA=300mm 


20 


1 ST 


10203775 


Cover for water box 


30 


1 ST 


10203800 


Locking stirrup 


40 


2 ST 


10018617 


Schnorr lock washer S 1 2-phosphated 


50 


2 ST 


10011963 


Screw DIN 912 M 12 x 25-10.9-GT500 


60 


1 ST 


10004709 


Wedge 


70 


1 ST 


10003995 


Clip pin DIN 11024 6.3-Fst 


80 


1 ST 


10011003 


Elbow EN 10242 A4-3/4-Zn-A 


90 


1 ST 


10053210 


Threaded tube B 26.9 x 2.6 x 110 


100 


1 ST 


10002643 


Clamping piece S 30/20 SZ 


110 


0.35 M 


10025153 


Plastic hose 25 x3 


120 


1 ST 


10154467 


Screw plug G 3/4 VS-WD 



End 



ETL D 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Cover for water box 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 113 

10203775 
10203775 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10203776 


COVER MA=300 


20 


2 ST 


10203777 


Fishing plate 


30 


1 M 


10021235 


SEALING LEDGE 


40 


1 ST 


10203798 


Seal 


50 


1 ST 


10000888 


Handle 


60 


4 ST 


98334881 


Blanking plug EP 340 / K 24 



End 



ETL D 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 





wJStetter 

Ram DN 250 with fixture 




Spare parts list page 115 

COM-No.: 

ID-No.: 10187343 
Pert.Drg: 10187343 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I o I 


10161980 


Pumping piston DN250 - finish part 


9 

£- 


1 O 1 


10209273 


Connection (reinforced) SW 60 


Q 
O 


I o I 


10011849 


Coupling flange 


A 
H 


A 

H O I 


10001834 


Screw DIN 931 M 20 x 75-10.9-GT500 


O 


A QT 
o I 


10187342 


Bushing H 20 x 20.5/ 34 


6 


3 ST 


10006333 


Screw DIN 931 M 16 x 70-10.9-GT500 


7 


3 ST 


10006723 


Schnorr lock washer S 1 6-phosphated 



End 



ETL D 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




Die zeichnerische Anordnung der Dichtungen und Fuhrungen 
in den Bereichen A und B entspricht der Einbau Reihenfolqe. 
The graphical arrangement of the seals and guides in area A 
and B corresponds the installation sequence. 



# SCHWINC 

\MA Stetter Spare parts list 

Differential cylinder D 120/ 85 x 2500 COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10164039 


Cylinder block 120/ 85 x 2500 


2 


1 ST 


10017528 


Disc 113 x 15 


3 


1 ST 


10017529 


HYDRAULIC PISTON A 120X 80/ 


4 


1 ST 


10164040 


Piston rod D 85 x 2792 


5 


1 ST 


10164042 


Guide bushing 


6 


1 ST 


10205704 


Tension ring D 120/ 85 


7 


2 ST 


10164173 


Spacing disc 


8 


4 ST 


10013565 


Screw DIN 6914 M 24 x100-10.9-GT500 


9 


3 ST 


10001470 


Screw DIN 6914 M 16 x100-10.9-GT500 


10 


12 ST 


10001200 


Screw DIN 912 M 12 x 60-12.9-GT500 


11 


4 ST 


10001238 


Nut DIN 6915 M 24-10-GT500 


12 


8 ST 


10001504 


Washer DIN 6916 25-C45-GT500 


13 


7 ST 


10044494 


Screw plug G 1/2 VS-WD 


14 


4 ST 


10146056 


Screw plug G 1 1/2 VS-WD/PN400 


15 


5 ST 


10007052 


Rectangular ring 120.0/110.0 x 3.0 


16 


1 ST 


10017527 


Back-up ring slotted 120 x 112 x 2 


17 


1 ST 


10000968 


O-Ring 78x4NBR70 


18 


1 ST 


10001077 


O-Ring 110x5NBR70 


19 


1 ST 


10000511 


O-Ring 174x3 NBR 70 


20 


1 ST 


10006799 


Wiper ring 85 x 97 x 12 


21 


1 ST 


10006694 


SEAL - GLAND SET 


22 


2 ST 


10001186 


Screw DIN 912 M 12 x 30-8.8-A2C 


23 


1 ST 


10207084 


Rod sealing 85/ 97 x 7 



End 



Page 117 

10164038 
10164038 



ETL D 



Page 118 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 

Control block support cpl. 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 119 

98316508 
98316508 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


98360667 


Control block support MA=300 mm 


2 


2 ST 


10305650 


Round steel stirrup cpl. 


3 


4 ST 


10001260 


Nut DIN 934 M 16-8-A2C 


4 


4 ST 


10006723 


Schnorr lock washer S 1 6-phosphated 


5 


1 ST 


10305623 


Wood strip 



End 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




10167821 





# SCHWINC 

I^J Stetter Spare parts list p age 121 

Control block S1-2 MO30-SV350-DA80, cpl. COM-No.: 

ID-No.: 10167821 
Pert.Drg: 10167821 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10201446 


Assembly S1-2 MO30 


2 


2 ST 


10166205 


SAE flange adapter 90-1 1/2""-6000PSI 


3 


2 ST 


10179627 


THREADED SAE FLANGE 6000PSI 


4 


2 ST 


10166003 


SAE flange adapter 1 1/2 ,M, -6000PSI 


5 


12 ST 


10166001 


SAE flange half 1 1/2""-6000PSI 


6 


2 ST 


10065682 


Fitting body EWSD 30 S 


7 


2 ST 


10166206 


SAE flange adapter 90-1 1/2""-6000PSI 


8 


24 ST 


10001347 


Screw DIN 933 M 16 x 50-8.8-A2C 


9 


24 ST 


10139855 


Screw retainer SKZ 16-GT320 


10 


8 ST 


10010682 


Screw DIN 933 M 14 x 50-8.8-A2C 


11 


8 ST 


10147062 


Screw retainer SKZ 14-GT320 


12 


6 ST 


10015089 


O-Ring 47.22x3.53 NBR 90 


13 


2 ST 


10166320 


O-Ring 37.69 x 3.53 NBR 90 


16 


1 ST 


10165180 


Built-in two-way valve NG 32 


17 


1 ST 


10165184 


Control unit SV-DA 


18 


4 ST 


10001675 


Screw DIN 912 M 16 x110-8.8-A2C 



End 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 





6 9 8 10 



Pos. 1 0 - MA= 76Nm, Pos. 1 1 - MA = 35Nm 
item 10 - MA= 76Nm, item 11 - MA = 35Nm 



wJStetter 

Assembly S1-2 MO30 




Spare parts list p age 123 

COM-No.: 

1 r^v k 1 „ . -ir\or\-i A AC* 

ID-No.: 10201446 
Pert.Drg: 10201446 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I o I 


10211222 


Valve housing S1-2 MO30 finished part 


o 
Z 


I o I 


10165035 


Piston S1 MO30 


Q 
O 


9 QT 


10002148 


Disc 


/I 


9 QT 


10002425 


Pressure spring 4.0 x 36.0 x 71 .0 


O 


I o I 


10165036 


PISTON S2 MO30 


a 
u 


9 

z O I 


10012573 


Grooved Ring 40 x 48.5 x 7 


7 


9 QT 
Z o I 


10167708 


Top cover S1 MO30 


Q 
O 


9 

z O I 


10165037 


Top cover S2/S3 MO30 


Q 


o I 


10118767 


O-Ring 56.74 x 3.53 NBR 80 


1 D 

I u 


1fi 

I U O I 


10001203 


Screw DIN 912 M 12 x 70-8.8-A2C 


11 


1 ST 


10020459 


Measuring coupling G 1/4-WD 


12 


2 ST 


10015032 


Ring screw DIN 580 M 12-C15E 



End 
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[~M SCHWING 

L#JStetter 




10165180 




Stutzring 40,8 x 45 x 1,4 




O-Ring 31 ,34x3,53 
O-ring 31.34x3.53 



Page 125 



\MJ Stetter Spare parts list 

Built-in two-way valve NG 32 COM-No.: 

ID-No.: 10165180 
Pert.Drg: 10165180 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10173758 Sealing set for insert valve NG32 

End 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




wJStetter 

Control unit SV-DA 




Spare parts list p age 127 

COM-No.: 

ID-No.: 10165184 
Pert.Drg: 10165184 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I o I 


10165185 


VALVE HOUSING CPL. FOR 


o 


I O I 


10175450 


Valve cartridge VDP 06/42 cpl. 20 bar 


Q 
O 


I O I 


10139333 


Valve cartridge 9707 11 J G01 


A 
H 


I O I 


10154892 


Valve cartridge 9612 07J G01 


O 


I o I 


10165396 


Ballcock - mounting kit DN 10 


D 


I o I 


10006658 


Screw plug VS-R 1/4 -WD 


7 


I o I 


10077807 


Nozzle 1.1 mm ""H"" 


Q 
O 


I O I 


10077794 


Nozzle 1,4 mm ""P"" 


Q 


O O I 


10121917 


Screw plug G 1/8 VS-WD 


10 


1 ST 


10163380 


Function designation plate -de-en- 


11 


2 ST 


10160910 


Cap SW 17-2-G47/H35 



End 
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[~M SCHWING 

L#JStetter 




10175448 



Tabellenzeichnung fur Ventilpatrone: 
Tabulated drawing for valve cartridge: 

10175449 

10175450 

10199461 

10308432 




Stetter 



Spare parts list 



Valve cartridge VDP 06/42 cpl. 20 bar 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 129 

10175450 
10175448 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 



1 ST 
1 ST 



10154733 Valve cartridge VDP 06/42 01 A 

10169722 Cap SW 22-2-G37/H20 



End 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




10172546 



Ausfuhrung 1 (wie dargestellt) mit einseitigem Stutzring 
Series 1 (as shown) back-up ring only at one side 



17,96x2,62 




14,4 x 1,3 x 1 



Ausfuhrung 2 (nicht dargestellt) mit beidseitigem Stutzring 
Series 2 (not shown) back-up rings at both sides 



Fur Ventilpatrone / For valve cartridge: 

10175450 

10175449 

10160185 

10154925 

10154815 

10154733 



Page 131 



\MJ Stetter Spare parts list 

Valve cartridge VDP 06/42 01A COM-No.: 

ID-No.: 10154733 
Pert.Drg: 10172546 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10172546 Sealing set f. valve cartridge 

End 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




Dichtsatz fur Ventilpatrone: 
Sealing set for valve cartridge: 

10154892 

10139333 

10145217 
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\MJ Stetter Spare parts list 

Valve cartridge 9707 11JG01 COM-No.: 

ID-No.: 10139333 
Pert.Drg: 10172212 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10172212 Sealing set 990-310-007 

End 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




Dichtsatz fur Ventilpatrone: 
Sealing set for valve cartridge: 

10154892 

10139333 

10145217 



Page 135 



\MJ Stetter Spare parts list 

Valve cartridge 9612 07 J G01 COM-No.: 

ID-No.: 10154892 
Pert.Drg: 10172212 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10172212 Sealing set 990-310-007 

End 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




\M_ Stetter 

Ballcock - mounting kit DN 10 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 
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10165396 
10165396 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 



End 



1 ST 
1 ST 



10172393 Sealing set 

10177858 Key for ball-valve mounting kit DN10 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Control block VBL-MPS-RV 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 
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10171638 
10171638 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10213188 


Valve housing VBL-MPS 


2 


3 ST 


10171647 


Piston MPS no. 1 


3 


2 ST 


10165394 


Valve cartridge 9612 10J G01 


4 


4 ST 


10204123 


Connection piece 16 S, cpl., MPS 


5 


2 ST 


10204122 


Connection piece12 L, cpl., MPS 


6 


2 ST 


10072866 


Pressure spring 1 .2 x 7.4 x 21 .0 


7 


2 ST 


10006658 


Screw plug VS-R 1/4 -WD 


8 


4 ST 


10077824 


Nozzle 1 .3 mm ""C"" 


9 


2 ST 


10146265 


Nozzle 3.5 mm ""X"" 



End 



ETL D 



Page 140 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




01 



10165394 



08.01.2010 



O-Ring 14 x 1,78- 




Stiitzring 15,86x1,4x1,27 
Back up ring 15.86 x 1.4 x 1.27 



Stutzring 14,28x1,4x1,27 
Back up ring 1 4.28 x 1 .4 x 1 .27 " 



Ausfuhrung 3 / Series 3 



jiasaar 



Ausfuhaing 2 / Series 2 



( riMT) 



Ausfuhaing 1 / Series 1 , n0&r~^ 



Ausfuhrung 1 1Series 1: 


Ausfuhrung 2 ISeries 2: 


Ausfuhrung 3 / Series 3: 


10180286 




10165394 




10175991 


10160548 


10160191 




10162937 




10175975 


10160128 


10140304 








10166113 


10155553 


10134851 








10164512 


10136808 










10160549 
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\MJ Stetter Spare parts list 

Valve cartridge 9612 10JG01 COM-No.: 

ID-No.: 10165394 
Pert.Drg: 10165394 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10172207 Sealing set 990-010-007 

End 
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Stetter 




10204123 



02 J 27.1 1.2009 



Stetter 



Spare parts list 



Connection piece 16 S, cpl., MPS 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 143 

10204123 
10204123 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 



1 ST 
1 ST 



1 01 71 649 Connection piece 1 6 S, MPS 

10157392 Sealing ring DIN 3869 - 20 - NBR 



End 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




10204122 




IM_ Stetter 

Connection piece12 L, cpl., MPS 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 
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10204122 
10204122 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 



End 



1 ST 
1 ST 



10173849 Connection piece 12 L, MPS 

10157392 Sealing ring DIN 3869 - 20 - NBR 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Gridiron assembly DN 70 - CE 



/ \ 

3 

v / 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Gridiron assembly DN 70 - CE 


ID-No.: 


10183175 






Pert.Drg: 


10183175 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10183177 


Mp^h DN 70 Cwpldmpnt'i 


2 


1 ST 


10150339 


SuDoort 




1 ST 


10175788 


^imnnrt w fittinn kp\/ r\rriri\/c* 

OUppVJI L VV. MlllllLj rxCy y 1 UUVC 


4 


2 ST 


10060289 


Q|pp\/p 

OICCVC 


R 


1 ST 


10152231 


Onvpr - fiMRH Intprlnrk Hratp - M-Rnrk 

vUVCI vj 1 V 1 D 1 1 1 1 1 LCI IUuix VJI alC IVI rXULrix 




1 ST 


10152237 


i_y i ou 


« 
u 


1 ST 


10107227 


Fpathpr kpv DIN fiftft^ A *S y *S y 19 


Q 


3 ST 


10001477 


9rrpw DIN M ^ y 10-ft ft-A9P 

OU CVV L/IIN IVI »J A IU O.O n^.u 


10 
I u 


3 ST 


10145912 


^rrpw rptainpr 9KM ^-(^T^PO 

OOI CVV IdGillld OixlVI J VJ I 


I O 


4 ST 


10001808 


9rrpw DIN M ft y P'S-ft ft-A9P 

OUI CVV L/IIN CvJO IVI vJ A t J O.O ALU 


14 

I *T 


4 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M ft-ft-A?C 

INUl L/IIN C70*t IVI O O n^.u 


I v-> 


9 ST 


10129842 


9rrpw rptainpr 9KM R-CT^JO 

Oul CVV 1 Clull ICI OixlVI vJ 1 OZ. W 


1fi 
I \J 


1 ST 


a r\r\r\ a —jr\r^ 

10001796 


9rrpw DIN Q'H'H M ft y 1fi-ft ft-APP 

OU CVV L/IIN IVI (J A IU O.O nt.w 


17 


1 ST 


10001376 


Washer DIN 9021 8.4-1 40HV-A2C 


18 


2 ST 


10016320 


Washer DIN 9021 21-100HV-A3C 



End 
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Stetter 



ii 



Vibrator assembly, 24V " 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


MJStetter 


COM-No.: 






Vibrator assembly, 24V 


ID-No.: 


10208971 






Pert.Drg: 


10208969 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10072107 


Vihratnr 94V linp 9 Sm 

VIUICIIUI tt V, III IO L- .\J\ I 1 


o 


4 ST 


10001875 


OLrl CVV L/IIN IVI I VJ A JU U .U r\Z.w 


3 


4 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 


4 


8 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 



End 
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10027913 




rW\ SCHWING 



Page 156 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10072107 
10027913 


LZJStetter 

Vibrator 24V, line 2.5m 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10027917 


Vihratnr 94 V 


2 


2 ST 


10007301 


Cable lua DIN 46237 - 4 - 2 5 




1 ST 


10007260 


Ph in ^ nnlpQ 


R 
\j 


1 ST 


10044655 


r^ahlp qptpw inint Pn11 


7 
i 


2 ST 


10014252 


Hn^p rlamn ft- 99 


ft 
o 


2.6 M 


10027921 


1 INF 9 X 9 S OMM 

£- /\ ^.,»J V><IVIIVI 


Q 


2.3 M 


10007394 


Prntprtinn hn<5P P\/H Pnlfi 


1 w 


1 ST 


10023825 


RnQPttP 


11 

I I 


2 ST 


10006628 


niamn half <5Prtinn DN 1fi - 9 

Olul I \\J lldll OCOUUI I i— J 1 N 1 VJ L- 


1? 

I z. 


2 ST 


10009692 


Fnrl fprriilp 9 mm 2 

l_l IU ICI 1 UIU £-.\J\J I 1 1 1 1 1 


1 vJ 


1 ST 


10002461 


Wpld-nn nlatp DIN ^fil'S-l APK-9-W1 

v VCIU \J\\ \J I O LC 1 — / 1 1 M OVJ 1 1— /VI 1 \ £- V v 1 


14 


1 ST 


10002481 


Cover plate DP II 


15 


2 ST 


10001227 


Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 



End 
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Stetter 



Hopper hose holder cpl 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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Spare parts list 


MJStetter 


COM-No.: 






Hopper hose holder cpl. 


ID-No.: 


10212806 






Pert.Drg: 


10212806 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10201863 


I— Ioqp hnlrlpr 

1 1 UoC 1 IUIUCI 


o 


1 ST 


10006953 


Ruhhpr huffpr DN4D 




2 ST 


10001515 


^rrpw DIN M ft y 90-ft ft-APC 


4 


ft CJT 

O O 1 


1000 194ft 

I UUU I tfu 


Nut DIN Q^4 M ft-ft-A?C 


5 


1 ST 


10001258 


Nut DIN 1587 M 8-6-A2C 


6 


5 ST 


10038097 


Schnorr lock washer S 8-phosphated 



End 
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Stetter 



Hopper with agitator B-Rock 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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98347119 



03 | 29.08.2012 



120 



200 




390,400,410 



420,430,480 



220,240,250 
220,240,250 
110 

500 



100 220,230,280 220,230,290 
70 90 ^220,230,370 




310 540 590 



rW\ SCHWING 



Page 164 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98347119 
98347119 


LCJStetter 

Hopper with agitator B-Rock 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98336564 


Cover 


20 


1 ST 


10061073 


Anitatnr ^imnnrt fnlannp a^pmhk/^ 

/ VvJ 1 lu IU 1 OU UUUI l \ vJ 1 Cl 1 1 M v3 QOO w 1 1 \YJ\y 1 


^0 


1 ST 


10167220 


Anitptnr Qhpft 
/\y i La lu i o 1 1 d i l 


40 


1 ST 


98336562 


Honopr rubbpr bordpr 


50 


1 ST 


10182821 


FaQtpninn ^trin 

1 UOLt/l III IU Oil 1 |>y 


fiO 


2 ST 


10199232 


F^iQtpninn <?trin 

1 QO LCI III iy OLI 1 U 


70 


1 ST 


10183194 


Riihhpr nlptp 


80 


1 ST 


98331547 


Fa^tpnpr 

1 C40 Lu 1 1 




1 ST 


10183193 


Factoninn ctrin 
rdolcl III iy ollip 


100 

I UU 


1 ST 


10182101 


LJl ctUrxcJL 


110 


1 ST 


10182102 


F\/P 


190 


1 ST 


10181797 


1 npkinn Pin ^nrinn 1 n^rlprl - KA/M Al 1 
i_uur\iiiy i 111, oui ii iy \—\jcx\j cu rxvivi / i_ 


1^0 

1 UU 


4 ST 


10067854 


D-Rinn 1fi x 9 ^ NRR 70 

Ixl I iy 1 U A IN l—f 1 \ I U 


140 


2 ST 


10147736 


^npkpt nin 

OUUrVOL pi 1 1 


1S0 

I UU 


2 ST 


10152043 


Platp A ^ y PR/ 4^- 7 
riaic aa u a t -x\j 1 


1fi0 

1 UU 


1 ST 


10151185 


1 npk 

l_UUi\ 


170 

I I U 


1 ST 


10039180 


1— Ix/Hrai iMp mntnr 
nyui aunu iiiljllji 


1ft0 

I UU 


2 ST 


10006953 


Riihhpr hnffpr DN40 

1 \UUUCI UUIICI L_/IN*-rU 


1Q0 


1 M 


10025090 


^nnnnp riihhpr hanrl 1ft y ft 

ouui lyc? I UUUCI Dal IU I (J A (J 


POO 

^-U U 


1 ST 


10153772 


f^hz^in with hnnk 

L>l IClll 1 VVILI 1 1 IUUI\ 


910 

£- I U 


15 ST 


10002011 


9rrpw DIN fiO^ M ft y ^0-4 FJ-A9P 

OUI CVV l_y 1 1 N UUU IVI U A JU t.U n^.w 


990 


48 ST 


10129842 


9rrpw rptainpr 9KM ft-(^T / H9D 

Oul C VV 1 C LCI 1 1 ICI OfxIVI U 1 O^.U 


9*30 


26 ST 


10001248 


Mi if DIN Q^4 M ft-ft-A9C 

INUl L-/IIN Jjt IVI U U rA£ O 


940 


16 ST 


30356455 


^rrpw DIN nTH M ft y 9*S-4 fi-APC 

OL/I CVV i— J 1 1 N UU J IVI U A ^.U "-r.vJ r\£- 


9^0 


16 ST 


10001258 


Nut DIN 1 SR7 M ft-fi-A9C 

INUL L-/IIN 1 JU / IVI U U t\£- v> 


9fi0 

^.UU 


6 ST 


10134153 


9rrpw rptainpr 9KM fi-f^T^O 

Oul CVV 1 O LCI II ICI OfxIVI U \J 1 OZ. w 


270 


4 ST 


10001762 


Screw DIN 933 M 6 x 16-8.8-A2C 


280 


2 ST 


10001808 


Screw DIN 933 M 8 x 25-8.8-A2C 



ETL D 
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Hopper with agitator B-Rock COM-No.: 

ID-No.: 98347119 
Pert.Drg: 98347119 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


290 


4 ST 


10001812 


Screw DIN 933 M 8 x 30-8.8-A2C 


300 


8 ST 


10138330 


Screw retainer SKZ 12-GT320 


310 


12 ST 


10001517 


Screw DIN 933 M 12 x 30-8.8-A2C 


320 


4 ST 


10133552 


Screw retainer SKM 16-GT320 


330 


2 ST 


10001901 


Washer DIN 125 B 17-140HV-A3C 


340 


2 ST 


10001260 


Nut DIN 934 M 16-8-A2C 


350 


2 ST 


10001347 


Screw DIN 933 M 16 x 50-8.8-A2C 


360 


2 ST 


10007885 


Cone-type lubricating nipple DIN 71412 


370 


1 ST 


10001826 


Screw DIN 933 M 8 x 45-8.8-A2C 


380 


1 M 


10025090 


Sponge rubber band 18x8 


390 


12 ST 


10195136 


Bushing D 20 x 10,5/20 


400 


12 ST 


10032478 


Schnorr lock washer S 1 0-phosphated 


410 


12 ST 


10001307 


Screw DIN 931 M 10 x 45-8.8-A2C 


420 


6 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 


430 


6 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 


440 


2 ST 


10000985 


Screw DIN 912 M 10 x 40-8.8-A2C 


450 


2 ST 


98354689 


Angle stock 


460 


2 ST 


10001244 


Nut DIN 934 M 6-8-A2C 


470 


2 ST 


10189225 


Screw DIN 7991 M 6 x 16-8.8-A2C 


480 


2 ST 


98330916 


Bolt 


490 


1 ST 


98347073 


Agitator support 


500 


1 ST 


98336526 


Hopper B-Rock, weldment 


510 


1 ST 


98321615 


Torque stabilizer 


520 


1 ST 


10001283 


Nut DIN 985 M 10-8-A2C 


530 


1 ST 


98321619 


Plate 


540 


6 ST 


10018617 


Schnorr lock washer S 12-phosphated 


550 


2 ST 


10001508 


Screw DIN 933 M 12 x 20-8.8-A2C 


560 


1 ST 


98340206 


Lever cpl., lefthand 
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COM-No.: 

ID-No.: 98347119 

Pert.Drg: 98347119 

Position Quantity ID-No.: 

570 1 ST 98340207 

580 2 ST 10011143 

590 4 ST 10001896 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Hopper with agitator B-Rock 



Nomenclature 

Lever cpl., righthand 

Washer DIN 125 B 1 0.5-1 40HV-A2C 

Washer DIN 125 B 13-140HV-A2C 
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rW\ SCHWING 



Page 168 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Agitator support (glange assembly) 


ID-No.: 


10061073 






Pert.Drg: 


10061073 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


\ 


1 ST 


10061078 


Rporjnn 

\—) c el i 1 1 i y 


2 


1 ST 


10061079 


Rparinn mvpr 

l—t w Q 1 II IU WW V CI 




1 ST 


10061080 


Flpnnprl Qhpft 
rial iucu oiiciii 


4 


1 ST 


10061081 


Disc 


5 


1 ST 


10061076 


Sealinn cone 




1 ST 


10061082 


niaiiyc uuoiiniy 


7 


1 ST 


10061083 




« 

u 


1 ST 


10000765 


O-RINfi fiflxR NRR 70 

VJ 1 \ 1 1 N \J VJ \J A \J INLJIX / vv 


Q 


1 ST 


10061084 


rdl uMCI (JIM IOW LJOO O I I IUA I VJ OL 


10 

I VJ 


6 ST 


10001162 


9rrpw DIN Q19 M 10 y ftO-ft ft-A?C 

OUI CVV L/IIN Zf \ £- IVI I VJ A kj .kj r\£-\j 


11 

I I 


6 ST 


10001250 


Nut DIN Q^4 M 10-ft-APP 

INUl L/IIN C/0*t IVI \\J \j r\£-\j 


19 

I L- 


6 ST 


10136867 


9rrpw rptainpr 9K7 10-(^T^90 

Oul CVV 1 Clull ICI OlXL. 1 VJ 1 \J L-\J 


I O 


3 ST 


10001004 


9rrpw DIN Q19 M ft y 9S-ft ft-A9P 

OUI CVV L/IIN C I C- IVI O A O.U ntu 


14 
i " 


3 ST 


10138329 


9rrpw rptainpr 9K7 ft-f^T^O 

Oul CVV 1 CIGIII ICI OiXl. vJ VJ 1 \J L-\J 


1^ 

I v/ 


2 ST 


a r\r\r\ a it ~7 it 

10001575 


9rrpw DIN Q19 M fi y 90-ft ft-A?P 

OUI CVV L/IIN C I L- IVI VJ A O.O nt.v 


16 


2 ST 


10138328 


Screw retainer SKZ 6-GT320 


17 


1 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 



End 



ETL D 
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r/1 SCHWINC 

Page 170 Spare parts list L#JStetter 

COM-No.: Locking Pin, Spring Loaded - KVM ALL 

ID-No.: 10181797 
Pert.Drg: 10181797 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10156775 


Sleeve 


2 


1 ST 


10156778 


Bolt B 24x1 66/ 89-8.5 


3 


1 ST 


10156780 


Pressure spring 2.8 x 27.2 x 93.6 


4 


1 ST 


10156779 


Lever 


5 


1 ST 


10159988 


Bolt DIN 1444-B8h11 x 45x38 


6 


1 ST 


10001362 


Split pin ISO 1234 2 x 12-A2C 
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SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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1 Passfeder MAB / MAE 10107659 
1 Feather key MAB / MAE 10107569 



Page 172 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



iz 



Stetter 

Hydraulic motor 



10039180 
10039180 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 

10 



End 



1 ST 10107659 
1 ST 98349070 



Feather key MAB/MAE 
Bearing 
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L£JStetter 



Spare parts list 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Agitator support 


ID-No.: 


98347073 






Pert.Drg: 


98347073 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


5 ST 


10001273 


Screw DIN 933 M 10 x 75-8 8-A2C 


20 


1 ST 


10061078 


Rparinn 

\—t \5 a i 1 1 ly 


30 


1 ST 


10061076 


Sealinn cone 


40 


1 ST 


10061082 


Flannp hn^hinn 

i icii lyc uuoi in ly 




1 ST 


98321616 


Rparinn rnvpr 


fio 


1 ST 


98321617 


FlannpH Qhaft 
niaiiycu oiidii 


70 


1 ST 


a r\r\r\r\~i y» c 

10000765 


O-RINH fiO y *S NRR 70 


80 


1 ST 


10043648 


O-Ring 59 x 6.5 Perbunan 80 


90 


1 ST 


10007521 


Screw DIN 933 M 10 x110-8.8-A2C 



End 
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L£JStetter 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Lever cpl., lefthand 


ID-No.: 


98340206 






Pert.Drg: 


98340206 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


98330913 


I p\/pr 

LCVCI 


90 


1 ST 


98330938 


i— vjLrixii ly Dai 


^0 


1 ST 


a r\r\r\A o/^o 

10001862 


^rrpw DIN M 10 y R-APC 


40 


1 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 


50 


1 ST 


10019419 


Ball knob 



End 
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L£JStetter 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Lever cpl., righthand 


ID-No.: 


98340207 






Pert.Drg: 


98340207 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


98330913 


I p\/pr 

LCVCI 


90 


1 ST 


98330938 


i— vjLrixii ly Dai 


^0 


1 ST 


a r\r\r\A o/^o 

10001862 


^rrpw DIN M 10 y R-APC 


40 


1 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 


50 


1 ST 


10019419 


Ball knob 



End 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



Fastening for pump kit BPL 
1200 
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Spare parts list 



Page 181 




rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Fastening for pump kit BPL 1200 


ID-No.: 


10121281 






Pert.Drg: 


10121280 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10022080 


FpQtpninn fnr niimn kit 
i aoici mi ly ivji puiiip r\ii 


o 


1 ST 


10121275 


Rrapkpt fnr ni imn kit f i vti irp 

L>laOi\C?l IVJI |JUIII|J r\IL IIALUIC 




2 ST 


10001341 


^rrpw DIN Q'H'H M1fix R-APC 

Oul CVV \— J \ 1 N ZJkJkJ IVI I VJ A "-TyJ (J. (J r\L- w 


4 


2 ST 


10001286 


Nut DIN 985 M 16-8-A2C 


5 


2 ST 


10001901 


Washer DIN 125 B 17-140HV-A3C 



End 



ETL D 




183 



Anziehdrehmoment der Kontermutter nach Werknorm 
tightening torque of the nut per factory standard 



rW\ SCHWING 



Page 184 


Spare parts list 


\MJ Stetter 


COM-No.: 






Fastening for pump kit 


ID-No.: 


10022080 






Pert.Drg: 


10017759 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


2 ST 


10019718 


STIRRUP HPI 


o 


2 ST 


10017760 


I UUC oU|J|JUI l I \JZf 




1 ST 


10033710 


i rrl p r 


4 


1 ST 


10017764 


Rnlt DIN 1444 - 90M1 y 70 y fi4 


R 


1 ST 


10001991 


Wa^hpr DIN 1441 91-St-A^n 

V Vuol ICI l_/ I I N I ' 1 ' 1 1 £- 1 Ol r\\J\~t 




1 ST 


a r\r\r\ a a o a 

10001434 


9nlit nin 190 19^4 5 y 'HP-APP 

Opill pill IOU \ £-\J*-x \j A \J£- r\£-\~r 


7 


4 ST 


10001901 


Washer DIN 125 B 17-140HV-A3C 


8 


8 ST 


10001260 


Nut DIN 934 M 16-8-A2C 



End 



ETL D 
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Stetter 



Spare parts list 



Rock valve support C= 67mm 



/ \ 

4 

v / 
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L£JStetter 



Spare parts list 
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10206463 




13,14 2 10 7 6 



MA = 1170Nm 

Position 1 1 nur bei diversen Produkten ansonsten 2 x Position 10 (siehe zug. Stuckliste) 
Item 1 1 only at some products, even not then 2 pes. of item 10 (look at dependend bom) 



Tabellenzeichnung fur Rockschieberauflage: 
Table drawing for rock valve support: 

10214586 

1 0206464 

10185833 
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Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Rock valve support C= 67mm 


ID-No.: 


10214586 






Pert.Drg: 


10206463 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10208431 


Qnar rinhthanrl finish nprt 
open, 1 1 y 1 1 u i a 1 1 vj iiiiioii pail 


o 


1 ST 


10208430 


Qnar IpfthanH finiQh nart 
Opal , iciuiaiiu in noil pal i 




4 ST 


10145474 


9rrpw rptainpr 9KM 90-m~'390 

Oul C VV 1 Cldll ICI OfxIVI c- VJ v_J I \J L-\J 


4 


4 ST 


10001398 


9rrpw DIN M 90 y 40-ft ft-A^P 

OUI CVV L/IIN CO vJ IVI ^.VJ A tU U .U MJu 


R 


2 ST 


10009596 


Nut DIN Qft^ M 'HO y9-ft-A^n 

INUL L/IIN <D\J\J IVI JU At. vJ r\Jv 


VJ 


2 ST 


10185836 


9rrpw DIN Qfi1 M 'HO y9y 70-10 Q-ftTSOO 

OUI CVV L/IIN C7U I IVI \J\J A^. A / VJ I VJ . C vj 1 \JVJVJ 


7 
/ 


4 ST 


10001497 


Waqhpr DIN fiQIfi ^l-fM^-HT^OO 

vvaoi ici i— J 1 1 n vj c i vj o i w-r»j vj i vjvjvj 


ft 
vj 


12 ST 


10110075 


9rrpw DIN Q'H'H M 1fi y S^-IO Q-ftTSOO 

OLrl CVV L/IIN COO IVI 1 VJ A \J\J IKJ.Zf \J 1 «JVJVJ 


Q 

\j 


12 ST 


10001262 


Nut DIN M lfi-10-GT^OO 

INUL LJ 1 1 N \J \Ji IVI 1 VJ 1 VJ \J 1 JUU 


10 


1 ST 


10214585 


SuDDort olate lefthand S58/S61SX 


11 

I I 


1 ST 


10214584 


^imnnrt nlatp rinhthanrl 
ouppvji l piaic? i lyi ili lai iu 


19 

I 


24 ST 


a r\r\r\ a r\r\ A 

10001901 


Waqhpr DIN 19^ R 1 7-140H\/-A^C 

v vaoi ici ljiin i lj 1/ i*tvji i v nju 


13 


1 ST 


10109029 


Screw DIN 933 M 12 x 25-A4-80 


14 


1 ST 


10201029 


Nut DIN 934 M 12-1.4305 



End 



ETL D 
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Spare parts list 



Control cabinet cpl. S42-43SX 
BR02 



/ \ 

4 

v / 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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270 20 60 50 30 40 
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Spare parts list 


LCJStetter 


COM-No.: 






Control cabinet cpl. S42-43SX BR02 


ID-No.: 


98348052 






Pert.Drg: 


98348052 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98347757 


Control rahinpt wpldmpnt 949-47 RR09 

OU 1 1 LI \j\ KjCX UN ICl, VV CIVJ 1 1 ICI 1 1 \J'~t£. *t 1 \—> 1 \\J £- 


90 


3 ST 


10302864 


Dnnr pnl 


^0 


3 ST 


10216097 


Qnon fpQtpnpr 
Oi lap l ao LCI id 


40 


12 ST 


10140746 


9rrpw DIN Q19 M 4 y 90-A9-70 

OUI CVV 1—/ 1 1 N C 1 ^- IVI i A i VJ 


SO 


12 ST 


10069482 


Wa^hpr DIN 19S A 4 'H-VA 


fiO 

VJVJ 


12 ST 


10069693 


Nut DIN Q^4 M 4-VA 

INUL L/IIN JJ^ IVI *T V/\ 


70 


3 ST 


10302865 


Annlp for Inpk 

l\\ 1 VJ 1 C IVJI 1 Uui\ 


80 


16 ST 


10204508 


^phnnrr Inpk wflQhpr 9 fi-nhnQnhatpd 
oui ii ivji i ivjLrix vvdoi ici o u pi ivjokji laicu 


Q0 

£/U 


42 ST 


10001244 


isji if DIM Q^4 M fi-ft-A9P 

INUL L/IIN <jO'-t IVI U O ntu 


100 

I VJVJ 


16 ST 


10001762 


9rrpw DIN M fi y 1fi-ft ft-A9P 

OU CVV L/IIN IVI VJ A I U O.O r\tu 


110 

1 1 w 


3 ST 


10209243 


I npk 


190 


3 ST 


10303749 


Piano hinnp 
r lai ivj i hi iyc 


1^0 

I OVJ 


18 ST 


10184195 


Rlind rivpt DIN 7W7 A fi y19-AI/A9 

DIIIIUIIVCLL/IIN / JO/ AAUAI £- r\\l r\£- 


140 


30 ST 


10189225 


9rrpw DIN 7QQ1 M fi y 1fi-ft ft-A9C 

OUI CVV i— J 1 1 N 1 ZfZf 1 IVI VJ A 1 VJ VJ.VJ r\£- V> 


1S0 

I \JVJ 


1 ST 


98348051 


Pn\/pr nlatp IpfthanH 
wvjvci piait?, iciuiaiiu 


170 

I 1 VJ 


6 ST 


10001469 


Waqhpr DIN 7^4Q 17-St-A^C 

Vvdol ICI i— J 1 1 N / sJ'-rZf 1 / Ol nJu 


180 

I VJVJ 


1 ST 


10001304 


9rrpw DIN Q^1 M 1fi y1fi0-ft ft-A9P 

OUI CVV L/IIN Zf\J I IVI I U A I UU U.U A£.0 


1Q0 

I ZJKJ 


3 ST 


10001260 


Nut DIN Q^4 M 1fi-ft-A9C 

INUL L/IIN Zf\J'~r IVI I VJ vJ r\L- w 


900 


8.9 M 


10301669 


Ri ihhpr ^ y 1 S 
rvuuuci \J a i \j 


910 

L- I VJ 


3 ST 


10302867 


Hnldpr 

1 IVJIVJCI 


990 


3 ST 


10188358 


Pnpi imatip Qnrinn <5trnkp=1 fiflmm I'SdpiN 
niicuiiiaLiL'OL'iiiiy, oli ui\c i vjvji i n 1 1 , i wuciin 


9^0 


20 ST 


10038097 


^phnnrr Inpk wflQhpr 9 ft-nhnQnhatpd 

Oul II IVJI 1 iVJL-rx VVaol ICI O VJ |JI IVJoJJI ICILCU 


940 


6 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M ft-ft-A9C 

INUL L/IIN Zf\J'-T IVI O O n^.V>/ 


9^0 


14 ST 


10001808 


^prpw DIN Q'H'H M ft y 9^-ft ft-A9C 

Oul CVV L/IIN Zf\J\J IVI VJ A £- \J VJ . VJ r\L- 


260 


14 ST 


10212779 


Blind rivpt nut M ft 

LJ III 1 V — 4 1 1 V tfl 1 IUI IVI W 


970 


ft 1fi M 

O. I U IVI 




^lin-nn nrnfilp Qlpf-plamninn 
oiil 1 vj 1 1 lmvjiiic, oici L-iai i i|jn ly 


280 


6 ST 


10006723 


Schnorr lock washer S 16-phosphated 


290 


1 ST 


98351562 


Cover plate, righthand 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Control cabinet cpl. S42-43SX BR02 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 193 

98348052 
98348052 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



300 
310 
320 



End 



2 ST 10001174 Screw DIN 931 M 16 x 70-8.8-A2C 

42 ST 1 01 341 53 Screw retainer SKM 6-GT320 

4 ST 98353613 Range spacer 
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Base frame cpl. L=7250 
S42-43SX BR02 
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Spare parts list 
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160 50,200,210 140,190 
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Page 198 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98348086 
98348086 


LCJStetter 

Base frame cpl. L=7250 S42-43SX BR02 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98350299 


Raop framp m^phininn pnl 

UCloC IICIIIIC, 1 1 IGL/I 1 1 1 1 1 1 iy , L/UI. 


20 


1 ST 


98350126 


Cahlp rlrivp fnr hnw ^nnnnri .940 RR02 

UuUIC VJ 1 1 V C \\J\ UVJ V v OUppUl L OtU Ul \Ui- 


30 


1 ST 


98352952 


Oahlp drivp for how ^unnnrt S40 BR02 


40 


2 ST 


10156774 


1 npkinn 
i_vjor\n iy 


50 


2 ST 


98352644 


1 imit c;tnn + Rnhhpr huffpr 

l_ 1 1 1 1 1 l OlUk/ 1 1 UUMwl 


70 


2 ST 


10166210 


Snnnnrtinn rnllpr 

ouuuvji in iy i unci 


80 


2 ST 


98358598 


Rpprinn nin ^0y247 
ucai ii i y ui 1 1 \j\jA.^.'-r i 


Q0 


4 ST 


98352239 


Ru^hinn DU MR 120 fi^ DU 

UUol III I y LJ\J 1 V 1 LJ 1 L- VJ VJ\J VJ\J 


110 
i i \j 


2 ST 


98363751 


^npkpt nin ^0 y 1^2/100-17 

OUbr\C L Ull 1 \JVJ A 1 \J L-l 1 VJVJ 1 i 


190 


2 ST 


98352178 


9npkpt nin 120 y lfi^/100-17 

OULriXCl |JII 1 1 £-\J A 1 1 \J\J 1 / 


1^0 

I \J\J 


2 ST 


98352159 


9npkpt nin 120 y 128/100-17 

OULriXCl Ull 1 1 £-\J A 1 t-\JI 1 VJVJ | / 


140 

I t-vj 


2 ST 


10129841 


9prpw rptainpr 9KM 10-(^T^20 
Oui c vv i ciaii ici orxivi i \j \j i o w 


1S0 

1 »J VJ 


8 ST 


10133552 


Sprpw rptainpr SKM 1fi-nT^20 

OUI C VV 1 C LCI 1 1 Igl vJIXIVI 1 VJ vJ 1 kJ £-\J 


1fi0 


2 ST 


10178433 


Rnnninn rnllpr 94S9X 

1 \U 1 II III I y 1 UNCI JOA 


170 


4 ST 


10001596 


Screw DIN 933 M 16 x 30-8 8-A2C 


180 


2 ST 


10007886 


f!nnp-t\/np hihrip^tinn ninnlp DIN 71412 
1 1 c lyuc i u ui i \jCa li i iy iiiuuic ljiin / i *+ 1 1- 


1Q0 
i <j \j 


2 ST 


10001859 


Sprpw DIN M 10 y 2^-8 8-A2C 

OLrl CVV \—J 1 1 N \J\J\J IVI 1 VJ A ^- \J VJ.vJ r\£- V> 


200 


2 ST 


98352350 


1 ininn ^hppt Smm 

i_iiiiiiy oi icci vjiiiiii 


910 


2 ST 


98352352 


1 ininn <?hppt 10mm 
i 1 1 in iy oi icci i \j 1 1 ii 1 1 


220 


4 ST 


10200245 


Prntpptinn pan 
r i vjicouvji i KjCx u 


2^0 


2 ST 


98363765 


Pn\/pr 

OVJ V CI 


240 


4 ST 


10001762 


Sprpw DIN M fi y 1fi-8 8-A2C 

OUI CVV i— J 1 1 N Zf\J\J IVI U A 1 VJ VJ.vJ \j 


2fi0 


4 ST 


10204508 


^phnnrr Inpk wflQhpr 9 fi-nhnQnhatprl 

OUI II IVJI 1 lULrrx VVdol ICI O U Ul IUOUI IdlCU 


270 


2 ST 


10001347 


^prpw DIN M 1 fi y ^0-8 8-A2C 

OUI CVV i— J 1 1 N ZJkJkJ IVI 1 VJ A \J\J VJ . VJ r\L- w 


280 


2 ST 


10001260 


Nut DIN Q^4 M 1fi-8-A2C 

IMUl LJIIN \J\J'-r IVI IVJ VJ r\£- w 


290 


4 ST 


10200242 


Screw joint M 10 x 1k- VS 


300 


2 ST 


10208919 


Greasing line 650 mm G - G 



End 
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Page 200 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98350126 
98350126 


L£JStetter 

Cable drive for bow support S40 BR02 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10039180 


I— l\/rlr£}i iMp mntnr 
i iy ui duno ii ivjivji 


90 


1 ST 


10170446 


Pahlp rlmm D 1QO 

vCIUlC UIUIII VJ I ZJKJ 


30 


1 ST 


10170447 


Hub 


40 

*T VJ 


1 ST 


98355044 


i i ex i 1 y c 


SO 


1 ST 


10169953 


Wirp rnnp D ft y RQ4D mm 

V V 1 1 C 1 vJ|JC U U A \JZf~r\J 1 1 II 1 1 


fiO 

VJVJ 


1 ST 


10107659 


Fpathpr kpv MAR/MAF 

i can ici i\cy i vi/\Lj/ 1 v i / \ i 


70 

f VJ 


1 ST 


10093947 


Flannp <5Ipp\/p RR ^0 1fi Dl J 


80 

VJVJ 


1 ST 


10166437 


DU-Stnn diqr *S9 x 78 x 9 


QO 

\JVj 


1 ST 


10149219 


Rnqhinn Dl J MR ^0 1 S DU 

UUol III 1 M LJvJ IVILJ vJ W \ \J VJ VJ 


100 

I VJU 


10 ST 


10001523 


9rrpw DIN M 19 x 'HS-IO Q-ftT'SOO 

OU CVV L/IIN IVI 1 L- A vJvJ 1 VJ . C V_J 1 \JVJVJ 


110 

I I VJ 


6 ST 


10129840 


Qprp W rptainpr 1 9-(^T'39n 

OUI CVV 1 CLdll Id Oixlvl 1 £- \J 1 \J £-\J 


190 


4 ST 


10001260 


Nut DIN Q^4 M 16-8-A9C 

INUl I_J 1 1 N Zf\J'~T IVI I VJ VJ r\L- w 


130 


2 ST 


10166510 


Snhpriral wa^hpr DIN fi^1Q - C 17 

OIJI ICI 1 KjCX 1 VvQOI IUI l_/ 1 1 N VJvJ 1 \J V_/ 1 f 


140 


1 ST 


10013238 


Retaining ring DIN 472 60 x 2-Fst 


150 


4 ST 


10141120 


DiscS 12/125- 12-GT500 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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1 Passfeder MAB / MAE 10107659 
1 Feather key MAB / MAE 10107569 



Page 202 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10039180 

Pert.Drg: 10039180 

Position Quantity ID-No.: 

1 1 ST 10107659 

10 1 ST 98349070 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Hydraulic motor 



Nomenclature 

Feather key MAB/MAE 
Bearing 




ETL D 
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Page 204 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98352952 
98352952 


L£JStetter 

Cable drive for bow support S40 BR02 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10039180 


I— l\/rlr£}i iMp mntnr 
i iy ui duno ii ivjivji 


90 


1 ST 


10170446 


Pahlp rlmm D 1QO 

vCIUlC UIUIII VJ I ZJKJ 


30 


1 ST 


10170447 


Hub 


40 

*T VJ 


1 ST 


98355044 


i i ex i 1 y c 


SO 


1 ST 


10169953 


Wirp rnnp D ft y RQ4D mm 

V V 1 1 C 1 vJ|JC U U A \JZf~r\J 1 1 II 1 1 


fiO 

VJVJ 


1 ST 


10107659 


Fpathpr kpv MAR/MAF 

i can ici i\cy i vi/\Lj/ 1 v i / \ i 


70 

f VJ 


1 ST 


10093947 


Flannp <5Ipp\/p RR ^0 1fi Dl J 


80 

VJVJ 


1 ST 


10166437 


DU-Stnn diqr *S9 x 78 x 9 


QO 

\JVj 


1 ST 


10149219 


Rnqhinn Dl J MR ^0 1 S DU 

UUol III 1 M LJvJ IVILJ vJ W \ \J VJ VJ 


100 

I VJU 


10 ST 


10001523 


9rrpw DIN M 19 x 'HS-IO Q-ftT'SOO 

OU CVV L/IIN IVI 1 L- A vJvJ 1 VJ . C V_J 1 \JVJVJ 


110 

I I VJ 


7 ST 


10129840 


Qprp W rptainpr 1 9-(^T'39n 

OUI CVV 1 ClCTll Id Oixlvl 1 £- \J 1 \J £-\J 


190 


4 ST 


10001260 


Nut DIN Q^4 M 16-8-A9C 

INUl I_J 1 1 N Zf\J'~T IVI I VJ VJ r\L- w 


130 


2 ST 


10166510 


Snhpriral wa^hpr DIN fi^1Q - C 17 

OIJI ICI 1 KjCX 1 VvQOI IUI l_/ 1 1 N VJvJ 1 \J V_/ 1 f 


140 


1 ST 


10013238 


Retaining ring DIN 472 60 x 2-Fst 


150 


4 ST 


10141120 


DiscS 12/125- 12-GT500 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 205 




1 Passfeder MAB / MAE 10107659 
1 Feather key MAB / MAE 10107569 



Page 206 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10039180 

Pert.Drg: 10039180 

Position Quantity ID-No.: 

1 1 ST 10107659 

10 1 ST 98349070 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Hydraulic motor 



Nomenclature 

Feather key MAB/MAE 
Bearing 




ETL D 
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L#JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Locking 


ID-No.: 


10156774 






Pert.Drg: 


10156774 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10156775 


OICCVC 


9 


1 ST 


10156778 


Rnlt R ?4 x 1 fifi/ ftQ- 8 *S 




1 ST 


10156780 




4 


1 ST 


10156779 


1 pypr 
LCVCI 


R 


1 ST 


10159988 


Rnlt DIN 1444 - R fth11 y 4*S y 'Hft 




H O 1 


1 ooo 1000 

I UUU I uuu 


9rrpw DIN Q19 M ft y 90-ft ft-A?P 


7 


4 ST 


10138329 


Screw retainer SKZ 8-GT320 


8 


1 ST 


10001362 


Split pin ISO 1234 2 x 12-A2C 



End 
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Tool cabinet cpl. S42-43SX 
BR02 
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Spare parts list 
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98349185 



01 



I 



22.07.2013 



150,180,240 30 130,170,230 20 200,240,310 




150 



140,230 




40 

250,270,280,290 
260,270,280,290 
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Spare parts list 


LCJStetter 


COM-No.: 






Tool cabinet cpl. S42-43SX BR02 


ID-No.: 


98349185 






Pert.Drg: 


98349185 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98348251 


Tnnl rahinpt 

1 UUI VJW ICl 


90 


1 ST 


98351779 


Pnx/pr nlatp rinhthanrl 

OUVCI |J 1 CI IC , 1 iy 1 1 LI ICt 1 IVJ 


^0 


1 ST 


98351776 


Pnx/pr nlatp Ipfthpnrl 
uuvci jjicilc, ic i li la i ivj 


40 


8.9 M 


10301669 


Ri ihhpr S y 


^0 


3 ST 


10302864 


Dnnr pnl 


fiO 

VJVJ 


3 ST 


10303749 


Piano hinnp 
i i a i ivj i in i y c 


70 


3 ST 


10188358 


Pnpi imptip Qnrinn Qtrnkp=1 ftOmm 1^HpM 

1 1 ICUI 1 ICI LI L/ o|JI II iy , OLI VJ r\0 — 1 VJ VJI 1 1 1 1 1 , 1 «JUCll N 


ftO 

u vj 


3 ST 


10302867 


Hnldpr 

1 1 VJ 1 VJ CI 


Q0 


3 ST 


10216097 


Qnan fPQtPPIPr 
Oi l G |J l ao LCI ici 


100 

I VJVJ 


3 ST 


10209243 


1 npk 


110 


3 ST 


10302865 


Analp for lock 


190 


8.2 M 


10149005 


^lin-nn nrnfilp Qlpf-pl^imninn 
oii|j vj 1 1 ljivjiiic, oici l,icii i ijjii ly 


1^0 

I OVJ 


14 ST 


10212779 


RlinH rix/pt niit IVyi ft 

LJIIIIU IIVCL IIUL IVI (J 


140 

I t-vj 


6 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M ft-ft-A9C 

INUL LJIIN ^Jt IVI VJ VJ r\£. V> 


1S0 

I \JVJ 


42 ST 


10001244 


Mi if DIN Q^4 M fi-ft-A9C 

INUL LJIIN C'J'-T IVI VJ VJ AA^. O 


1F50 

I VJVJ 


12 ST 


10069693 


Nut DIN Q^4 M 4-VA 

INUL LJIIN Zf\J'~T IVI *T V/\ 


170 

I I VJ 


14 ST 


10001808 


9rrpw DIN Q'H'H M ft y 9^^ ft-A9P 

OUI CVV LJIIN Zf\J\J IVI (J A J U.U r\^.w 


1ft0 

I VJVJ 


30 ST 


10189225 


^rrpw DIN 7QQ1 M fi y 1fi-ft ft-A9C 

OL/I CVV LJIIN 1 ZfZf 1 IVI \J A 1 VJ VJ.VJ r\C-\*t 


1Q0 


12 ST 


10140746 


9rrpw DIN Q19 M 4 y 90-A9-70 

OUI CVV LJ 1 1 N Z) \ £- IVI *T A £-\J r\£- 1 VJ 


POO 

^-VJ VJ 


16 ST 


10001762 


^rrpw DIN Q'H'H M fi y 1fi-ft ft-A9C 

OL/I CVV LJIIN Zf\J\J IVI VJ A IVJ VJ . VJ r\L- \^/ 


910 

£- I VJ 


12 ST 


10069482 


Waqhpr DIN 19^ A 4 'H-VA 

VVaollci LJIIN I r\ t.J Vn 


990 


24 ST 


10134153 


9rrpw rptainpr 9KM fi-f^T^O 

Oul CVV 1 C LCI 1 1 ICI OfxIVI VJ \J 1 OZ. VJ 


9^0 

^.nJVJ 


20 ST 


10038097 


.^phnnrr Inpk \A/a<?hpr ft-nhn^nhatprl 

OL/I II 1 VJ 1 I IVJOrx VVCLOI ICI vJ VJ |JI IVJO|JI ICLLCVJ 


940 


34 ST 


10204508 


^phnnrr Inpk w^Qhpr ^ R-nhnQnh^tprl 

Oul II 1 VJ 1 | IVJOrx VVGOl ICI O VJ |J| IVJoJJI ICILCVJ 


9S0 


2 ST 


10001174 


9prpw DINQ'HIMIfiy 70-ft ft-A9C 

OUI CVV LJIIN Zf\J 1 IVI 1 U A / VJ VJ.VJ 


9F50 

^.VJVJ 


1 bT 


10001304 


Sprpw DIN Q'HI M 1fi y1fi0-ft ft-A9C 

OL/I CVV LJIIN Zf\J I IVI IVJ A I VJ VJ VJ.VJ r\L- \^/ 


270 


3 ST 


10001260 


Nut DIN 934 M 16-8-A2C 


280 


6 ST 


10001469 


Washer DIN 7349 17-St-A3C 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Tool cabinet cpl. S42-43SX BR02 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 213 

98349185 
98349185 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



290 
300 
310 



End 



6 ST 1 0006723 Schnorr lock washer S 1 6-phosphated 

18 ST 10184195 Blind rivet DIN 7337 A 6 x12-AI/A2 

4 ST 98353613 Range spacer 
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Spare parts list 



Housing 



/ \ 

4 

v / 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Housing 


ID-No.: 


98353375 






Pert.Drg: 


98353375 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


98353372 


Hnii^inn pnl rinhthanH 

1 IUUOM IU L>UI., 1 lyi III lul i\J 


20 


1 ST 


98353373 


Housing cpl., lefthand 


30 


8 ST 


10189225 


Screw DIN 7991 M 6 x 16-8.8-A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 
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Spare parts list 



Front panel 



/ \ 

4 

v / 
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L£JStetter 



Spare parts list 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Front panel 


ID-No.: 


98353433 






Pert.Drg: 


98353433 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i \j 


I O 1 




Front nanpl 
i i vji i l pen ici 


20 


8 ST 


10189225 


Screw DIN 7991 M 6 x 16-8.8-A2C 


30 


1 ST 


98355492 


Front panel 



End 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



Boom support cpl. S42SX 



rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Boom support cpl. S42SX 


ID-No.: 


98355898 






Pert.Drg: 


98355898 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98355883 


Rnnm Qimnnrt + Riihhpr hiiffpr hnnm 9 

UUUI 1 1 OUUUUI L 1 lAUUUCI UUMCI, UUUI 1 1 £- 


90 


1 ST 


98355888 


Rnnm Qimnnrt + Riihhpr hiiffpr hnnm R 

UUUI 1 1 OUUUUIl 1 1 \U UUUl UUMul, UUUI 1 1 U 


^0 


1 ST 


98353273 


Rnnm ^nnnnrt frnnt rnl 94^9X RR09 

UUUI 1 1 O U UUUI L 1 1 U 1 1 L UUI . OtJOA \—> 1 \UZ_ 


^o 


1 ST 


98353287 


Rail 


fio 


1 ST 


98353303 


Rnlt F 4*S y 17^/1 fiO- *S 

LJU 1 1 1 "-rU A 1 1 U/ 1 UU U 


70 


3 ST 


10216122 


Rp^t rnllpr D 89 - 4^ R y 4^ 

rxcoi 1 UNCI l_/ UZ. t J. J a u 


80 


14 ST 


10129840 


9rrpw rptainpr 9KM 1 9-(^T^90 

OUI U VV 1 Old II ICI O l\ 1 V 1 1 L- \J 1 U Z. U 


Q0 

uU 


8 ST 


10147057 


Qp r p W rptainpr 14-(^T^90 
oui cvv i clan ici orvivi 1 1 vj i ut.u 


100 

I \J\J 


2 ST 


10132907 


Srrpw DIN 7QQ1 M 19 y 'HO-ft R-A9H 

OUI CVV i— J 1 1 N I U U 1 IVI 1 L- A U U vJ.vJ V>» 


110 

I I VJ 


2 ST 


10001517 


9rrpw DIN M 19 y 'HO-ft ft-A9C 

OUI UvV L/IIN CUJ IVI I Z. A JU O.O nL.U 


190 


4 ST 


10001528 


9rrpw DIN M 19 y 4^-8 ft-A9C 

OUI CVV L/IlN C7J J IVI I Z. A tJ O.O AA^U 


1^0 

I UU 


4 ST 


60084907 


9rrpw DIN Q^^ M 14 y ^S-ft ft-7inr r 

OUI CVV i— J 1 1 N UUU IVI It A UU U . U Z.IIIU u. 


140 

I tu 


ft QT 
o O 1 


I UUU I ^OM- 


Nut DIN CH4 M 19-ft-A9C 

INUl LJ 1 1 N uU'-r IVI 1 Z O ntU 


150 


4 ST 


10011973 


Nut DIN 934 M 14-8-A2C 


160 


2 ST 


10001459 


Split pin ISO 1234 5 x 63-A2C 



End 



ETL D 



Page 228 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98355883 

Pert.Drg: 98355883 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 98355882 

20 1 ST 98364451 

30 4 ST 10189230 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Boom support + Rubber buffer, boom 2 



Nomenclature 

Boom support, boom 2 

Rubber rail with steel reinforcement 

Screw DIN 7991 M 8 x 16-8.8-A2C 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Boom support + Rubber buffer, boom 5 


ID-No.: 


98355888 






Pert.Drg: 


98355888 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


1 ST 


98355887 


Rnnm Qimnnrt hnnm A. 


90 


1 QT 

I O I 




Riihhpr rail with qtppI rpinfnrppmpnt 
rxuuuci i cm vviui oicci icn mui uci i ici n 


30 


2 ST 


10001796 


Screw DIN 933 M 8 x 16-8.8-A2C 


40 


2 ST 


10038097 


Schnorr lock washer S 8-phosphated 



End 



ETL D 



SCHWING 
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Spare parts list 



Loading area cpl. S42-43SX 
BR02 



/ \ 

4 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Loading area cpl. S42-43SX BR02 


ID-No.: 


98363038 






Pert.Drg: 


98363038 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98360419 


I narlinn arP3 Ipfthanrl 
\—\jcx\j 1 1 i y died, i o i li i o i 1 vj 


90 


1 ST 


98365569 


1 narlinn arpa rinhthanrl wplrlmpnt 
i_vjduniy aica, i ly i ili idi iu , vvciui i ici u 


^0 


4 ST 


98371049 


Hnldpr 

1 IUIUCI 


70 


1 ST 


98354500 


Front nanpl 
i i \J\ ii pal ici 


Q0 


12 ST 


10001032 


^rrpw DINQ'HIMIPy ^0-8 8-A9H 

Oul CVV l_/ 1 1 N \J\J 1 IVI 1 Z. A \J\J (J. (J r\£- 


190 


16 ST 


10129842 


oui cvv i clan ici orvivi u vj i 


1^0 


19 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M 8-8-A9C 

INUl L_/ 1 1 N CJ^ IVI vJ vJ r\£- w 


140 


15 ST 


98358278 


Srrpw DIN FN LSD 7^80 M 8x^-10 Q-A9C 

OLrl CVV f—J 1 1 N l_IN lOv / OvJVJ IVI UAJJ 1 \J . U t\£- v> 


1 SO 

I JU 


4 ST 


10038097 


Qrhnnrr Infl* - u/achor Q &-nhncnhatprl 

OU II IUI 1 IULri\ VVdOl ICI O O |JI lVJo|JI IdlCU 


160 


4 ST 


10136084 


Screw DIN 7991 M 8 x 25-8 8-A2C 


170 


2 ST 


10156774 


1 npkinn 

l_vJV*rr\ll i y 


970 


1 ST 


98374767 


Hnlrlpr fnr In^rlinn arP3 
i ivjivjci , ivji ivjdvjniy died 


980 


14 ST 


A f\ A OAO A r\ 

10129840 


Qp r p W rptainpr 1 9-(^T'390 
oui cvv i cidii ici orvivi i £- \j i oz-kj 


290 


2 ST 


10001519 


Screw DIN 933 M 12 x 35-8.8-A2C 


310 


15 ST 


10001381 


Washer DIN 9021 10.5-140HV-A2C 



End 



ETL D 



Page 235 



]MJ Stetter Spare parts list 

Loading area, righthand, weldment COM-No.: 

ID-No.: 98365569 
Pert.Drg: No 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

10 1 ST 98360421 Loading area, righthand 

End 



ETL D 
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LfJStetter 




Stetter 



Spare parts list 



Page 237 



Locking 






COM-No.: 

ID-No.: 10156774 
Pert.Drg: 10156774 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


A 
\ 


I O I 


I U I OD / / JJ 


Qloo\/o 
OICCVC 


o 


I O I 


1 01 ^R77ft 
I U I JO / / o 


Rnlt R OA y ftQ ft R 
DUIl D A I DO/ Oc7 - O.O 


Q 
O 


I o I 


I U I OD / OU 


Procci iro cnrinn 9 ft v 97 9 v £ 


A 


I O I 


I U I OD / / C7 


I o\/o r 
Level 


O 


I o I 


1 m ^QQftft 
i u i oyyoo 


Rnlt niM A AAA R fth11 y AR y ^ft 
DUIL UIIN - D Oil I I A HD X OO 


6 


4 ST 


10001000 


Screw DIN 912 M 8 x 20-8.8-A2C 


7 


4 ST 


10138329 


Screw retainer SKZ 8-GT320 


8 


1 ST 


10001362 


Split pin IS0 1234 2x12-A2C 



End 



ETL D 
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Stetter 



Spare parts list 



Paneling for slewing cylinder 
cpl. 



/ \ 

4 

v / 
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Spare parts list 
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98364541 




rW\ SCHWING 



Page 242 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Paneling for slewing cylinder cpl. 


ID-No.: 


98364541 






Pert.Drg: 


98364541 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98363763 


Panplinn for Qlpwinn px/linrlpr pnl 
rai iciii iu ivji oicvviiiy L/yiniuoi opi. 


90 


5 ST 


98358278 


9rrpw DIN FN I9D 7^0 M ftv^S-IO Q-A9P 


^0 


5 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M R-R-APC 




5 ST 


10129842 


Sprpw rptainpr SKM ft-HT^PO 

OUI CVV 1 C LCI 1 1 Igl OlXIVI vJ VJ I \J^_ VJ 


SO 

\J\J 


1 ST 


98365885 


Annlp Qtnpk 


fiO 


A O T 

1 ST 


a r\r\r\ a rs t~ r\ 

10001859 


9rrpw DIN M 10 y PS-ft ft-APP 

OUI CVV L/IlN a J J IVI I VJ A £-\JD .U 


70 


1 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 


80 


1 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 



End 



ETL D 
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Fender cpl. - Tandem axle 
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98370279 
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Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Fender cpl. - Tandem axle 


ID-No.: 


98370279 






Pert.Drg: 


98370279 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


4 ST 


98363828 


Fender PE 680-1260 w/o fender f la d 


20 


8 ST 


98369629 


^imnnrtinn tiihp 
ou|J|jvji lii ly iuuc 


^0 


16 ST 


10187741 


FpnHpr hr^pkpt 
rci iuci ui av-rixci 


40 


32 ST 


10187966 


9rrpw DIN 60*3 Mfty 20-4 6-A2P 


SO 


Ol- o 1 


RD1 DRR'SR 

UU I UUUJO 


Dkr ft 4 y ^0 y 1 S A9 


60 


32 ST 


10011984 


Nut DIN 982 M 8-8-A2C 


70 


2 ST 


10004246 


Mud guard Sch L 6030 B 



End 
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"Outrigger front lefthand, cpl. 
S42-43SX " 
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Spare parts list 
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Pos. 1 90 nicht dargestellt. 
Item 190 is not illustrated. 
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Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Outrigger front lefthand, cpl. S42-43SX 


ID-No.: 


98348144 






Pert.Drg: 


98348144 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98351545 


Intprinr hnx S\/l 




1 ST 


98332585 


Hx/rlrai ilir rx/linrlpr 110/ 70 y 750 
nyui auiiu in iuci i i vj/ i vj a / \jvj 


30 


1 ST 


98351601 


Rnlt ^fi^y 900/16 

LJVJII O VJvJ A £-\J\JI I VJ 


40 


1 ST 


10003697 


Retainina rina DIN 472 65 x 2 5-Fst 

i \ w ici ii iii i \-j i 1 1 i vj i_ / 1 1 n r i ^ a i oi 




1 ST 


98351600 


^imnnrtinn tiihp 


60 


1 ST 


98351602 


Bolt S 50 x 173/ 16 

\—t VJ 1 1 \J w VJ /\ If vj/ 1 VJ 


70 


1 ST 


10003696 


Retainina rina DIN 472 50 x 2-Fst 

1 \ O IC4 II III 1 VJ 1 1 1 1 VJ |_J I I N T / L— vJVJ /\ C— 1 Ol 




1 ST 


10187874 


Hx/rlrai ilir rx/linrlpr 99 y 33 
nyui auiiu oyniiuvji a jj 




6 ST 


10129841 


^rrpw rptainpr 9KM 10-HT390 


I VJVJ 


6 ST 


10001273 


9rrpw DIN Q33 M 10 y 75-ft ft-A9C 

OU CVV L/IIN Zf\J\J IVI I VJ A I J O.O nt.Vj 


110 

I I VJ 


1 ST 


98358731 


Rnllpr hparinn Ipfthanrl \A/plrlmpnt 
rvvjiid ucal n it) iciuiciiiu, vvciui I ici u 


190 


4 ST 


10133552 


9rrpw rptainpr 9KM 1fi-f^T390 

Oul VJ VV 1 Clull ICI OixlVI 1 U \J 1 \J £-\J 


130 


4 ST 


10001344 


Screw DIN 933 M 16 x 45-10 9-GT500 

OUI CvV LJ IIM v^vJO IVI 1 U A 1 U.J \J 1 JUU 


140 

I t-vj 


1 ST 


98358717 


Rnllpr hpprinn pnl 
rxvjiivji ucciiiiiy L/|ji. 


150 

1 vJ \J 


2 ST 


60094993 


Srrpw DIN 933 M 10 x 95-10 9-GT500 

OUI CVV \—J 1 1 N \J\J\J IVI 1 VJ A vJ 1 \J.\J \J 1 JUU 


160 


2 ST 


10032478 


Srhnorr Inrk wa^hpr S 10-nhn^nhatprl 

>jvi n ivji i iuvi\ vvaoi iv/i vj i vj kji ivjokji luiwvi 


1Q0 

I CjVJ 


1 ST 


98352278 


1— Ix/Hrai iMp Qx/Qtpm Qimnnrt hpam ^49-4^^V 
nyui ctuiiLr oyoici 1 1 ouppvji i ucai 1 1 ott. tooA 


POO 


2 bT 


9o370750 


HpaHlpqq nin FN 94766 M fix 40-99H-A9C 

1 IOC4VJ.ICOO |JII 1 1 1 N Vj VJ IVI VJA '"TVJ L-L-\ 1 Vj 


210 


2 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


220 


2 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 252 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98332585 
98332585 


LzJStetter 

Hydraulic cylinder 110/ 70 x 750 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98332525 


Hx/linHpr ti ihp 1 1 0 y Q78 

Vyy II I IUC I IUUC I I VJ A \J 1 kJ 


^o 


1 ST 


98332527 


Pktnn 110 / 70 

r loivji l III/ / f U 


40 


1 ST 


98332529 


Guide 110/70 


50 


1 ST 


10163448 


1 nrkinn nlatp ml 

1 U U I \ 1 1 1 vJ VJ \ CX IC vy|JI. 


fiO 


1 ST 


98318544 


\A/inpr rinn 70 y 78 y 7 y A 

V V 1 |JOI 1 1 1 iy f VJ A / U A / At - 


70 


1 ST 


10210112 


Rod sealina 70/ 80 x 11 8 


80 


3 ST 


40016894 


Rnrl niiirlp rinn 
rxvjvj yuivjc iniy 


90 


1 ST 


10304148 


O-Rina 69 44 x 3 53 NBR 70 


100 


1 ST 


10210115 


^iinnnrtinn rinn 7^ 8 y 70 y 1 ^ 
ou|J|jvji in iy i ii iy / o.vj a i vj a i .o 


110 

I I VJ 


1 ST 


10209607 


\/al\/p raririrlnp Afi04-04Q-(^01 
vdivc Lrdi li ivjyc? aauvj't vj'+c? i 


140 
I tu 


4 ST 


10105873 


Rrpo+hpr Qrrpw 1 /A A 
L_>| Call id oLri cvv \J if-r r\ 


1^0 


1 ST 


40008550 


Pin Thrpadpd DIN Q1 S M fix 10 

1 III 1 1 II CQUCU 1 i \ 1 N \J 1 J IVI VJA 1 VJ 


1fi0 


1 ST 


98332590 


Hx/linHpr <;pfllinn 110 x Qfi x 99 *5 / ^9 Q 

w y 1 1 1 i ci ocaiii ly i i u a >jvj a l-l- . \j i \j l- .\j 


170 

I 1 VJ 


1 ST 


98332592 


Rark-nn rinn 110 y 10^ 8y 9 

uaL/ix u yj i ii ly i i vj a i uo.ua l- 


180 

1 vJVJ 


1 ST 


10131079 


D-Rinn 109 y 4 NRR 80 

\J 1 XII ly 1 \J £- A *T INUIx VJVJ 


190 


1 ST 


10183050 


Guide strip AD 110 x 2.5 x 15 


200 


1 ST 


10001064 


O-Ring 105x3 NBR 70 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 253 




10172208 




Ausfuhrung 2 / Series 2 



Fur Ventilpatrone / For valve cartridge: 


Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


10185124 


10157773 


10154734 


10185134 


10154814 


10154860 


10194890 


10154713 


10217288 


10202502 


10153520 




10209607 


10153519 




10215644 


10153518 




10310087 


10153517 




98319041 


10135990 




98326548 


10134852 




98334855 


10134849 




98334858 


98335020 




98335021 







Page 254 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10209607 
10172208 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge A604-049-G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



10 



1 ST 



10172208 



SEALING SET 990-011-007 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 255 




rW\ SCHWING 



Page 256 


Spare parts list 


wJStetter 


COM-No.: 






Hydraulic cylinder 22 x 33 


ID-No.: 


10187874 






Pert.Drg: 


10187874 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 
i 


1 ST 


10187872 


Hvlinrlpr tnhp ?? X W 


2 


1 ST 


10187871 


Piston rod 22x 33 




1 ST 


10044187 


9nrinn-t\/np <5trainht nin I9D 87S9 - 
opiniy type oLidiyiiL pni iou u / vj^_ 


4 


1 ST 


10187873 


Rnlt D 17 x 44 

LJUIl 1— y 1 / A ' 1 ' 1 




1 ST 


10213912 


Ri inninn rnllpr 1 7/ 47 y 17 ^ 

I \U I IIIIIILJI^JIId I / / t/ A I i , J 


6 


2 ST 


10187846 


SuDDortina disk DIN 988 S 17 x 24 x1 5 

\J UL/k/VJI III IU vllOIX 1— / 1 1 N w w V_/ 1 f /\ l /\ 1 . 


7 

f 


2 ST 


10187842 


Rptaininn rinn DIN 479 17 x 1-F<5t 

1 \C LCI IIIIIILjllllLjl—'IIN'-r/Z. If A 1 lot 


« 


1 QT 

I O I 


1 U 1 OODtD 


Pktnn qpalinn 99 x 14 Sx ^ 9 


9 


2 ST 


10188647 


Guide strip AD 52 x 2.5 x 9.7 


10 


1 ST 


10020459 


Measuring coupling G 1/4-WD 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 258 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Roller bearing cpl. 


ID-No.: 


98358717 






Pert.Drg: 


98358717 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


1 ST 


98358711 


Rporinn hlnpk 
uccii ii ly u i vj u r\ 


20 


1 ST 


98358715 


Snrkpt nin ^0 x 7fi/ 49- Q 


^0 


1 bl 


101oo210 


^imnnrtinn rnllpr 
ouppvji in iy i unci 


40 


1 ST 


10038097 


Schnorr lock washer S 8-phosphated 


50 


1 ST 


10001515 


Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 



End 



ETL D 



r/1 SCHWINC 

Page 260 Spare parts list I M I Stetter 

COM-No.: Hydraulic system support beam S42-43SX 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


98352278 
98352278 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


10207510 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 4600 


20 


1 ST 


10050168 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 450 


30 


2 ST 


10206654 


Fitting body cpl. G 1/4 -M18x1.5 


40 


1 ST 


10172599 


Fitting body GES 12 L/R 1/2-WD 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Fitting body cpl. G 1/4 -M18x1.5 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 261 

10206654 
No 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 



1 ST 
1 ST 



1 0206653 Fitting body G 1 1 A - M 1 8x1 .5 (24°) 

10147942 Sealing ring DIN 3869 - 14- NBR 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Outrigger front righthand, 
cpl. S42-43SX" 



/ \ 

5 

v / 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 265 




Pos. 190 nicht dargestellt. 
Item 190 is not illustrated. 



rW\ SCHWINC 



Page 266 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98348149 
98348149 


LZJStetter 

Outrigger front righthand, cpl. S42-43SX 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98351475 


Intprior box SVR 


90 


1 ST 


98351312 


^imnnrtinn tiihp 
ou|j|jvji in ly iuuc 


30 


1 ST 


98351601 


Bolt S 65 x 200/16 

i—J W 1 L vj \J\J /\ C— \J \J 1 \ \J 


40 


1 ST 


98332585 


Hvfiraulir rvlindpr 110/ 70 x 7S0 

i i y \j i ciu 1 1 v-r v-r y 1 1 1 ivjci i i vj/ f vj a # «j\j 




1 ST 


10003697 


Rptaininn rinn DIN 479 x 9 S-F<;t 
i \c id ii 1 1 1 1 m 1 1 1 1 y i— J 1 1 n "-viz. \j \j a L- .\j lot 


60 


1 ST 


98351602 


Bolt S 50 x 173/ 16 

\—t \J i 1 \j »jvj a if \Ji i vj 


70 


1 ST 


10003696 


Retainina rina DIN 472 50 x 2-Fst 

1 \ O IC4 II III 1 VJ 1 1 1 1 VJ |_/ 1 1 N T / L— kJ\J /\ C— 1 Ol 




1 ST 


10187874 


Hx/rlrai ilir rx/linrlpr 99 x 'W 


QO 


6 ST 


10129841 


9rrpw rptainpr 9KM 1D-(^T^9n 

OL/I C VV 1 C LCI 1 1 ICI OfxIVI 1 VJ VJ 1 \J L-\J 


100 


6 ST 


10001273 


Screw DIN 933 M 10 x 75-8 8-A2C 

\JUI CvV l_/ 1 1 N \J\J\J IVI 1 u A 1 \J VJ . VJ / V^VJ 


110 

I I VJ 


1 ST 


98358699 


rvvjiid uccuniy i ly 1 1 u icii iu , vvciui iici u 


190 


4 ST 


10133552 


9rrpw rptainpr 9KM Ifi-f^T^O 

Oul C VV 1 Old II ICI vJlXIVI 1 VJ VJ 1 o^.vj 


130 


4 ST 


10001344 


Screw DIN 933 M 16 x 45-10 9-GT500 

Ov/I CvV LJ IIM JJvJ IVI 1 U A 1 U.J VJ 1 \JKJ\J 


140 

I t-vj 


1 ST 


98358717 


Rnllpr hpprinn pnl 
i \vj 1 1 c i uodiiiiy L/|ji. 


1S0 


2 ST 


60094993 


Srrpw DIN 933 M 10 x 9^-10 9-GT^00 

OV/I CVV I_J 1 1 N \J\J\J IVI 1 VJ A £-\J 1 \J.\J VJ 1 \JVJVJ 


160 


2 ST 


10032478 


Srhnorr Inrk wa^hpr S 10-nhn^nhatprl 

>Jvl 1 1 1 V 1 1 luvlx WaOl Iv7l \J IV L/l IWOUI lulv/vl 


1Q0 

I ZfKJ 


1 ST 


98352277 


1— Ix/rlrai ilip Q\/Qtpm Qimnnrt hpam ^49-4 / ^^V 


POO 

^-VJ VJ 


2 ST 


98370750 


HpaHlpqq nin FN 94766 M Rx 40-99H-A9C 

i icauicoo yj 1 1 1 i_in l-'-t i vj vj i v i vj a t-vj i r\£- v> 


210 


2 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


220 


2 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 268 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98332585 
98332585 


LzJStetter 

Hydraulic cylinder 110/ 70 x 750 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98332525 


Hx/linHpr ti ihp 1 1 0 y Q78 

Vyy II I IUC I IUUC I I VJ A \J 1 kJ 


^o 


1 ST 


98332527 


Pktnn 110 / 70 

r loivji l III/ / f U 


40 


1 ST 


98332529 


Guide 110/70 


50 


1 ST 


10163448 


1 nrkinn nlatp ml 

1 U U I \ 1 1 1 vJ VJ \ CX IC vy|JI. 


fiO 


1 ST 


98318544 


\A/inpr rinn 70 y 78 y 7 y A 

V V 1 |JOI 1 1 1 iy f VJ A / U A / At - 


70 


1 ST 


10210112 


Rod sealina 70/ 80 x 11 8 


80 


3 ST 


40016894 


Rnrl niiirlp rinn 
rxvjvj yuivjc iniy 


90 


1 ST 


10304148 


O-Rina 69 44 x 3 53 NBR 70 


100 


1 ST 


10210115 


^iinnnrtinn rinn 7^ 8 y 70 y 1 ^ 
ou|J|jvji in iy i ii iy / o.vj a i vj a i .o 


110 

I I VJ 


1 ST 


10209607 


\/al\/p raririrlnp Afi04-04Q-(^01 
vdivc Lrdi li ivjyc? aauvj't vj'+c? i 


140 
I tu 


4 ST 


10105873 


Rrpo+hpr Qrrpw 1 /A A 
L_>| Call id oLri cvv \J if-r r\ 


1^0 


1 ST 


40008550 


Pin Thrpadpd DIN Q1 S M fix 10 

1 III 1 1 II CQUCU 1 i \ 1 N \J 1 J IVI VJA 1 VJ 


1fi0 


1 ST 


98332590 


Hx/linHpr <;pfllinn 110 x Qfi x 99 *5 / ^9 Q 

w y 1 1 1 i ci ocaiii ly i i u a >jvj a l-l- . \j i \j l- .\j 


170 

I 1 VJ 


1 ST 


98332592 


Rark-nn rinn 110 y 10^ 8y 9 

uaL/ix u yj i ii ly i i vj a i uo.ua l- 


180 

1 vJVJ 


1 ST 


10131079 


D-Rinn 109 y 4 NRR 80 

\J 1 XII ly 1 \J £- A *T INUIx VJVJ 


190 


1 ST 


10183050 


Guide strip AD 110 x 2.5 x 15 


200 


1 ST 


10001064 


O-Ring 105x3 NBR 70 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 269 




10172208 




Ausfuhrung 2 / Series 2 



Fur Ventilpatrone / For valve cartridge: 


Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


10185124 


10157773 


10154734 


10185134 


10154814 


10154860 


10194890 


10154713 


10217288 


10202502 


10153520 




10209607 


10153519 




10215644 


10153518 




10310087 


10153517 




98319041 


10135990 




98326548 


10134852 




98334855 


10134849 




98334858 


98335020 




98335021 







Page 270 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10209607 
10172208 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge A604-049-G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



10 



1 ST 



10172208 



SEALING SET 990-011-007 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 271 




rW\ SCHWING 



Page 272 


Spare parts list 


wJStetter 


COM-No.: 






Hydraulic cylinder 22 x 33 


ID-No.: 


10187874 






Pert.Drg: 


10187874 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 
i 


1 ST 


10187872 


Hvlinrlpr tnhp ?? X W 


2 


1 ST 


10187871 


Piston rod 22x 33 




1 ST 


10044187 


9nrinn-t\/np <5trainht nin I9D 87S9 - 
opiniy type oLidiyiiL pni iou u / vj^_ 


4 


1 ST 


10187873 


Rnlt D 17 x 44 

LJUIl 1— y 1 / A ' 1 ' 1 




1 ST 


10213912 


Ri inninn rnllpr 1 7/ 47 y 17 ^ 

I \U I IIIIIILJI^JIId I / / t/ A I i , J 


6 


2 ST 


10187846 


SuDDortina disk DIN 988 S 17 x 24 x1 5 

\J UL/k/VJI III IU vllOIX 1— / 1 1 N w w V_/ 1 f /\ l /\ 1 . 


7 

f 


2 ST 


10187842 


Rptaininn rinn DIN 479 17 x 1-F<5t 

1 \C LCI IIIIIILjllllLjl—'IIN'-r/Z. If A 1 lot 


« 


1 QT 

I O I 


1 U 1 OODtD 


Pktnn qpalinn 99 x 14 Sx ^ 9 


9 


2 ST 


10188647 


Guide strip AD 52 x 2.5 x 9.7 


10 


1 ST 


10020459 


Measuring coupling G 1/4-WD 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 274 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Roller bearing cpl. 


ID-No.: 


98358717 






Pert.Drg: 


98358717 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


1 ST 


98358711 


Rporinn hlnpk 
uccii ii ly u i vj u r\ 


20 


1 ST 


98358715 


Snrkpt nin ^0 x 7fi/ 49- Q 


^0 


1 bl 


101oo210 


^imnnrtinn rnllpr 
ouppvji in iy i unci 


40 


1 ST 


10038097 


Schnorr lock washer S 8-phosphated 


50 


1 ST 


10001515 


Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 



End 



ETL D 



r/1 SCHWINC 

Page 276 Spare parts list I M I Stetter 

COM-No.: Hydraulic system support beam S42-43SX 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


98352277 
98352277 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


10207510 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 4600 


20 


1 ST 


10050168 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 450 


30 


2 ST 


10206654 


Fitting body cpl. G 1/4 -M18x1.5 


40 


1 ST 


10172599 


Fitting body GES 12 L/R 1/2-WD 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Fitting body cpl. G 1/4 -M18x1.5 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 277 

10206654 
No 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 



1 ST 
1 ST 



1 0206653 Fitting body G 1 1 A - M 1 8x1 .5 (24°) 

10147942 Sealing ring DIN 3869 - 14- NBR 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Outrigger rear righthand,cpl. 
S42-43SX " 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 281 




Item 250 is not illustrated. 



Page 282 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Item 250 is not illustrated. 



# SCHWINC 

\Mj Stetter Spare parts list 

Outrigger rear righthand.cpl. S42-43SX COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98351302 


Outrigger 


20 


1 ST 


98350867 


Supporting tube cpl. 


30 


1 ST 


98351601 


BoltS 65x200/16 


40 


1 ST 


98351602 


BoltS 50x173/ 16 


50 


1 ST 


98332585 


Hydraulic cylinder 110/ 70 x 750 


60 


1 ST 


10003697 


Retaining ring DIN 472 65 x 2.5-Fst 


70 


1 ST 


10003696 


Retaining ring DIN 472 50 x 2-Fst 


80 


1 ST 


98354338 


Lining 10mm 


90 


1 ST 


98354339 


Lining 5mm 


100 


1 ST 


98358208 


Limit stop 


110 


2 ST 


10133552 


Screw retainer SKM 16-GT320 


120 


2 ST 


10016320 


Washer DIN 9021 21-100HV-A3C 


130 


1 ST 


10001260 


Nut DIN 934 M 16-8-A2C 


140 


1 ST 


98358161 


Socket pin 50 x 200/130-17 


150 


1 ST 


98350354 


Hydraulic cylinder 110/ 60 x 495 


160 


1 ST 


10001341 


Screw DIN 933 M 16 x 45-8.8-A2C 


170 


1 ST 


98369119 


Limit stop 


180 


3 ST 


10129840 


Screw retainer SKM 12-GT320 


190 


2 ST 


10001523 


Screw DIN 933 M 12 x 35-10.9-GT500 


200 


2 ST 


10018617 


Schnorr lock washer S 12-phosphated 


210 


1 ST 


98354361 


Locking, rear outrigger S42-43SX 


220 


1 ST 


98355787 


Lining 2mm 


230 


1 ST 


98355785 


Lining 5mm 


240 


3 ST 


60074302 


Screw DIN 933 M 12 x 40-10.9-GT500 


250 


1 ST 


98352082 


Hydraulic system support beam S42-43SX 


260 


1 ST 


10189235 


Screw DIN 7991 M 10 x 55-8.8-A2C 



End 



Page 283 

98348152 
98348152 



ETL D 



Page 284 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list page 285 

Hydraulic cylinder 110/ 70 x 750 COM-No.: 

ID-No.: 98332585 
Pert.Drg: 98332585 



Position Quantity ID-No.: Nomenclature 



10 


1 ST 


98332525 


Cylinder tube 110x978 


30 


1 ST 


98332527 


Piston 110/70 


40 


1 ST 


98332529 


Guide 110/70 


50 


1 ST 


10163448 


Locking plate cpl. 


60 


1 ST 


98318544 


Wiper ring 70 x 78 x 7 x 4 


70 


1 ST 


10210112 


Rod sealing 70/ 80 x 11.8 


80 


3 ST 


40016894 


Rod guide ring 


90 


1 ST 


10304148 


O-Ring 69.44 x 3.53 NBR 70 


100 


1 ST 


10210115 


Supporting ring 75.8 x 70 x 1 .5 


110 


1 ST 


10209607 


Valve cartridge A604-049-G01 


140 


4 ST 


10105873 


Breather screw G 1/4 A 


150 


1 ST 


40008550 


Pin Threaded DIN 915 M 6x 10 


160 


1 ST 


98332590 


Cylinder sealing 110 x 96 x 22.5 / 32.9 


170 


1 ST 


98332592 


Back-up ring 110 x 103.8x 2 


180 


1 ST 


10131079 


O-Ring 102x4 NBR 80 


190 


1 ST 


10183050 


Guide strip AD 110 x 2.5 x 15 


200 


1 ST 


10001064 


O-Ring 105x3 NBR 70 



End 
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[~M SCHWING 

L#JStetter 




10172208 




Ausfuhrung 2 / Series 2 



Fur Ventilpatrone / For valve cartridge: 


Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


10185124 


10157773 


10154734 


10185134 


10154814 


10154860 


10194890 


10154713 


10217288 


10202502 


10153520 




10209607 


10153519 




10215644 


10153518 




10310087 


10153517 




98319041 


10135990 




98326548 


10134852 




98334855 


10134849 




98334858 


98335020 




98335021 







Page 287 



\MJ Stetter Spare parts list 

Valve cartridge A604-049-G01 COM-No.: 

ID-No.: 10209607 
Pert.Drg: 10172208 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

10 1ST 10172208 SEALING SET 990-011-007 

End 
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L#JStetter 




98350354 



Pos. 230 nicht dargestellt 
Item 230 is not illustrated 




90 50 70 130 100 



# SCHWINC 

\MA Stetter Spare parts list 

Hydraulic cylinder 110/ 60 x 495 COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


20 


1 ST 


10163442 


Guide bushing 


50 


2 ST 


10006757 


Bushing DU MB 50 40 DU 


60 


1 ST 


60092662 


Retaining ring DIN 472 90 x 3-C67 


80 


1 ST 


10163451 


Snap ring D 30/D 3 x 16 


90 


1 ST 


10007886 


Cone-type lubricating nipple DIN 71412 


100 


1 ST 


10182526 


Piston sealing 110 x 90 x 10 


110 


2 ST 


10183018 


Back-up ring unslotted 60 x 66.4 x 1 .5 


120 


1 ST 


10000763 


O-Ring 60x4NBR70 


130 


2 ST 


10183050 


Guide strip AD 110 x 2.5 x 15 


140 


1 ST 


10182998 


Wiper ring 60 x 70 x 6,3 


150 


1 ST 


10103903 


Rod sealing 60x75x11.4 


160 


3 ST 


10183048 


Guide strip ID 60 x 2.5 x 15 


170 


1 ST 


10001064 


O-Ring 105x3 NBR 70 


180 


1 ST 


10001058 


O-Ring 100x5 NBR 70 


190 


1 ST 


10183019 


Back-up ring unslotted 112 x 104 x 2 


200 


1 ST 


40015917 


Flat packing 


210 


1 ST 


40015916 


Plate 


220 


4 ST 


10001854 


Screw DIN 933 M 10 x 16-8.8-A2C 


230 


1 ST 


10163448 


Locking plate cpl. 



End 



Page 289 

98350354 
98350354 
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LfJStetter 




# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list Page 291 

Hydraulic system support beam S42-43SX COM-No.: 

ID-No.: 98352082 
Pert.Drg: 98352082 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


98350729 


Check valve HERF2-CKCD-G3/8 


10 


1 ST 


98352090 


Tube 12x2x3000-cpl. 


20 


1 ST 


98355083 


Tube 12x2x2950-cpl. 


30 


1 ST 


98355081 


Tube 12x2x660-cpl. 


40 


1 ST 


98328048 


Tube 12x2x700-cpl. 


50 


1 ST 


10050171 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 750 


60 


1 ST 


10050172 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 800 


70 


1 ST 


10050167 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 400 


80 


1 ST 


10050168 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 450 


90 


2 ST 


10018483 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 900 


100 


1 ST 


10050173 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 950 


110 


2 ST 


10114516 


Fitting body GES 12 LR-WD 


120 


2 ST 


98369135 


Fitting body G 1/4 - L=80mm-WD 


130 


3 ST 


10018570 


Fitting body EWSD12L 


140 


6 ST 


10008083 


Fitting body GS 12 L 


150 


2 ST 


10008084 


Fitting body WS 12 L 


160 


20 ST 


10006630 


Clamp half section DN12 


170 


10 ST 


10002483 


Cover plate DP I A 


180 


20 ST 


10001223 


Screw DIN 931 M 6 x 30-8.8-A2C 


190 


20 ST 


10051700 


Hexagon nut TM 6 - A2C 


200 


2 ST 


10114518 


Fitting body RSWS 12 LR-WD 


210 


1 ST 


10050174 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1000 



End 
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Page 292 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 





Stetter 

Check valve HERF2-CKCD-G3/8 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 293 

98350729 
98350729 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98350728 


Valve housing HERF2-CKC.-G3/8 cpl. 


20 


2 ST 


10209607 


Valve cartridge A604-049-G01 


30 


2 ST 


10134851 


Valve cartridge 9411 21 J G01 


40 


2 ST 


10160910 


Cap SW 17-2-G47/H35 


50 


2 ST 


10215791 


Square ring 15,54 x 2,51 


60 


4 ST 


10082432 


Screw DIN 912 M 10 x 40-10.9-GT500 


70 


1 ST 


10080462 


Spring-type straight pin ISO 13337 - 



End 
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Page 294 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




10172208 




Ausfuhrung 2 / Series 2 



Fur Ventilpatrone / For valve cartridge: 


Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


10185124 


10157773 


10154734 


10185134 


10154814 


10154860 


10194890 


10154713 


10217288 


10202502 


10153520 




10209607 


10153519 




10215644 


10153518 




10310087 


10153517 




98319041 


10135990 




98326548 


10134852 




98334855 


10134849 




98334858 


98335020 




98335021 







Page 295 



\MJ Stetter Spare parts list 

Valve cartridge A604-049-G01 COM-No.: 

ID-No.: 10209607 
Pert.Drg: 10172208 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

10 1ST 10172208 SEALING SET 990-011-007 

End 
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[~M SCHWING 

L#JStetter 




Back up ring 14.28 x 1.4 x 1.27 



Ausfuhrung 3 / Series 3 



Ausfuhrung 2 / Series 2 



Ausfuhrung 1 / Series 1 




Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


Ausfuhrung 3 / Series 3: 


10180286 




10165394 




10175991 


10160548 


10160191 




10162937 




10175975 


10160128 


10140304 








10166113 


10155553 


10134851 








10164512 


10136808 










10160549 





Page 297 



\MJ Stetter Spare parts list 

Valve cartridge 9411 21J G01 COM-No.: 

ID-No.: 10134851 
Pert.Drg: 10134851 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10172207 Sealing set 990-010-007 

End 
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"Outrigger rear-lefthand, cpl. 
S42-43SX " 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 301 




Item 250 is not illustrated. 



rW\ SCHWING 



Page 302 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Outrigger rear-lefthand, cpl. S42-43SX 


ID-No.: 


98348157 






Pert.Drg: 


98348157 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98351385 


Oi itrinnpr 




1 ST 


98332585 


Hx/rlrai ilir rx/linrlpr 110/ 70 y 7^0 


^0 


1 ST 


98351601 


Rnlt ^fi^y 900/16 

LJVJIl O VJvJ A L-\J\J\ I VJ 


40 


1 ST 


10003697 


Retainina rina DIN 472 65 x 2 5-Fst 

1 \ w LC4 II III 1 1 1 1 1 VwH 1— / 1 1 N I 1 L— \J \J /\ L— . \J 1 Ol 




1 ST 


98350867 


^imnnrtinn tiihp pnl 
ouppvji lii iy iuuc opi. 


60 


1 ST 


98351602 


Bolt S 50 x 173/ 16 


70 


1 ST 


10003696 


Rptaininn rinn DIN 479 SO y 9-F<5t 

IXCLCI II 1 1 1 1 M II My i— J 1 1 N "-Tic. \J\J A L- lot 


80 


2 ST 


10133552 


Qprp W rptainpr 1fi-(^T^90 

OUI CVV 1 ClClll ICI Oixlvl 1 U U 1 \Jl-\J 


90 


1 ST 


10001260 


Nut DIN 934 M 16-8-A2C 

1 lUl l_/ 1 1 N \J\J~ IVI 1 v V-> 1 \£— 


100 

I VJVJ 


1 ST 


98350354 


Hx/rlrai ilir rx/linrlpr 110/ fiO y 

ny vji ciuiio oyiniud i i vj/ vjvj a t - j j 


110 

I I VJ 


1 ST 


10001341 


9rrpw DIN Q'H'H M 16 y 4^-8 R-A9C 

OUI CVV L/IlN \J\J\J IVI I VJ A *T»J (J.O r\£-\j 


190 


3 ST 


60074302 


^rrpw DIN M 19 y 40-10 Q-HTS00 

Oul CVV l_s 1 1 N Zf\J\J IVI 1 L- A "-rKJ \\J.Zf \J 1 


1^0 


1 ST 


98358208 


1 imit ^tnn 

1 1 1 1 ML OlVJ|J 


140 


1 ST 


98369119 


1 imit ^ton 

1 — 1 1 MIL O I W 


1S0 


1 ST 


98354361 


1 npkinn rp^r ni itrinnpr 

i_ vJLrixii iy, icai vjuuiyyci ott. tJOA 


160 

I VJvJ 


3 ST 


10129840 


9rrpw rptainpr 9KM 1 9-(^T^90 

Oul OVV 1 Clull ICI OfxIVI 1 c- \J 1 \J £-\J 


170 
i / \j 


2 ST 


10016320 


Waqhpr DIN Q091 91-100H\/-A^C 

V V CIO I I CI 1— / 1 1 N \J\JL- 1 1 1 WUI iv nou 


180 

I VJ VJ 


2 ST 


10018617 


^phnnrr Inpk w^Qhpr ^ 1 9-nhnQnhatprl 

Oul II IvJI 1 IvJOix VvdOl ICI O 1 £- \J\ IVJO|sJI 1 CX LC \J 


1Q0 


2 ST 


10001523 


Srrpw DIN M 19 y ^-10 Q-GTS00 

OUI CVV \—J 1 1 N \J\J\J IVI 1 A OvJ 1 \J.\J \J 1 JUU 


900 


1 ST 


98354338 


1 ininn 1 0mm 
i 1 1 hi iy i vji i n 1 1 


910 


1 ST 


98354339 


1 ininn Smm 

I 1 1 III iy \J 1 1 II 1 1 


990 


1 ST 


98355787 


1 ininn 9mm 
i_n hi iy l-\ i ii 1 1 


9^0 


1 ST 


98355785 


1 ininn Smm 
■ i ■ in iy \j\ i ii 1 1 


240 


1 ST 


98358161 


Socket oin 50 x 200/130-17 

UulXUl 1 1 1 \J\J /\ £— \J \J 1 1 \J\J 1 f 


250 


1 ST 


98352083 


Hydraulic system support beam S42-43SX 


260 


1 ST 


10189235 


Screw DIN 7991 M 10 x 55-8.8-A2C 



End 
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rW\ SCHWING 



Page 304 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98332585 
98332585 


LzJStetter 

Hydraulic cylinder 110/ 70 x 750 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98332525 


Hx/linHpr ti ihp 1 1 0 y Q78 

Vyy II I IUC I IUUC I I VJ A \J 1 kJ 


^0 

\J\J 


1 ST 


98332527 


Pktnn 110 / 70 

r loivji l III/ / f U 


40 


1 ST 


98332529 


Guide 110/70 


50 


1 ST 


10163448 


1 nrkinn nlatp ml 

1 U U I \ 1 1 1 vJ VJ \ CX IC vy|JI. 


fiO 


1 ST 


98318544 


\A/inpr rinn 70 y 78 y 7 y A 

V V 1 |JOI 1 1 1 iy f VJ A / U A / At - 


70 


1 ST 


10210112 


Rod sealina 70/ 80 x 11 8 




3 ST 


40016894 


Rnrl niiirlp rinn 
rxvjvj yuivjc iniy 


90 


1 ST 


10304148 


O-Rina 69 44 x 3 53 NBR 70 


100 


1 ST 


10210115 


^iinnnrtinn rinn 7^ 8 y 70 y 1 ^ 
ou|J|jvji in iy i ii iy / o.vj a i vj a i .o 


110 

I I VJ 


1 ST 


10209607 


\/al\/p raririrlnp Afi04-04Q-(^01 
vdivc Lrdi li ivjyc? aauvj't vj'+c? i 


140 
I tu 


4 ST 


10105873 


Rrpo+hpr Qrrpw 1 /A A 
L_>| Call id oLri cvv \J if-r r\ 


1^0 


1 ST 


40008550 


Pin Thrpadpd DIN Q1 S M fix 10 

1 III 1 1 II CQUCU 1 i \ 1 N \J 1 J IVI VJA 1 VJ 


1fi0 


1 ST 


98332590 


Hx/linHpr <;pfllinn 110 x Qfi x 99 *5 / ^9 Q 

w y 1 1 1 i ci ocaiii ly i i u a >jvj a l-l- . \j i \j l- .\j 


170 

I 1 VJ 


1 ST 


98332592 


Rark-nn rinn 110 y 10^ 8y 9 

uaL/ix u yj i ii ly i i vj a i uo.ua l- 


180 

1 vJVJ 


1 ST 


10131079 


D-Rinn 109 y 4 NRR 80 

\J 1 XII ly 1 \J £- A *T INUIx VJVJ 


190 


1 ST 


10183050 


Guide strip AD 110 x 2.5 x 15 


200 


1 ST 


10001064 


O-Ring 105x3 NBR 70 



End 



ETL D 
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Spare parts list 



Page 305 




10172208 




Ausfuhrung 2 / Series 2 



Fur Ventilpatrone / For valve cartridge: 


Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


10185124 


10157773 


10154734 


10185134 


10154814 


10154860 


10194890 


10154713 


10217288 


10202502 


10153520 




10209607 


10153519 




10215644 


10153518 




10310087 


10153517 




98319041 


10135990 




98326548 


10134852 




98334855 


10134849 




98334858 


98335020 




98335021 







Page 306 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10209607 
10172208 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge A604-049-G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



10 



1 ST 



10172208 



SEALING SET 990-011-007 



End 
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Spare parts list 



Page 307 




98350354 



Pos. 230 nicht dargestellt 
Item 230 is not illustrated 




90 50 70 130 100 



rW\ SCHWING 



Page 308 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hydraulic cylinder 110/ 60 x 495 


ID-No.: 


98350354 






Pert.Drg: 


98350354 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


90 


1 ST 


10163442 


r^iiirlp hi iQhinn 
vjuivjc uuoi in ly 


50 


2 ST 


10006757 


Bushina DU MB 50 40 DU 

UUOI III ly LJ VJ IVILJ \J\J i W LJ VJ 


fiO 


1 ST 


60092662 


Rptaininn rinn DIN 479 QO y ^-Cfi7 

i \c lq ii iii i y llliy LJ 1 1 N i / t_ \JVJ A \J V^VJ i 


80 


1 ST 


10163451 


Snao rina D 30/D 3x16 


QO 


1 ST 


10007886 


f!nnp-t\/np Ii ihrip^itinn ninnlp DIN 71419 

wVJI IC Ly|JC I U Ul I Liu LI I ly IM|J|JIO LJIIN f l*-r I L- 


1 VJ VJ 


1 ST 


10182526 


Pktnn ^palinn 110 y QO y 10 

\ ioivji i ocaiii ly i i u a \J\j a i vj 


110 

I I VJ 


2 ST 


10183018 


Rppk-im rinn i inQlnttprl fiO y fifi 4 y 1 R 

UGL/fx U|J 1 II 1 y Ul lolVJLLCVJ VJVJ A VJVJ.'-t A 1 .«J 


190 


1 ST 


10000763 


D-Rinn fiO y 4 NRR 70 

vJ 1 \ 1 1 ly VJVJ A *T INUI\ / VJ 


1^0 

1 \J\J 


2 ST 


10183050 


Diiidp ^trin AD 110 y 9 5 y 15 

v_J UIUC OLIIIJ / V 1 / 1 1 VJ A L-.\J A 1 «J 


140 

I tu 


1 ST 


10182998 


Winpr rinn fiO y 70 y fi ^ 

V V 1 Ud llliy VJVJ A f VJ A vj,o 


150 

1 \J\J 


1 ST 


10103903 


RnH qpfllinn fiO y 75 y 11 4 

i \vjvj oca 1 1 1 ly vjvj a / j a i i ,*t 


1fi0 

I VJ VJ 


3 ST 


10183048 


DiiiHp <5trin ID fiO y 9 S y 1S 

v_J UIUC 0 11 I |J I LJ VJVJ A £- . vj A I O 


170 


1 ST 


10001064 


D-Rinn 105 y 3 NRR 70 

vJ 1 \ niy 1 VJ «J A O INLJ 1 \ / VJ 


180 

I VJVJ 


1 ST 


10001058 


D-Rinn 100 y 5 NRR 70 

vj i \ 1 1 ly i vj vj a \j in ur\ / vj 


1Q0 


1 ST 


10183019 


Rapk-im rinn iin^lnttprl 119 y 104 y 9 
uaorx u|j i ii ly ui loivjiiovj i i^. a i vj*-r a £- 


POO 

^VJ VJ 


1 ST 


40015917 


Flpt n^ipkinn 
rial |Jcior\ii ly 


910 


I O 1 


4UU 1 1 D 


Platp 


220 


4 ST 


10001854 


Screw DIN 933 M 10 x 16-8.8-A2C 


230 


1 ST 


10163448 


Locking plate cpl. 



End 
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Page 310 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98352083 
98352083 


LCJStetter 

Hydraulic system support beam S42-43SX 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 
i 


1 ST 


98350729 


Hhprk valvp HFRFP-nKHD-C^/ft 

ICuiX VCIIVC 1 II 1 \ 1 L- ulxuU VJ kJI U 


10 

i \j 


1 ST 


98352090 


Tnhp 19 y 9 y ^000 - rnl 

1 UUC 1 A £- A UUUU 0|J 1 . 


20 


1 ST 


98355083 


Tnhp 19 y 9 y 9Q^0 - rnl 

1 UUC 1 l- A L- A t-\J\J\J UUI. 


^0 

vj U 


1 ST 


98355081 


Tnhp 19 y 9 y fifiO - rnl 

1 UUC 1 ^- A L- A UUU UUI. 


40 


1 ST 


98328048 


Tnhp 19 y 9 y 700 - rnl 

1 UUC 1 l- A Z. A f UU u[JI . 


^0 

UU 


1 ST 


10050171 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO y 7^0 

i lyuiounu 1 1 uoc ojuuui uin u/^.vjv> a / ju 


fiO 

UU 


1 ST 


10050172 


Hvdraulir hnqp 'H'SOhar DN 8/9SC y 800 
i iyui ciunu 1 1 use jjuucii uin u/ o w a uuu 


70 


2 ST 


10050167 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO y 400 

i iyui ounu 1 1 uoc uuuuai uin vj/ ^_ o v> a tuu 


QO 
uu 


2 ST 


10018483 


Hvdraulir hnqp 'H'SOhar DN 8/9^C y Q00 

1 lyUIClUIIU 1 1 UOC vJOUUul UIN U/^Ov a UUU 


100 

1 UU 


1 ST 


10050173 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO y Q'SO 

i lyuiounu 1 1 uoc uuuuai uin u/tiOU a uuu 


110 

1 1 u 


2 ST 


10114516 


Fittinn hndv GFS 19 I R-WD 

i iwiiy uuuy vj i o i z_ i_ i \ vvu 


120 


2 ST 


98369135 


Fittinn bodv G 1/4 - L=80mm-WD 

i i in i iy vj kj y i / r i i i 1 1 i i v v is 


130 


3 ST 


10018570 


Fittinn bodv EWSD 12 L 

i iimiu uuuy lvvou i t_ i 


140 


6 ST 


10008083 


Fittinn bodv GS 12 1 

i i in i iu uuuy vjvj i l— i — 


1S0 
i uu 


2 ST 


10008084 


Fittinn hodv WS 12 I 

i i iimiu, uuuy wo \ £- i_ 


1fi0 

I VJ U 


20 ST 


10006630 


niamn half <5Prtinn DN19 

OICil I IU IICIII OCUUUI I UIN I L- 


170 

I I VJ 


10 ST 


10002483 


Pn\/pr nlatp DP I A 

vUVCI UIGIIC Ur 1 f\ 


180 

I UU 


20 ST 


10001223 


^rrpw DIN Q^1 M fi y ^0-8 8-A9C 

OUI CVV UIIN C J 1 IVI U A UU U . U r\L- \s 


190 


20 ST 


10051700 


HPYanon nut TM fi - A9C 

1 ICACIUUI 1 1 IUI 1 IVI U 1 \l— V> 


200 


2 ST 


10114518 


Fitting body RSWS 12 LR-WD 


210 


1 ST 


10050174 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1000 



End 
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98350729 
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Page 312 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98350729 
98350729 


LCJStetter 

Check valve HERF2-CKCD-G3/8 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98350728 


Valvp hnii<sinn HFRF?-CKf: -GVR ml 
vciivc iiuuoniy i ii i \ i L- \J\Jikj 




2 ST 


10209607 


Valvp rartrirlnp Afi04-04Q-H01 


^0 


2 ST 


10134851 


VpIvp rartrifinp Q411 91 I H01 

ValVC Oul LI lULjC Zf~r II £- \ \J \J\J I 


40 


2 ST 


10160910 


Cao SW 17-2-G47/H35 

wop V_/ V V If L— VJ T f / 1 1 vij 


SO 


2 ST 


10215791 


^niiarp rinn 1 S S4 y 9 S1 
ov^judic iniy i j, jt a L- , o i 


60 


4 ST 


10082432 


Screw DIN 91 2 M 1 0 x 40-1 0.9-GT500 


70 


1 ST 


10080462 


Spring-type straight pin ISO 13337 - 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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10172208 




Ausfuhrung 2 / Series 2 



Fur Ventilpatrone / For valve cartridge: 


Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


10185124 


10157773 


10154734 


10185134 


10154814 


10154860 


10194890 


10154713 


10217288 


10202502 


10153520 




10209607 


10153519 




10215644 


10153518 




10310087 


10153517 




98319041 


10135990 




98326548 


10134852 




98334855 


10134849 




98334858 


98335020 




98335021 







Page 314 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10209607 
10172208 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge A604-049-G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



10 



1 ST 



10172208 



SEALING SET 990-011-007 



End 



ETL D 



r/1 SCHWIMC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 315 




Back up ring 14.28 x 1.4 x 1.27 



Ausfuhrung 3 / Series 3 



Ausfuhrung 2 / Series 2 



Ausfuhrung 1 / Series 1 




Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


Ausfuhrung 3 / Series 3: 


10180286 




10165394 




10175991 


10160548 


10160191 




10162937 




10175975 


10160128 


10140304 








10166113 


10155553 


10134851 








10164512 


10136808 










10160549 







Page 316 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10134851 
10134851 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge 9411 21 J G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10172207 



Sealing set 990-010-007 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Bracket cpl. 



/ \ 

5 

v / 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 320 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Bracket cpl. 


ID-No.: 


98361433 






Pert.Drg: 


98361433 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


2 ST 


98361256 


Annlp Qtnpk 

r\\ lv_j IC oLVJOIx 


90 


2 ST 


98361268 


HnlHpr 
nvjiuci 


^0 


4 ST 


98363980 


\A/pchpr 
v vcioi i ci 


40 


2 ST 


98361407 


W^Qhpr thrpp-hnlp 

VVdollCI LI II CC 1 IUIC 


SO 


20 ST 


10132909 


^rrpw DIN 7QQ1 M 19 y 40-8 8-A9H 


fiO 


10 ST 


10001517 


9rrpw DIN M 19 y 'HO-ft 8-A9P 

OUI CVV L/IlN \J\J\J IVI I Z. A OVJ (J.O r\£-\j 


70 


20 ST 


10129840 


9rrpw rptainpr 9KM 1 9-m~ / 390 

Oul CVV 1 C LCI 1 1 ICI OfxIVI 1 c- v_J 1 \J 


80 


£-\J O 1 


I UU I OD I / 


9rhnnrr Inpk waQhpr ^ 1 9-nhnQnhatprl 

OUI II IVJI I lULrlX VVCIol ICI O I L- \J\ IUo|JI ICIICU 


90 


30 ST 


10001254 


Nut DIN 934 M 12-8-A2C 


100 


2 ST 


98358350 


Holder cpl. 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 322 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Holder cpl. 


ID-No.: 


98358350 






Pert.Drg: 


98358350 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98355750 


Hnldpr 

1 IUIUCI 




1 ST 


98355768 


Hnnr 


^0 


1 ST 


98358342 


o yj i ii iy ucii 




2 ST 


98358343 


Hinnp 
i in i y c 


SO 

\J\J 


20 ST 


10204508 


^phnnrr Inpk w3Qhpr ^ fi-nhnQnhatprl 
Oui ii ivji i ivjorv vvdoi ici o vj yj\ ivjo|ji iciicu 


fiO 


14 ST 


10001244 


Nut DIN Q^4 M fi-ft-APP 


70 


6 ST 


10001764 


^rrpw DIN Q'H'H M fi y 90-ft ft-APC 

Oul CVV l_s 1 1 N Zf\J\J IVI vj A £- \J vJ.vJ r\L- \^/ 


80 


8 ST 


10189226 


Sprpw DIN 7QQ1 M fi x 90-8 8-A9C 

OLrl CVV l_/ 1 1 N I \J\J 1 IVI VJ A £-\J VJ.vJ t\£- v> 


100 

I \J\J 


2 ST 


10038097 


^phnnrr Inpk wflQhpr ^ 8-nhnQnhatprl 

Oul II IVJI 1 IVJOrx Wdol ICI O kJ yJl IVJo|JI ICIICU 


110 


2 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


120 


2 ST 


10136084 


Screw DIN 7991 M 8 x 25-8.8-A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Energy chain cpl. S42-43SX 
BR02 



/ \ 

5 

v / 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 326 


Spare parts list 


LCJStetter 


COM-No.: 






Energy chain cpl. S42-43SX BR02 


ID-No.: 


98369167 






Pert.Drg: 


98369167 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 VJ 


1 ST 


98368449 


Fnprnx/ phain pnl rinhthanH 

i_i ici u y vsiiGiiii oui . , i i y i i li \cx \ \ kj 


90 


1 ST 


98368451 


Fnprnx/ phain pnl Ipfthanrl 
L^iiciyy oiidiii upi., iduidiivj 


^0 


4 ST 


10001764 


^prpw DIN M fi y 90-ft ft-APC 

Oul CVv \— J \ 1 \l ZJkJkJ IVI VJ A L-\J vJ.VJ r\£-\~f 


*T VJ 


4 ST 


10001244 


Nut DIN Q^4 M fi-8-A?C 

IMUl l_/IIN JJ^ IVI VJ VJ t\£- v> 


SO 

\J\J 


O OT 

8 bT 


10z0450o 


^phnnrr Inpk w^Qhpr ^ fi-nhnQnhatprl 

Oul II IVJI 1 IVJV_ri\ VVdOl ICI O VJ LJI IVJOLJI 1 CI LCU 


60 


4 ST 


10001515 


Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 


70 


4 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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r/1 SCHWINC 

Page 328 Spare parts list I M I Stetter 

COM-No.: Energy chain cpl., righthand 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


98368449 
98368449 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98368448 


Energy chain 


20 


1 ST 


98368019 


Angle stock for energy chain righthand 


30 


1 ST 


98351811 


Fastening sheet 


40 


3 ST 


10170592 


Fitting body GES 8 LR-WD 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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98368451 




r/1 SCHWINC 

Page 330 Spare parts list I M I Stetter 

COM-No.: Energy chain cpl., lefthand 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


98368451 
98368451 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98368448 


Energy chain 


20 


1 ST 


98368018 


Angle stock for energy chain lefthand 


30 


1 ST 


98351811 


Fastening sheet 


40 


3 ST 


10170592 


Fitting body GES 8 LR-WD 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



ii 



Turret cpl., S42SX 



rW\ SCHWING 



Page 334 


Spare parts list 


LCJStetter 


COM-No.: 






Turret cpl., S42SX 


ID-No.: 


10170229 






Pert.Drg: 


10170229 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i \j 


1 ST 


10170230 


1 U 1 1 C I OtlOA 


20 


2 ST 


10006115 


Rina H 10 x 290 /330 

1 \ 1 1 \KA 1 I 1 \J /\ L—\J\J 1 \J\J\J 


^0 


2 ST 


10003679 


Rptaininn rinn DIN 471 9Q0 y S-F<;t 
r\c ia 1 1 1 1 1 ly iniy l/iin t / i l-Z)\j a o roi 


40 


2 ST 


10025699 


Bolt V 90 x 235/ 20-11 


SO 


2 ST 


10007886 


f!nnp-t\/np hihrip^tinn ninnlp DIN 71419 


fiO 
vju 


2 ST 


10007070 


AxIp hnlHpr DIN 1S0S8 - 40 x 10 

AAAI C I lUIUCI L/IIN I \JVJ»JO tU A I VJ 


70 


6 ST 


10133552 


9rrpw rptainpr 9KM 1fi-(^T^90 
Oui c vv i ciaii ici orxivi i vj v_j i \j 


80 


6 ST 


10001596 


9rrpw DIN Q'H'H M 1fi x 'HO-ft ft-A9C 

OLrl CVV L/IIN Z)\J\J Ivl I VJ A OVJ VJ .U r\Z.w 


90 


2 ST 


10006114 


Hnllnw hnlt 

1 IUMU V V UvJIl 


100 

I VJVJ 


1 ST 


30381749 


Ror fnrmprl nnintpr hrapkpt f^pn 9 arlantpr 
uai iuiiiiou pun ilci uiauixci vjci i £- aua|jic?i 


110 

I I VJ 


1 ST 


10001855 


9rrpw DIN M 10 x 90-ft ft-A9P 

OUI CVV L/IIN a J J Ivl I VJ A ^.VJ (J.O rA^.O 


120 


2 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 


130 


1 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Module - Rotary drive 
S42-43SX BR02 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 338 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Module - Rotary drive S42-43SX BR02 


ID-No.: 


98348069 






Pert.Drg: 


98348069 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i \j 


1 ST 


10146659 


RpII hp^irinn Qlpwinn rim 
Ljciii ucoi ii iy oicvvn ly 1 11 1 1 


20 


1 ST 


98350125 


Module - Gear S42-47SX BR02 


^0 


4 ST 


98350118 


HnlHpr <;lpwinn rinn lininn 949-479Y RR09 
i iuiuci , oic vv 1 1 iy iniy iniiiiy ot^z. *+ # o/\ ui \Ut. 


40 


24 ST 


10141120 


Dkr 9 19/19^ - IP-HTSOO 

l_y 1 OO O 1 ^./ 1 ^.vJ 1 \J 1 \JVJVJ 


SO 


24 ST 


10001565 


^rrpw DIN Q^1 M 19 x1fi0-10 Q-GTSOO 

OUI CVV i— J 1 1 N C70 1 IVI 1 c- A 1 \J\J \\J.Zf \J 1 JUU 


fiO 


100 ST 


10141125 


Dkr 9 94/1 9^ - 19-^^00 


70 


100 ST 


10117168 


^rrpw DIN Q^l M 94 x1^0-10 Q-GTSOO 

OUI CVV i— J 1 1 N Zf\J 1 IVI A IOW 1 U.C \J I \J\J\J 


80 


4 ST 


10129841 


Qprp W rptainpr 10-(^T^90 
oui cvv i ciaii ici orvivi i u vj i o^.vj 


Q0 


4 ST 


10001862 


Srrpw DIN M 10 y 'HS-R R-A9C 

OUI CVV i— J 1 1 N Zf\J\J IVI 1 W A \J\J (J. (J r\£- V> 


100 


H O 1 


300J 1 OtO 


Blind rivet nut M 10 x 25 

1 — ' \ \\ \\A II VOL 1 IUI IVI 1 \J S\ L— \J 


110 


1 ST 


98349255 


Hydraulic system slewing gear S42-43SX 


120 


5 ST 


10207031 


Screw joint M 10 x 1 - VS 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWINC 



Page 340 


Spare parts list 


LCJStetter 


COM-No.: 






Module - Gear S42-47SX BR02 


ID-No.: 


98350125 






Pert.Drg: 


98350125 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


98348438 


^Ipwinn npar 7nllprn 

OICVVII IU UUul t—\J lid 1 1 


90 


1 ST 


10146716 


1— Ix/Hrai ilip mntnr 
nyvjiciuiiLr 1 1 iuiaji 


^0 


A CT 

4 bl 


101z9o41 


9rrpw rptainpr 9KM lO-f^T^O 


40 


4 ST 


10001861 


Screw DIN 933 M 10 x 30-8.8-A2C 


50 


1 ST 


98320810 


Control block VBF-BVDP.2-G3/8-200 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 342 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98320810 
98320789 


LCJStetter 

Control block VBF-BVDP.2-G3/8-200 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98320787 


Valvp hnn<?inn \/RF-R\/DP? ml 
valve iiuuoiiiy v i_>i uv ur.^ i^lsi. 




1 ST 


10134851 


Valvp rartridnp Q411 91 J G01 

VCII VC LiQ 1 LI 1 vJ y C yJ'-T II ^ IU \J 1 


^0 


2 ST 


10153520 


VpIvp rartrirlnp Qft19 0*3 I H01 - POO har 

valve i li luyc cu i ^. vjou vj\j i ^.vjvj uai 




1 ST 


10134850 


Valvp inqprt WVF-R1/8-01 X 

Val VC II loCI L V V V 1 1 \ 1 / vJ \J 1 /\ 


SO 

\J\J 


1 ST 


10134852 


VpIvp rartridnp Q411 17 I H01 

valVC LiU 1 LI lULjC Zf~r II I/O v_J W 1 


fiO 


8 ST 


10074049 


9rrpw DIN Q19 M ft y ftO-10 Q-ftTSOO 


70 


2 ST 


10080933 


O-Rinn 1ft fifi y ^ NRR QO 


ftO 


1 ST 


10006658 


Srrpw nlun VS-R 1/4 -WD 

oi/i cvv piuy vo i \ i/'-r v v i_y 


110 

I I \J 


1 ST 


10160910 


Han 1 7-9-n47/hR f S 

vap O V V If ^- VJ'-r III \\J\J 


120 


2 ST 


10160909 


Cap SW 17-2-G26/H15 


130 


1 ST 


10020459 


Measuring coupling G 1/4-WD 



End 



ETL D 



r/1 SCHWIMC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 343 




Back up ring 14.28 x 1.4 x 1.27 



Ausfuhrung 3 / Series 3 



Ausfuhrung 2 / Series 2 



Ausfuhrung 1 / Series 1 




Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


Ausfuhrung 3 / Series 3: 


10180286 




10165394 




10175991 


10160548 


10160191 




10162937 




10175975 


10160128 


10140304 








10166113 


10155553 


10134851 








10164512 


10136808 










10160549 







Page 344 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10134851 
10134851 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge 9411 21 J G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10172207 



Sealing set 990-010-007 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 345 




10172208 




Ausfuhrung 2 / Series 2 



Fur Ventilpatrone / For valve cartridge: 


Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


10185124 


10157773 


10154734 


10185134 


10154814 


10154860 


10194890 


10154713 


10217288 


10202502 


10153520 




10209607 


10153519 




10215644 


10153518 




10310087 


10153517 




98319041 


10135990 




98326548 


10134852 




98334855 


10134849 




98334858 


98335020 




98335021 







Page 346 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10153520 

Pert.Drg: 10172208 



SCHWING 

Stetter 

Valve cartridge 9812 03 J G01 - 200 bar 




Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1 ST 10172208 SEALING SET 990-011-007 

End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 347 




10134850 




Page 348 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10134850 

Pert.Drg: 10134850 

Position Quantity ID-No.: 

1 1 ST 10213095 

2 1 ST 10213096 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Valve insert WVE-R1/8-01 X 



Nomenclature 

O-Ring 4 x 1 FPM 90 
O-Ring 6 x 1 FPM 90 




ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 349 




10172208 




Ausfuhrung 2 / Series 2 



Fur Ventilpatrone / For valve cartridge: 


Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


10185124 


10157773 


10154734 


10185134 


10154814 


10154860 


10194890 


10154713 


10217288 


10202502 


10153520 




10209607 


10153519 




10215644 


10153518 




10310087 


10153517 




98319041 


10135990 




98326548 


10134852 




98334855 


10134849 




98334858 


98335020 




98335021 







Page 350 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10134852 
10172208 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge 9411 17J G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10172208 



SEALING SET 990-011-007 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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140,150 80,160 



rW\ SCHWING 



Page 352 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98349255 
98349255 


LCJStetter 

Hydraulic system slewing gear S42-43SX 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


20 


2 ST 


10199552 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9^C y 9800 

1 1 y VJI Gl LI Ills 1 1 UoC \J\J\JvJCX\ l_/IN U/LOu A ^UUU 


^0 


1 ST 


10025113 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO x 'SOO 

1 ly VJI CHJIIO 1 1 UOC \J\J\JMCa\ l_/IN U/LiOu A \JVJVJ 


40 


1 ST 


10052338 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9^C y 'H'SO 

1 lyUldUIIL/ 1 lUDC OvJ VJ L/Q 1 l_/IN U/tOv A JJU 


50 


2 ST 


10045794 


Hvdraulir hosp 350bar DN 8/9SC x 300 

1 1 yUl uUMU 1 1 UOC uvJUUCII L/l N vj; £— v_/ V> A JUU 


70 


1 ST 


10067421 


Fittinn hndv GES 8 LM-WD 

1 ILLIIiy UUU y v_J 1 vJ LIVI V V L/ 


80 


1 ST 


10214676 


Fittina bodv GES 12 LM-WD 

1 1 III 1 1 M Ks\J\J y 1 — V_/ 1 £_ 1 — 1 V 1 V V IS 


Q0 


1 ST 


10134838 


Rpdiminn Qnrpw-in ninp pniinlinn M10y1 
rxcvjuL/ii ly oL/i cvv 11 1 |ji|jc? L/vjul/iii ly ivi i ua i 


100 


1 ST 


10003723 


Spalinn rinn DIN 7fi03 A 10 x 13 ^-Cai 

oca I M ly i 1 1 ly I — / 1 1 m / vjvjo / \ i u a i j. j w u 


110 

I I \J 


1 ST 


10024587 


Fittinn hndv RFDSD 8/19 I 

1 ILLIIiy Uvjvjy 1 \ 1 LJ O i— J KJl \ L- l_ 


1^0 


3 ST 


10209519 


Fittinn hndv RSWS 19 I /R 1/4-WD 

1 ILLIIiy UVJVjy l\OVVO 1 L- l_/l\ l/'-r vvu 


140 


2 ST 


10114516 


Fittina badv GES 12 LR-WD 

1 ILLIIiy hJKJKJy v_J 1 \-J \ L- L_l\ VVU 


150 


4 ST 


10018570 


Fittina bodv EWSD 12 L 

i i in i i y vj\j\A \ i— v v vj i—/ i i 


160 


1 ST 


10019121 


Fittina bodv EL SD 12 L 

1 ILLIIiy UUU y LLvJU 1 ^_ L_ 


1Q0 

I ZJKJ 


1 ST 


98351610 


Rocp nlatp 40 x R x 1Q0 f ninp nprk^np 
uaoc plate "-rvj a a i c/vj i. pipe pciL/i\ciyc 


900 


1 ST 


10001006 


Sprpw DIN Q31 M 10 x110-8 8-A9P 

OU CVV L/IIN C7*J I IVI I VJ A I \\J vj .\J r\£-\j 


910 


1 ST 


10011143 


Waqhpr DIN 19^ R 10 ^-140H\/-A9G 

V V CIO I I CI i— J 1 1 N 1 L- \J \—> \\J.\J It - VJI IV l\L- 


990 


1 ST 


10129841 


Qp r p W rptainpr 10-GT^90 

OOl CVV 1 CIC1II Id OixlVI 1 U VJ 1 \J£.\J 


2^0 


1 ST 


10001250 


Nut DIN Q^4 M 10-8-A2C 

INUl 1 i \ 1 N vJvjT^ IVI 1 v Vj V— ' 


940 


4 ST 


10197024 


Clamn half qprtinn DN 90 II (STA 1 * 

wlal 1 l|J IICIII oCt>llUI 1 \—J 1 N Z_ W || y O 1 r\ J 


9^0 


2 ST 


10002481 


Hnvpr nlatp DP II 


260 


4 ST 


10001227 


Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 


270 


4 ST 


10051700 


Hexagon nut TM 6 - A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Slewing ring lining, 
Fiberglass " 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 356 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Slewing ring lining, Fiberglass 


ID-No.: 


98350121 






Pert.Drg: 


98350121 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98350105 


Rpwnrk Qlpwinn rinn lininn QA0-A~7Q\ 
rvovvvji r\, oicvviiiy iiiiy iiiiiiio, otl t / o/\ 


^0 

O \J 


4 ST 


10129842 


OUI CVV 1 C LCI 1 1 Igl Olxlvl Vj VJ I O^l W 


40 


4 ST 


10204508 


^phnnrr Inpk w3Qhpr ^ fi-nhnQnhatprl 

Oul II IVJI 1 IVJl_rl\ VvdOl ICI O VJ |JI IOo|JI 1 Q LCU 


^0 

\J\J 


4 ST 


a r\r\r\ a r>r\o 

10001808 


OUI CVV LyllN COO IVI O A ^. J U.U r\£.Vy 


60 


2 ST 


10001740 


Screw DIN 933 M 5 x 16-8.8-A2C 


70 


2 ST 


10001237 


Nut DIN 934 M 5-8-A2C 



End 
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Boom S42SX 
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Page 360 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




10171053 



470 630 570 470 630 




640 330 450 210 440 380 



2/4 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 361 




10171053 



05 | 30.09.2010 



640 300 
580 



540 





280 330 400 140 400 

330 270 80 

330 460 640 

580 

330 
290 

400 
400 

590 640 330 250 330 400 120 400 



N 



N 



270 490 330 260 330 410 



3/4 




650 490 490 310 330 430 



Page 362 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




10171053 




4/4 



# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list page 363 

Boom S42SX COM-No.: 

ID-No.: 10171053 
Pert.Drg: 10171053 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10095839 


Boom section 1 , S42SX, machining 


20 


1 ST 


10095840 


Boom section 2, S42SX, machining 


30 


1 ST 


10106703 


Boom section 3, S42SX, machining 


40 


1 ST 


10131730 


Boom section 4, S42SX, machining 


50 


2 ST 


10023914 


Hydraulic cylinder 1 80/1 1 0 x 1 300 


60 


1 ST 


10080103 


Hydraulic cylinder 225/140 x 1600 


70 


1 ST 


10025228 


Hydraulic cylinder 160/110 x 1200 


80 


1 ST 


10037135 


Hydraulic cylinder 110/ 70 x 1000 


90 


2 ST 


10006225 


Bushing 


100 


1 ST 


10132839 


Lever HB1 


110 


1 ST 


10025471 


Lever 


120 


1 ST 


10126113 


Lever HC 2 


130 


1 ST 


10107023 


Lever 


140 


1 ST 


10025042 


Lever 


150 


1 ST 


10106996 


Lever 


160 


1 ST 


10025843 


Bolt X 120x400/ 25-13 


170 


1 ST 


10025423 


Bolt V 110x220/25-13 


180 


1 ST 


10025846 


Bolt V 110 x 145/ 24-13 


190 


2 ST 


10025847 


Bolt V 90 x 130/24-11 


200 


1 ST 


10025849 


Bolt E 25 x 60/ 47- 6.3 


210 


2 ST 


10006181 


Threaded pin M 95 x 2 


220 


1 ST 


10025424 


Bolt X 110x465/ 25-13 


230 


1 ST 


10025425 


Bolt X 120x325/25-13 


240 


1 ST 


10025700 


Bolt V 80 x 115/ 20-11 


250 


1 ST 


10025701 


Bolt X 80x293/ 26-11 


260 


1 ST 


10025271 


Bolt X 60x218/ 18-9 


270 


3 ST 


10004141 


Bolt U 60x115/ 16- 9 


280 


1 ST 


10025451 


Bolt X 80x348/ 26-11 



ETL D 



rW\ SCHWING 



Page 364 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Boom S42SX 


ID-No.: 


10171053 






Pert.Drg: 


10171053 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


2Q0 


1 ST 


10006209 


Rnlt Xfidx ?7Q/ ?fi-11 

UWIl /\ WW A L- I Zfl £-\J I I 


www 


1 ST 


10025272 


I— Inllnw hnlt 
nwnww wwii 


W I W 


1 ST 


10004405 


Rnlt X SO y 98S/ 18- Q 

UWIl /\ JU A £- W W/ I W C 


320 


2 ST 


10004408 


ThrpaHpH nin M 4S y 1 S 

1 1 II CuUCU VJ 1 1 1 IVI i \J A 1 . kJ 


^o 

WWW 


33 ST 


10007886 


f!nnp-t\/np hihrip^tinn ninnlp DIN 71419 
\jui ic tywc i u wi i wci Li i iy iiiwwic? UIIN / I *t I t 


^40 

W~r W 


1 ST 


10006165 


Catrh 


www 


4 ST 


10025848 


Rnqhinn DU MR 190 100 DU 
uuoi iii iy i— j u iviu i i ww i— j \j 


360 


1 ST 


10006743 


Bushina DU MB 25 20 DU 

UUOI III IW \—J W IVILJ £— £-\J 1 / w 


^70 
\j i w 


2 ST 


10025696 


Ri iQhinn 
uuoi iii iy 


^80 

WWW 


2 ST 


10006728 


Rn^hinn DM MR 110 80 DM 

DUol III iy VJ U IVIU I IW WW UU 


^Q0 


2 ST 


10025697 


Ruqhinn DU MR 110 11S DU 

uuoi iii iy uu iviLj i iw i iw i— / \j 


•■TW W 


6 ST 


10006733 


Rnqhinn DU MR 80 80 DU 
uuoi iii iy uu ivilj ww ww uu 


410 

*T 1 W 


2 ST 


10006739 


Ruqhinn DU MR 80 40 DU 

UUOI III iy L/U IVILJ WW tU UU 


490 


4 ST 


10006740 


Ruqhinn DU MR 80 9S DU 
uuoi iii iy uu iviu ww w uu 


4^0 

*tWW 


2 ST 


10006757 


Rn^hinn DU MR SO 40 DU 
uuoi iii iy uu iviu ww t-w uu 


440 


2 ST 


10006185 


OICCVC 


4^0 

^WW 


2 ST 


10006188 


DlQP 
UIOW 


480 

•■tW W 


1 ST 


10003647 


Platp 10 y 40/ 190- 17 

naic iw a tu/ i w i / 


470 

*T 1 W 


5 ST 


10007071 


Aylp hnlHpr DIN 1S0S8 - SO y 19 

r\J\\KD 1 IWIWCI UIIN 1 WWWW WW A 1 £- 


480 


5 ST 


10007070 


Aylp hnlfipr DIN 1S0S8 - 40 y 10 

/\AI C 1 IUIUCI UIIN 1 WWWW i W A IW 


4Q0 

*"+ W W 


5 ST 


10007072 


Aylp hnldpr DIN 1S0S8 - ^0 y 8 

/\AI C 1 IUIUCI UIIN 1 WWWW WW A W 


soo 

WWW 


1 ST 


10001465 


Snlit nin I^O 19*34 fi^y 40-A9C 

OWIIL Wll 1 IOU 1 tut W.W A tU r\c- V> 


^10 

W I W 


4 ST 


10001657 


Pin ThrpaHpH FN 974*34 M 8y 18-99H-A9P 

rill 1 1 II CCIUCU 1 1 N £- l '-tW'-t IVI WA 1 \j c-£-Y\ r\£-\j 


520 


2 ST 


10017439 


Nut DIN 1804 M 95 x2-5-h 

1 lUl 1— / 1 1 N 1 VJ \J~ IVI \J\J \J 1 1 


530 


2 ST 


10017731 


L nrkina nlatp DIN 462 - Q5-A2 

Luuixii iy yj i a ic uiin ww i \£— 


S40 


I O 1 


mnn^R7? 

I UUUOU 1 o 


Rptaininn rinn DIN 471 18S y 4-F<;t 
i \c La 1 1 niiyiiiiy uiin t/ i i w w a *■+ not 


550 


2 ST 


10017281 


Nut DIN 1804 M 45 x1.5-5-h 


560 


2 ST 


10002321 


Locking plate DIN 462 - 45-A2 



ETL D 



WJStetter 

Boom S42SX 




Spare parts list Page 365 

COM-No.: 

ID-No.: 10171053 
Pert.Drg: 10171053 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


O / U 


D o I 


10001392 


Screw DIN 933 M 20 x 30-8.8-A3C 


OOU 


7 QT 
/ o I 


10001596 


Screw DIN 933 M 16 x 30-8.8-A2C 




D O I 


10001591 


Screw DIN 933 M 16 x 25-8.8-A2C 


DUU 


o I 


10001396 


Screw DIN 933 M 20 x 35-8.8-A3C 


D I U 


o o I 


10025698 


Screw DIN 933 M 16 x 35-10.9-GT500 




IU O I 


10001513 


Screw DIN 933 M 12 x 25-8.8-A2C 


OOU 


in qt 

IU o I 


10032145 


Schnorr lock washer S 20-phosphated 


RAO 


91 

^ I o I 


10006723 


Schnorr lock washer S 1 6-phosphated 


DOU 


in qt 

IU o I 


10018617 


Schnorr lock washer S 1 2-phosphated 


660 


1 ST 


98320585 


Support, boom 3 - boom 1 S42SX, cpl. 


900 


87.9 KG 


10151439 


Multigrade hydraulic oil45/68 TELLUS V46 



End 



ETL D 
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[~M SCHWING 

L#JStetter 




and B corresponds the installation sequence. 



SCHWING 

Stetter Spare parts list page 367 



Hydraulic cylinder 180/110 x 1300 




COM-No.: 

ID-No.: 10023914 
Pert.Drg: 10023914 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 




PYI IMHFR Tl IRF 


2 


1 ST 


i uuzoy i u 


Pictnn rnrl H 110y7^4/1^0 70 
r loLUl I 1 UU U 1 1 UA/ 0*+/ 1 OU - / U 


3 


1 ST 


I \J\J £-^JZ) I C 


f^nirlp hii<5hinn K 110 y180 /1^0- 1fi 

vJUIVJC UUol III iy l\ I I VJ A I vJVJ / I JU I VJ 


4 


1 ST 


1 009^0,90 

I UUZOC7ZU 


Pictnn R 1 £0 
r loLUl I U I OU 


5 


1 ST 


100941 nn 

I UU^4 I UU 


Pv/linrlpr QPalinn H 1ft0/1^0 y 4 
oyiiiiuui occiiiiiy i_/ i ou/ i uu a oj.4 


6 


1 ST 


10001077 

I UUU I U / / 


O-Rinn 110 y R MRR 70 

U Ixll iy I IU A U INDIA /U 


7 


2 ST 


10094101 
i yjyj^.'-T i u i 


D-Rinn 170 y S NRR 70 
u r\ii iy i i u a J indix / u 


8 


1 ST 


I UUOc7*+0*+ 


Rr»rl caalinn 110 v 1 ^O v 14 R 

r\uu sealing i iu a iou a i*+.,o 


9 


1 ST 


10009^8 


Winpr rinn 110 y 1 99 y 19 
vvi|jd iniy I IU A I Z.Z. A I z. 


10 


16 ST 


101 'ZRRAR 
I U I OOO+O 


o nr0 i A/ niM Q19 M 1fi v RO 19 Q i^T^OO 

ocrew ljiin C7 1 z ivi id a du- iz.y-o i ouu 


11 


1 ST 


1 00949^7 


rial lye 


12 


4 ST 


1 009494^ 


^rm\A/ HIM Q19 M 94 y100-19 Q 
ou cw ljiin y i z. ivi z*+ a i uu iz.y 


13 


1 ST 


100949^8 


Qnan rinn DIN ^417 - ^P180 
oi iajj i ii iy l/iin o'-r i i or i ovj 


14 


2 ST 


1 00940QQ 

I UUZ*+Uc7C7 


Artinilatprl hparinn f^F QO F^/i^F QO DO 
Ml UUUIalcU UUallliy KDC c7U lO/Ol c7U L/vj 


15 


2 ST 


10007885 


Cone-type lubricating nipple DIN 71412 


16 


1 ST 


10073107 


Back-up ring slotted 180 x 172 x 2 


19 


8 ST 


10001854 


Screw DIN 933 M 10 x 16-8.8-A2C 



End 



ETL D 



Page 368 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Die zeichnerische Anordnung der Dichtungen und Fuhrungen 
in den Bereichen A und B entspricht der Einbau Reihenfolge. 
The graphical arrangement of the seals and guides in area A 
and B corresponds the installation sequence. 



# SCHWINC 

\MA Stetter Spare parts list 

Hydraulic cylinder 225/140 x 1600 COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10080053 


Cylinder tube 


2 


1 ST 


10080084 


Piston rod 


3 


1 ST 


10024827 


Piston 


4 


1 ST 


10024828 


Piston 


5 


1 ST 


10024829 


Ring G 16 x 180/224.2 


6 


1 ST 


10080104 


Guide bushing K 140 x225 /162- 16 


7 


1 ST 


10024831 


Flange 


8 


1 ST 


10024833 


Snap ring DIN 5417-SP225 


9 


16 ST 


10081415 


Screw DIN 912 M 20 x 75-12.9-GT500 


10 


6 ST 


10024245 


Screw DIN 912 M 24 x1 00-1 2.9 


11 


2 ST 


10024834 


Piston guide D 225 


12 


2 ST 


10024835 


Piston sealing 225/195 x 19 


13 


2 ST 


10001077 


O-Ring 110x5NBR70 


14 


2 ST 


10029561 


O-Ring212x6NBR80 


15 


1 ST 


10039486 


Rod sealing 140 x 160 x 14.5 


16 


1 ST 


10002800 


Wiper ring 140 x 155 x 16 


17 


2 ST 


10002744 


Articulated bearing GE 110 ES/GE 110 DO 


18 


2 ST 


10007885 


Cone-type lubricating nipple DIN 71412 


19 


1 ST 


10085176 


Back-up ring slotted 225 x 215.4x 2.5 


22 


8 ST 


10001854 


Screw DIN 933 M 10 x 16-8.8-A2C 



End 



Page 369 

10080103 
10080103 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




The graphical arrangement of the seals and guides in area A 
and B corresponds the installation sequence. 



SCHWING 

Stetter Spare parts list page 371 



Hydraulic cylinder 160/110 x 1200 




COM-No.: 

ID-No.: 10025228 
Pert.Drg: 10025228 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 




Px/linHor ti iho 

oyiiiiuci iuuc 


2 


1 ST 


I UU^J^ I o 


Pictnn rnrl H 110y1RA^/190 7^ 
r loLUI I 1 UU U 1 1 UA 1 D*+0/ 1 ZU~ / O 


3 


1 ST 


1009^994 


niiidp huqhinn K 110 ylfiO /197- 1fi 

VJUIUC UUOl III IU l\ I I U A I UU / I l- 1 IU 


4 


1 ST 


1 009*^99^ 


r loLUI 1 


5 


1 ST 


1 009^99fi 


P\/linrl<^r Q^alinn H lfiO/1^0 y 9^ A 


6 


1 ST 


10001077 

I UUU I U / / 


O-Rinn 110 y R NRR 70 

U T\ll iy I IU A \J INDIA /U 


7 


2 ST 


1 00004fi'3 


D-Rinn 1S0 y S NRR 70 
w r\i i iy uu a J iNDrx / u 


8 


1 ST 


1 OO^QAftA 

I UUUC7*+0*+ 


r\uu sealing i iu a iou a i*+.,o 


9 


1 ST 


10009^8 


Winpr rinn 110 y 1 99 y 19 
vviuci iniy I IU A I Z.Z. A I z. 


10 


16 ST 


1 001 1 Q7Q 

I UU I I C7 / C7 


Q nr0 i A/ niM Q19 M 1fi y ^ ft ft A9P 

ocrew ljiin y i z ivi id a oo-o.o-mzu 


11 


1 ST 


1 009^997 


rial lye 


12 


4 ST 


1 OOOQftRQ 

I UUUC70UC7 


^rm\A/ HIM Q19 M 90 y100-19 Q 

OU CW UIlN c/ IVI A I UU \£..<y 


13 


1 ST 


100101QR 

I UU I U I ZfyJ 


9nan rinn DIN *S417 - 9P1fi0 

01 lap iniy l/iin Jt I 1 or I uu 


14 


2 ST 


1 00097*3 


Ml UUUIalcU UUallliy 


15 


2 ST 


10007885 


Cone-type lubricating nipple DIN 71412 


16 


1 ST 


10079025 


Back-up ring slotted 160 x 152 x 2 


19 


8 ST 


10001854 


Screw DIN 933 M 10 x 16-8.8-A2C 



End 



ETL D 



Page 372 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Die zeichnerische Anordnung der Dichtungen und Fuhrungen 1 3 

in den Bereichen A und B entspricht der Einbau Reihenfolae. 
The graphical arrangement of the seals and guides in area A 
and B corresponds the installation sequence. 



SCHWING 

Stetter Spare parts list page 373 



Hydraulic cylinder 110/ 70 x 1000 




COM-No.: 

ID-No.: 10037135 
Pert.Drg: 10037135 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


1 UUO / ODO 


Px/linHor ti iho nnl 

oyiiiiuci iuuc upi. 


2 


1 ST 


I UUO / OU I 


Pictnn rnrl H 70y19Q0/ QO 44 


3 


1 ST 


I WW / tO 1 L- 


f^iiiHp hii<5hinn 1 70 y110 / ft^- 1S 
wuiuc wuoi 111 iy u / w a i i w / uj i w 


4 


1 ST 


1 009^£1 Q 


Pictnn n 1 1 0 
r lolUI I U I I w 


5 


1 ST 


1 009'3fi c i9 


Pv/linrlpr QPalinn H 110/ft^ y 99 A 


6 


1 ST 


I UU^ODOO 


n Rinn 70 y 4 MRP QO 
U T\ll iy / w A *t INDrx C7W 


7 


1 ST 


I UUU I I I O 


n Rinn 100 y R MRP Qfl 
w-r\II iy I ww A O INDrx c7W 


8 


1 ST 


I WWOi/H-OZ 


Rnrl Qpalinn 70 y RR y 11 4 
r\UU otJcllll iy i U A OJ A 1 1 


9 


8 ST 


1 009'}fiR4 
I UUZODO^f 


Cpmi A/ DIM Q19 IV/I 1fi v AR 10 Q f^TROO 
OwicW LJIIN a I Z IVI IDA lw.c7 - 0 I OUw 


10 


1 ST 


1 ooo94rq 

I UWWZ'+wc? 


\A/inor rinn 70 v ftf) v 7 
VVipcl IMiy / w A OU A / 


11 


4 ST 


1009'37fi1 

I UU^J / W 1 


9rrpw DIN Q19 M 1ft y QO-19 Q 

OU CVV UMN Zf I £- IVI It) A CU I^L-.vJ 


12 


2 ST 


1 0009748 


Artin ilotorl hoarinn 
AAI LIWUIaLCU UtJdllliy 


13 


2 ST 


1 ooo7ftft c ; 

I WWW / OOJ 


Pnno.h/no li ihriratinn ninnlo niM 71419 
OUIIt? iy|Jo lUUIIUaLlliy iiippio UMN / \H \c. 


14 


1 ST 


1 00949Q c i 


Flo nno 

r lai iyc 


15 


1 ST 


10024296 


Snap ring DIN 5417 - SP110 


16 


1 ST 


10071952 


Back-up ring slotted 110 x 102 x 1.5 


19 


8 ST 


10001854 


Screw DIN 933 M 10 x 16-8.8-A2C 



End 



ETL D 
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Pumping line S42SX DN125 
S2000 



/ \ 

8 

v / 
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L#JStetter 




9,10,25 1 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 379 




10148503 



04 



I 



06.09.2012 



Arm 2 / Boom Section 2 



15, 16, 17, 




15, 16, 17, 22, 23 




9, 10, 25 



9, 10, 25 



26 

15, 16, 17, 22, 23 



l, 10, 25 
2 

9, 10, 25 



3/5 
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[~M SCHWINC 

L£JStetter 
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Page 381 




13,25 1 11,12 5/5 



rW\ SCHWING 



Page 382 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Pumping line S42SX DN125 S2000 


ID-No.: 


10148505 






Pert.Drg: 


10148503 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


8 ST 


10081212 


Flhnw DNI? 1 ; ^ 1/?"" Qf)° ^PflOf) 

1 1 W W VV l_/IN 1 L- W W \ 1 L- WW \D£-\J\J\J 


9 


4 ST 


10081211 


Flhnw DNIP'S ^ 1/?"" 4^° r=?7^ S9000 


W 


9 ST 


10049706 


Dplivprv tnhp DN19*S ^DDOmm S 1/9"" S9000 

L/CMVCI y IUUC I / I N I L- W WWWWI 1 II 1 1 W 1 / c- \Dc-\J\J\J 


4 


1 ST 


10094711 


Dplivprv tuhp DN1?^ fi^Omm ^ 1/?"" S9000 

UCI I VCI y IUUC 1— / 1 N 1 Z. W U Jul Mill W 1 / Z_ O^-W WW 


7 
i 


1 ST 


10064565 


Dplivprv tnhp DN19*S 9 f SQ0mm ^ 1/9"" ^9000 

L/CIIVCI y LU L/C I / 1 N I Z.W ^.WWWI I II I I W I / ^- O^UUU 


8 


1 ST 


10056890 


Deliverv tube DN125 450mm 5 1/2"" S2000 

■_/ Wl IVvl y lUUu 1— / IN 1 £- W TwUI 1 1 1 1 1 W 1 / L— \J £—\J\J\J 


9 


21 ST 


10007018 


Soli, couolina 5 1/2"" 

v— ' 1 1 1 own wi 1 1 iy w i / £— 


10 

i w 


21 ST 


10008369 


^pfptv plin 
oaiciy wnu 


11 
i i 


6 ST 


10002526 


Spal *S 1/9"" 

oca i w i / £- 


1? 
I z. 


4 ST 


10133242 


Qp r p W rnnnlinn ^ 1/9"" 
oui cvv wwuuiiiiw, w i / £- 


1^ 

1 vJ 


3 ST 


10006587 


Srrpw rnnnlinn S 1/9"" 

OL»l Cvv uU U W 1 1 1 1 W, W 1 / L- 


14 
i " 


1 ST 


10111567 


^pfptv rlpvipp for pnrl hnQP DM 19^ 
oaiciy uc viLrC iui ci iw. 1 1 uoc i / 1 n i l- w 


1S 
i w 


21 ST 


10038880 


Tnhp qnnnnrt DN19^ 


1fi 
i w 


21 ST 


10010238 


RniinH <^tppI ^tirrnn DN119/19S 

lAUUI IU o ICCI ollllUkJ L/IN I I L-l I L- \J 


17 

I r 


52 ST 


10001260 


Nut DIN Q^4 M 1fi-ft-A9P 

INUl 1— / 1 1 N C70t IVI 1 U U ntu 


18 
i (j 


17 ST 


10001469 


Waqhpr DIN 7^4Q 17-St-A^C 

v Vdol ICI i— J 1 1 N / W"tw 1 / Ol nJu 


1Q 

I w 


16 ST 


10006723 


9rhnnrr Inpk w^Qhpr ^ 1 R-nhnQnhatprl 

OUI II IUI I IWWr\ VVdol ICI O I U Ul IWOUI IGIICVJ 


90 


7 ST 


10001341 


^rrpw DIN Q'H'H M 1fi y 4^-ft R-A9H 

Owl CVV i— J 1 1 N Zf\J\J IVI 1 VJ A tJ vJ.vJ r\£- 


91 

L- I 


1 ST 


10001370 


9rrpw DIN Q'H'H M1fiy ftO-ft ft-A9P 

Owl CVV L/IlN www IVI Iw A UU U .U MZ.W 


99 


42 ST 


10001901 


Waqhpr DIN 19^ R 1 7-140H\/-A^C 

VVClOllCI i— J 1 1 N 1 L- W LJ 1 f ItUI IV r\Ju 


9^ 


42 ST 


10001286 


Nut DIN Q8^ M 1fi-8-A9C 

INUL 1— / 1 1 N WWW IVI IW W r\£- O 


94 


1 ST 


10010479 


Flhnw DN19*S *S 1/9"" Q0° Sinnlp Haqtinn 

i i ww vv i_/in i £- w w i / ww oniyic odoiniy 


9^ 

^_ W 


00 CJT 


1 0007007 


5^pal *S 1/9"" with wph 

oca i w i / £- vviiii vv c w 


26 


1 ST 


10094712 


Delivery tube DN125 2465mm 5 1/2"" S2000 


27 


1 ST 


10094713 


Delivery tube DN125 2700mm 5 1/2"" S2000 



End 



ETL D 
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Spare parts list 



"Pipeline outlet S42SX 
BR02,DN1 80/1 80/1 50" 



/ \ 

8 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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Page 386 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




98362726 




2/3 




130,140,150 310 130,140,150 340,350,380 160 

3/3 



rW\ SCHWING 



Page 388 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98362721 
98362726 


LffJStetter 

Pipeline outlet S42SX BR02.DN1 80/1 80/1 50 


Position 


Oi i£intit\/ 
vxLicii i ii ty 


ID-No - 


Nomenclature 


i \j 


1 ST 


10026159 


Hnnnprtiinn hpnrl DN1RD 14° 
v^ui 1 1 id^u ii ly uci iu i ' i n i i*t 


20 


1 ST 


10212934 


Elbow Hinged DN180 90 S2000 R=257 PN 80 


30 


1 ST 


10304176 


Elbow DN180 V-R 90° S2000 R=257 PN 85 


40 


1 ST 


10216393 


Tapered tube DN 180/1 50 R-6"" 1570mm 
S2000 


'SO 


1 ST 


10187184 


Flhnw DNI'in fi"" 4^° SPOflf) R=?? t i PN 80 

i i uu V v i_/ i n i uu u "-Tyj vjt.uuu i \ L-L-\j r in uu 


fiO 


1 ST 


10186070 


TanprpH tnhp DN 1^0/1 9^ ^OOOmm fi""-^ 1/9"" 

1 a|JCI CU IUUC \-J 1 N 1 UU/ \ UUUUI 1 II 1 1 U U 1 / £- 


70 
1 u 


1 ST 


10177295 


Fittinn tnhp DN^S 5 1/9"" 99000 

1 IIUIILJ IUUC L/I\l I ^.U U I / £- \D£-\J\J\J 


80 
uu 


1 ST 


10081211 


Flhnw DN19S *S 1/9"" 4^° r=97S 99000 

l_IUUVv L/IN I Z.U U I / ^. tj 1 — Z. / U O^.UUU 


Q0 

uU 


1 ST 


98350449 


Dplivprv tn hp HNI?^ 880mm 5 1/9"" 99000 

uciivciy IUUC L/I\l I ^.U UUUIIIIII U l/Z. O^.UUU 


100 
I uu 


1 ST 


10081212 


Flhnw DN^S S 1/9"" Q0° 99000 

ClUUvV L/IN I ^.U \J l/^. <j\J \D£.\J\J\J 


110 

I I U 


1 ST 


98366266 


Dplivprv tnhp DN19S QQ^mm ^ 1/9"" 99000 

UCMVCiy IUUC L/IN I L-\J c/UUIIIIII U I / £- 


120 


1 ST 


10085477 


Elbow DN125 5 1/2"" 90° with tube 340mm 

1 IUUVV L/IN 1 £— U U 1 / C— UU Willi IUUC U"UI 1 II 1 1 


1^0 


2 ST 


10043560 


C^.i in-tpnQinn pnimlinn DN180 

UUU ICI IOIUI I UUUUIIIiy L/IN I UU 


140 


2 ST 


10006403 


Seal DN180 BF 


1^0 


3 ST 


10008369 


9pfptv plin 
ociioiy unu 


160 


1 ST 


10000602 


O-Rina 200 x 10 NBR 70 

W 1 \ 1 1 IU ^- U U Ai. 1 U INUI \ f U 


170 
i / u 


1 ST 


10018123 


Hinge 


180 


1 ST 


98339769 


Solit couolina 6"" 


190 


1 ST 


10006948 


Solit couolina 6"" 

V— ' |s/ 1 1 L uU U ^/ 1 1 1 I y U 


900 


1 ST 


98338697 


9nlit rnnnlinn *S 1/9"" with nlatp 

ouni uuuuimiu, u i / vviiii piaic 


910 

L- I U 


3 ST 


10138151 


9ptpw pnimlinn ^ 1/9"" with nlptp 

Owl CVV UUUUIIIIU, U I / Willi UlCilu 


990 


3 ST 


10006587 


9prpw pnimlinn R 1/9"" 
oui cvv uuuuiiiiUf u i/^. 


9^0 


4 ST 


10001350 


9prpw DIN M1fix ^0-10 Q-HTS00 

Owl CVV L/ 1 1 N Zf\J\J Ivl IU A v/U I U . Zf \J 1 v/UU 


940 


1 ST 


98350992 


Tnhp hnlrlpr 

1 UUC 1 IUIUCI 


9^0 


3 ST 


10207207 


9pal *S 1/9"" with wph 

OCCII v/ I / ^_ VVIIII wcu 


9fi0 

t-UU 


3 ST 


10002526 


9pal 5 1/9"" 

OCul U 1 / ^- 


270 


1 ST 


98350722 


Sheet metal angle 8mm 


280 


1 ST 


98362366 


Angle plate 



ETL D 



# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list page 389 

Pipeline outlet S42SX BR02.DN1 80/1 80/1 50 COM-No.: 

ID-No.: 98362721 
Pert.Drg: 98362726 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


290 


1 ST 


10133242 


Screw coupling 5 1/2"" 


300 


1 ST 


10190478 


Tube holder 185 mm 


310 


1 ST 


10308153 


ASSFMRI Y - HOI DFR FOR OUTI FT RR 

nOOl 1 V 1 LJ l_ 1 1 Iv/LUI 1 \ 1 \J 1 \ \J \J 1 1— 1 1 1 \ \—> 

180/180 


320 


1 ST 


98319188 


Tube holder DN180 


330 


2 ST 


10216098 


Round cord 16 x 560 


340 


1 ST 


10004709 


Wedge 


350 


1 ST 


10003995 


Clip pin DIN 11024 6.3-Fst 


360 


4 ST 


10015400 


Schnorr lock washer S 24-phosphated 


370 


4 ST 


10144351 


Screw DIN 912 M 24 x 60-8.8-A3C 


380 


1 ST 


10002386 


Threaded stud M 36 125 mm 


390 


1 ST 


10018117 


Screw DIN 933 M 36 x 70-8.8-A3C 


400 


1 ST 


10050570 


Schnorr lock washer S 36-phosphated 


410 


8 ST 


10001341 


Screw DIN 933 M 16 x 45-8.8-A2C 


420 


27 ST 


10133552 


Screw retainer SKM 16-GT320 


430 


16 ST 


10001260 


Nut DIN 934 M 16-8-A2C 


440 


3 ST 


10192693 


PlateQ3x 120/120- 17 


450 


3 ST 


10001591 


Screw DIN 933 M 16 x 25-8.8-A2C 


460 


4 ST 


10001332 


Screw DIN 933 M 16 x 35-8.8-A2C 


490 


14 ST 


10006723 


Schnorr lock washer S 16-phosphated 


500 


4 ST 


10001336 


Screw DIN 933 M 16 x 40-8.8-A2C 


510 


2 ST 


10002523 


Seal 6"" with web 



End 



ETL D 



Page 390 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98339769 

Pert.Drg: No 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 10183937 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Split coupling 6" 



Nomenclature 



Split coupling 6"" without seal 




ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 391 




Page 392 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10308153 

Pert.Drg: 10308153 



Position Quantity ID-No.: 



10 


1 ST 


10308140 


20 


1 ST 


10308139 


30 


1 ST 


98318727 


40 


1 ST 


98319096 


50 


6 ST 


10001254 


60 


2 ST 


10001896 


70 


2 ST 


10015400 


80 


2 ST 


10010667 


90 


1 ST 


10001409 


100 


2 ST 


10145474 


110 


1 ST 


10001265 


120 


8 ST 


10018617 


130 


4 ST 


10001124 


140 


1 ST 


98318717 


150 


2 ST 


10189225 


160 


1 ST 


10155321 



SCHWINC 

Stetter 

ASSEMBLY - HOLDER FOR OUTLET RB 180/180 



Nomenclature 

Plate 
Plate 
Holder 

Round steel stirrup M12 

Nut DIN 934 M 12-8-A2C 

Washer DIN 125 B 13-140HV-A2C 

Schnorr lock washer S 24-phosphated 

Screw DIN 933 M 24 x 70-8.8-A3C 

Screw DIN 933 M 20 x 50-8.8-A3C 

Screw retainer SKM 20-GT320 

Nut DIN 934 M 20-8-A3C 

Schnorr lock washer S 12-phosphated 

Screw DIN 931 M 12 x100-8.8-A2C 

Support 

Screw DIN 7991 M 6 x 16-8.8-A2C 
Locking cap 60 x 60 x 5 




ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Fastener water case 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 395 




98347739 




Page 396 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98347739 

Pert.Drg: 98347739 

Position Quantity ID-No.: 

10 6 ST 98367598 

20 6 ST 10038097 

30 6 ST 10001515 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Fastener water case 



Nomenclature 

Disc A 5 x 9 / 35 

Schnorr lock washer S 8-phosphated 
Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 




ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



C-connection cpl. 




40,50,90 30 



rW\ SCHWING 



Page 400 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






C-connection cpl. 


ID-No.: 


98347740 






Pert.Drg: 


98347740 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i \j 


1 ST 


10185852 


Rallrnrk R 1 1/9"" 

DG II UvJUrx I \ I I / L- 


20 


1 ST 


10202458 


Srrpw inint 9a y 1 1/9a 


^0 


1 ST 


10011295 


nnunlinn DIN 14^07 


40 


8 ST 


10129842 


Qp r p W rptainpr ft-C^T^O 

OOl CVV 1 Old II Id Oixlvl U VJ 1 \Jc-\J 


SO 


4 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M R-R-APH 

INUL i— J 1 1 N Zf\J'~T IVI vJ vJ r\L- V> 


fiO 


2 ST 


10154467 


9rrpw nil in H ^/4 V9-WD 


70 


2 ST 


98352772 


DiQtrihi itnr 

L/loll IUU LVJI 


80 


2 ST 


10185866 


Dnnhlp ninnlp FN 10949 Nft-1 1/9-7n-A 


90 


4 ST 


10197589 


Screw DIN 931 M 8 x 95-8.8-A2C 


100 


1 ST 


10125146 


Threaded tube A 48.3 x 3.2 x 70 



End 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



Water supply Roller 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 403 




330,340,350 230,240 



rW\ SCHWING 



Page 404 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Water supply Roller 


ID-No.: 


98347745 






Pert.Drg: 


98347745 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98324056 


Prp_Qccpmh|\/ harripr 
nc dooci i iui y uai i ici 


90 


2 ST 


10031508 


damn half <;pptinn DN 9ft 

wlal 1 IkJ MOM OCuUUI 1 \—J 1 N £- KJ 


^0 


2 ST 


10006630 


damn half <5Prtinn DN19 

Kj\CX\ I l|J IICIII OCUIIUI 1 i— J 1 N 1 L- 


40 

*T VJ 


1 ST 


10002477 


Cnvpr nlatp DP IV 

ouvci |J i d ic lj r i v 


SO 


1 ST 


10002483 


Hnvpr nlatp DP 1 A 

uUVCI pi a Id LJ 1 1 AA 


fiO 
vjvj 


4 ST 


10051700 


Hpyannn nut TM fi - A9P 
ncAayui i i iul i ivi vj aa^.o 


70 

f VJ 


2 ST 


10001242 


^rrpw DIN M fi y 4^-ft ft-A9C 

Oul CVV LJ 1 1 N Zf\J I IVI VJ A "-TyJ VJ.VJ t\L- \^/ 


80 


2 ST 


10001223 


9rrpw DIN Q11 M fi y 'HO-ft ft-A9P 

OU CVV L/IIN C7d I IVI VJ A JU O.O AtO 


Q0 

\JVJ 


1 ST 


10129842 


Qprpw rptainpr 9KM ft-f^T^O 

Oul CVV 1 Old II ICI OfxIVI VJ yj 1 O^.U 


100 

I VJVJ 


1 ST 


10001796 


9rrpw DIN Q?^ M ft y 1fi-ft ft-A9P 

OU CVV L/IIN C7dd IVI (J A I U O.O r\tv 


110 

1 1 VJ 


4 ST 


10006626 


Clamn half <;prtinn DN 99 - ^ 

Olul 1 l|J IICIII OCuLIUI 1 \—J 1 N Z_ Z_ vJ 


190 

I VJ 


2 ST 


10002479 


Hnvpr nlatp DP III 

uUVCI LJIdLC LJ 1 III 


1^0 

I OVJ 


4 ST 


10001784 


9rrpw DIN Q^^ M fi y SO-ft ft-A9P 

OU CVV L/IIN Zf\J\J IVI VJ A JU'O.O ntU 


140 

I t-vj 


4 ST 


10134153 


Qprpw rptainpr 9KM fi-f^T^O 

Oul CVV 1 C LCI 1 1 ICI OfxIVI VJ 1 O^.U 


1S0 

1 d VJ 


4 ST 


10001244 


Nut DIN Q^4 M fi-ft-A9C 

INUL LJIIN JUt IVI VJ VJ t\£- W 


1fi0 

I VJVJ 


1 ST 


98366953 


1 p\/p| inrlipatnr pnl 

l—CVCI II IdlOdLVJI OkJI. 


180 

I VJVJ 


4 ST 


10129841 


Qprpw/ rptainpr 9KM ID-C^T^O 

OOl CVV 1 CLdll ICI OfxIVI 1 U VJ 1 \JL-\J 


1Q0 


1.5 M 


98315403 


PlaQtip hnQP ID y 9 
ridoiiLr i ivjoc i vj a l- 


900 


1.9 M 


10144069 


Hnqp FN - 1SN1Q 

1 IVJoC 1 IN VJvJvJ IvJIN 1 \J 


210 


2 ST 


10006877 


HnQp plamn pa^t 

i ivjoc uiai i i|j Od o l 


220 


4 ST 


10307187 


1 nrkinn plpmpnt FP 1000 / 7 y 10 

1 W O i\ 1 1 ly CICI 1 ICI IL 1 1 1 VJVJVJ / 1 A 1 VJ 


9^0 


2 ST 


10175652 


1— Ioqp plamn fi^ 9-nippp 

1 IVJoC Old 1 1 l|J \J\J VJd, £- kJICOC 


940 


4 ST 


10307189 


1 npkinn plpmpnt FP 1000 / S y 19 

i_vjor\iiiy cici i ici it i \ i vjvjvj / vj a i l- 


9^0 


2 ST 


10014252 


Hn^p plamn ft- 99 

I IVJoC Old 1 1 ikJ vj 


9fi0 

^.VJVJ 


2.7 M 


10199310 


Hnqp DN 4ft 
nvjoc ljin tu 


PRO 


1 ST 


98323755 


Rrapkpt 

LJI dV-ri\CL 


290 


1 ST 


98354267 


Hose bracket 


310 


2 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Page 405 



Water supply Roller 






COM-No.: 

ID-No.: 98347745 
Pert.Drg: 98347745 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 




Z o 1 


i uuu i ouy 


Q^row; niM M m y OR ft ft A9P 


330 


2 ST 


10133552 


Screw retainer SKM 16-GT320 


340 


1 ST 


10001260 


Nut DIN 934 M 16-8-A2C 


350 


1 ST 


10001347 


Screw DIN 933 M 16 x 50-8.8-A2C 



End 



ETL D 



Page 



406 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




wJStetter 

Pre-assembly barrier 




Spare parts list Page 407 

COM-No.: 

ID-No.: 98324056 
Pert.Drg: 98324056 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 n 

I u 


I O I 


10308514 


Fitting body GES 12 L/M14x1,5-WD 




I O I 


10018570 


Fitting body EWSD12L 


ou 


I o I 


10100549 


Screw joint EMASD 12 LR 




I o I 


10003712 


Sealing ring DIN 7603 A 14 x 18-Cu 


50 


1 ST 


10176349 


Miniature ball valve G 1/4 ia 


60 


1 ST 


10176348 


Hose nozzle R 1/4"" 



End 



ETL D 



Stetter 

Level indicator cpl. 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 409 

98366953 
98366953 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


10014252 


Hose clamp 8- 22 


20 


1 M 


98315403 


Plastic hose 10x2 


30 


1 ST 


10176349 


Miniature ball valve G 1/4 ia 


40 


1 ST 


10176348 


Hose nozzle R 1/4"" 


50 


1 ST 


10003712 


Sealing ring DIN 7603 A 14 x 18-Cu 


60 


1 ST 


98366947 


Level indicator 



End 



ETL D 



Page 410 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




98366947 




Stetter 



Level indicator 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 411 

98366947 
98366947 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



20 
30 
40 



End 



1 ST 

2 ST 
2 ST 



98315386 Level indicator, spherical float 

98315389 Level indicator, rubber bushing 

98322543 Tees 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Water-box outlet DN50 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 415 




rW\ SCHWING 



Page 416 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98347752 
98347752 


iMJStetter 

Water-box outlet DN50 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10310126 


1— Inlrlpr pnl 

1 IVJIVJd L»|JI. 


90 


1 ST 


10104367 


Rallrnrk 9"" 


^0 


1 ST 


10012568 


Flhnw FN 10949 A4-9-7n-A 


40 


1 ST 


10154467 


9rrpw nil in Ck Vd V9-WD 


fiO 


2 ST 


10001515 


^rrpw DIN M ft y 90-ft ft-A9C 

OUI CVV l_s 1 1 N Zf\J\J 1 VI vJ A ^- W vJ.vJ r\L- w 


70 


1 ST 


10176897 


Spal DN^O 


80 


1 ST 


10208808 


Hnnnprtinn niprp DNSO RR09 

OVJI II ICLrllvyl 1 |JICLrC UIN JU, Ul \U£ 


Q0 


2 ST 


10038097 


9rhnnrr Inpk wflQhpr ^ ft-nhnQnhatprl 

OUI II IVJI 1 iVJLriX VVdol ICI O CJ \J\ IVJOJJI IdlCJU 


100 

I \J\J 


1 M 


10012432 


1 1 UoC L/IMUv 


110 


4 ST 


10004219 


Hose clamp 33- 76 


120 


4 ST 


10307189 


Locking element EP 1000 / 5 x 12 



End 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



Supply unit water 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 420 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Supply unit water 


ID-No.: 


98347814 






Pert.Drg: 


98347814 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98349310 


DiQtrihi itnr 
i_yioii iuu ivji 


90 


1 ST 


10195333 


tJCIIILrVjLrlX \J \Jl'-T Id 


^0 


1 ST 


10195333 




40 


2 ST 


10011003 


Flhnw FN 1094? A4-^/4-7n-A 

1 1 YJkJ V v l_IN 1 U^t^ AVt \Jl'-T t—\ 1 /V 


^0 


1 ST 


10008525 


Onunlinn DIN ^481 VB ^/4 


fiO 


2 ST 


10012572 


1 1 UOC yi \j\ 1 II 1 Id l\ \JI'~r 


70 


2 ST 


10154467 


^rrpw nil in H ^/4 VS-WD 


80 


4 ST 


10134153 


OUI CVV 1 ClClll ICI OixlVI U VJ | \j£_\J 




2 ST 


10001786 


9rrpw DIN M fi y SS-ft 8-A9P 


100 


2 ST 


10001244 


Nut DIN 934 M 6-8-A2C 


110 


1 ST 


10194277 


Elbow EN 10242 A4/45°- 3/4-Zn-A 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Water case assembly, Roller " 



/ \ 

9 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 423 




rW\ SCHWINC 



Page 424 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98349190 
98349190 


LCJStetter 

Water case assembly, Roller 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98323594 


\A/atpr paqp 7qtn 




1 ST 


98323669 


Hnldpr 


^0 


1 ST 


98348961 


\A/atpr mimn imit pnl 


40 


1 ST 


98323628 


9hnt-nff flan 9 "" 

Ol IUIUII II CI [J £- 


SO 


1 ST 


98329545 


iptinn linp Rnllpr pnl 

OUULIUI 1 IIIIC IXVJIIOI L/LJI. 


fiO 


2 ST 


10171261 


9AF flannp half -^000P9I 

OAAI Mdl iyC 1 Idll L- \j\J\J\J\ 0 1 


70 


1 ST 


98329563 


PrpQQlirp linp RnllPT Pnl 

1 1 w OOUI \j III \\j 1 \ W 1 1 1 vUl . 


80 


1 ST 


98329564 


Arlantpr fnr Qafptv \/al\/p 


Q0 


1 ST 


98323670 


Hnldpr 


100 

I VJVJ 


4 ST 


98367598 


LyloU n J A / 0\J 


110 

I I VJ 


12 ST 


10129842 


Qp r p W rptainpr 9KM ft-C^T^O 

OUI CVV 1 C Ld II Id OfXIVI U VJ 1 \J£-\J 


190 


4 ST 


10001515 


^prpw DIN M8y 90-ft ft-A9C 

OL/I CVV i— J 1 1 N ZJkJkJ IVI vJ A L-\J vJ.vJ r\L- \^/ 


1^0 


4 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M ft-ft-A?C 

INUl L-/IIN Jjt IVI O O n^u 


140 


4 ST 


10001819 


^prpw DIN M ft y 'H^-ft ft-APC 


1S0 


1 ST 


10025132 


Dnuhlp ninnlp FN 1094? Nft- ^/4-7n-A 


1F50 


1 ST 


10012265 


Safptv valvp ^/4"" NPT 

oaic i y vaivc \ji , ~t i \i i i 


170 

I 1 \J 


2 ST 


98329430 


Rrpo+hpr pan pnl 

L_>l CJCtll ICJI LrCI|J U|JI. 


180 


4 ST 


10138330 


Screw retainer SKZ 12-GT320 


190 


4 ST 


10001186 


Screw DIN 912 M 12 x 30-8.8-A2C 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 425 




Page 426 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98323594 

Pert.Drg: 98323594 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 98323593 

20 1 ST 98323591 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Water case Zstg. 



Nomenclature 

Water case PE 
Cleaning cover 



ETL D 




[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 427 




98348961 




rW\ SCHWING 



Page 428 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Water pump unit cpl. 


ID-No.: 


98348961 






Pert.Drg: 


98348961 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


1 ST 


98348884 


\A/ptpr ni imn imit 

vva LCI puiiip UIIIL 




£- O 1 




Fittinn hndv GFS ?? I / ^/4-NPT 

1 1 III 1 ly kJ\J\J y KJl O L- £- l_/ yJl'-T INF 1 


30 


1 ST 


10130323 


Fitting body RSWS 16 SR-WD 


40 


1 ST 


10184664 


Fitting body RSWS 20 SR-WD 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 430 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Water pump unit 


ID-No.: 


98348884 






Pert.Drg: 


98348884 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10170890 


ywAjpD PI IMP MOUNTING RRAHKFT 




1 ST 


10174462 


Plutrh huh Rntpy 9ft 

wlULOII MUU \\KJ ICA £-\J 


4 


1 ST 


10011759 


Tnnthprl whppl Rntpy 9ft 




1 ST 


10050289 


Hliitrh hi ih Rntpy 9ft 




1 ST 


10164399 


Watpr numn ftD 1 / 90 har 


7 


1 ST 


98347768 


FiypH HiQnlappmpnt mntnr 1fi rrm/l I 
riAcu u louidoci i ici 1 1 iiiuiui i u ooiii/l-' 


ft 


1 ST 


10170889 


f^n\/pr 


11 
i i 


2 ST 


10001251 


Nut DIN Q^4 M lO-IO-HT^OO 

l\IUl l_/IIN Jjt IVI 1 VJ 1 VJ \J 1 \J\J\J 


1? 
i ^_ 


2 ST 


10192670 


^rrpw DIN Q^1 M 10 y1 90-10 Q-HT^OO 

Oul CVV LJ I 1 N Zf\J I IVI I VJ A I L- \J IVJ.C7 \J 1 vJVJVJ 


I O 


6 ST 


10138329 


Qprp W rptainpr ^K7 ft-C^T^O 


14 


4 ST 


10000995 


Screw DIN 912 M 8 x 16-8.8-A2C 


15 


2 ST 


10126649 


CYLINDER SCREW 5/16-18UNC-2A- 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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Page 432 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98329545 

Pert.Drg: 98329545 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 98329541 

20 1 ST 98329559 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Suction line Roller cpl. 



Nomenclature 

Suction line Roller 
O-ring 2"" 




ETL D 



Page 434 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98329563 

Pert.Drg: 98329563 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 98329558 

20 1 ST 98329561 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Pressure line Roller cpl. 



Nomenclature 

Fitting-elbow 
Pressure line Roller 




ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Supply unit - compressor, 
boom " 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 437 




98347808 




rW\ SCHWING 



Page 438 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Supply unit - compressor, boom 


ID-No.: 


98347808 






Pert.Drg: 


98347808 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


90 


4 ST 


10038097 


^phnnrr Inpk w3Qhpr ^ ft-nhn^nhatprl 

Oul II IVJI 1 IVJl_rl\ VvdOl ICI O KJ yJl IVJo|sJI 1 CX LCU 


\J\J 


2 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M ft-ft-A?C 

INUl L/IlN Jjt IVI (J U r\^. O 


40 


2 ST 


10001515 


^rrpw DIN M ft y 90-ft ft-APC 

Oul CVV l_s 1 1 N Zf\J\J IVI vJ A ^.VJ vJ.vJ r\L- 


\J\J 


2 ST 


10011003 


Flhnw FN 1094? A4-^/4-7n-A 

1 1 Vj\J V v l_IN 1 U^t^ AV"T \JI'-T t—\ 1 / \ 


fiO 

\J\J 


A 0 1~ 

1 ST 


10008525 


Onunlinn DIN ^481 VB ^/4 


70 


1 ST 


10012572 


Hose grommet R 3/4"" 


80 


1 ST 


98355125 


Hose 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 440 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Hose 


ID-No.: 


98355125 






Pert.Drg: 


98355125 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


2 ST 


10006879 


Qprpw pnimlinn ('Mnrlx/^ 
ou cvv L/Uupiniy yiviuuy^ 




VJ.U IVI 


I VJ I t -x'-x\j\JZ) 


Hnqp FN 8^ - 1SN1Q 

1 1 UOC 1 1 N KJ\J\J 1 vJIM 1 \J 


30 


2 ST 


10006877 


Hose clamp cast 


40 


4 ST 


10307187 


Locking element EP 1000 / 7 x 10 



End 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



Supply unit compressor 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 444 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Supply unit compressor 


ID-No.: 


98347810 






Pert.Drg: 


98347810 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


1 ST 


10195333 






2 ST 


10011003 


Flhnw FN 1094? A4-^/4-7n-A 

1 1 YJ\J V v l_IN 1 \jL-'~r£- r\rr \JI'-r £—\ \ r\ 


\J\J 


I O I 




Onunlinn DIN ^481 VB ^/4 


40 


1 ST 


10012572 


Hose grommet R 3/4"" 


50 


1 ST 


10154467 


Screw plug G 3/4 VS-WD 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Supply unit Separate 
compressed air 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 448 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Supply unit Separate compressed air 


ID-No.: 


98347811 






Pert.Drg: 


98347811 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


10213116 


^iinnk/ unit IpHnp cn\ 




1 ST 


10073871 


Onp-hanrl miipk-lnpk plamn 


^0 


1 ST 


10172599 


Fittinn hndv HFS 19 I /R 1/9-WD 


40 


4 ST 


10038097 


9rhnnrr Inpk wa^hpr ^ ft-nhnQnhatprl 

OOl II IVJI 1 iVJLrlX VVCiOl ICI O tJ |JI IUO|JI IdlCJU 


50 


2 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


60 


2 ST 


10001515 


Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Air line separate compressed 
air 



/ \ 

10 

v / 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 452 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98347812 
98347812 


LCJStetter 

Air line separate compressed air 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 M 


10014211 


Plastic tuhp 12x1 *S - DIN 

1 1 C4 O 1 1 0 IUUU 1 C— A 1 . l_/ 1 1 N I \J\J I \J 


90 


1 M 


10202362 


Prntpptinn hnQP nprfnratprl Pn11 
r i vJLCLriivji i i lUoc |Jdiuidic?u ry I I 


\J\J 


2 ST 


10014210 


OICCVC I I 1 \J IVIO 


40 


2 ST 


10001730 


Pnttinn rinn PR 19 1/^ 
wuiiiiiy i ii ly vr\ i i_/o 


^0 


2 ST 


10001748 


I Jninn nut M 1 9 I 

v_/IIIWII I IUI IVI 1 L— 1 


60 


1 ST 


10019121 


Fitting body ELSD 12 L 


70 


1 ST 


10018570 


Fitting body EWSD12L 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Air system S42-S47SX 




[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 456 


Spare parts list 


\MJ Stetter 


COM-No.: 






Air system S42-S47SX 


ID-No.: 


98347813 






Pert.Drg: 


98347813 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


20 


1 ST 


10011003 


Elhnw EN 1f)242 A4-"V4-Zn-A 

1 1 UKJ V V 1 1 N 1 \J C— l\^X \JI'~T t— 1 I r\ 


40 


1 ST 


10012572 


Hnqp nrnmmpt R ^/4"" 

1 1 UOC yilwHIIIIId l \ yJI'-T 


70 


2 ST 


10006877 


1 IUoC IslGII 1 l|J OC*ol 


80 


4 ST 


10307187 


1 nrkinn plpmpnt FP 1000 / 7 y 10 

l_UOr\ll ly CICIMCMl 1 1 1 VJVJVJ / 1 A 1 U 


100 

I \J\J 


2.35 M 


10144069 


Hnqp FN ft'S'H - 1^N1Q 

1 1 UOC 1 1 \l KJ\J\J IOIN 1 Zf 


110 

1 1 \J 


1 ST 


98354213 


r^nn^nlp 

wUI 1 O^J 1 c 


120 


1 ST 


10179966 


Air qvqtpm 1 AH Q00/1 0-^^/9007 

r\\ 1 oyolCI 1 1 1 Zf\J\JI 1 VJ \J\JI £-\J\J£— 


1^0 

I \J\J 


4 ST 


10001536 


9rrpw DIN M 19 y fiO-ft ft-A9C 

OUI CVV L/IIN IVI I Z. A UU U .U r\£.v> 


1F50 


4 ST 


10001254 


Nut DIN Q^4 M 12-R-A2C 

INUL 1— / 1 1 N Zf\J'~r IVI 1 ^ vJ r\L- V> 


170 
i / vj 


o O 1 


I UU I OD I 1 


9rhnnrr Inpk w^Qhpr ^ 1 9-nhnQnhatprl 

OUI II IUI I lULrrx Vvdol ICI O I C- y)\ IUOUI IdlCJU 


180 


3 ST 


10001508 


Screw DIN 933 M 12 x 20-8.8-A2C 


190 


4 ST 


98350657 


Bushing A 35 x 12.5/ 25 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 458 


Spare parts list 


LCJStetter 


COM-No.: 






Air system LAH 900/1 0-35/200Z 


ID-No.: 


10179966 






Pert.Drg: 


10179966 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10162302 




2 


1 ST 


10179967 


Mntnr nirdpr 




1 ST 


10170752 


FiypH rliQnl^ppmpnt mntnr 1fi rprn/l I 

I IACU \J lO^ld^/CI I ICI I L 1 1 IVJIVJI 1 VJ L/L/l 1 1/ \J 


4 


4 ST 


10001822 


9rrpw DIN Q'H'H M ft y 40-ft ft-APP 


R 
\J 


4 ST 


10129842 


9rrpw rptainpr 9KM ft-f^T^O 


6 


2 ST 


10171555 


Screw DIN 931 M 10 x110-10.9-GT500 


7 


2 ST 


10136867 


Screw retainer SKZ 10-GT320 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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r/1 SCHWINC 

Page 460 Spare parts list I M I Stetter 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 


10162302 
10162302 




Compressor SRQ 30 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10170389 


Standard maintenance 


2 


1 ST 


10187256 


Air filter 


3 


1 ST 


10170388 


Separator kit 


4 


1 ST 


10196759 


Valve 


5 


1 ST 


10196760 


Seal 


6 


1 ST 


10188523 


Filter cover 


7 


1 ST 


10217243 


Thermostat 


8 


1 ST 


10217244 


O-ring 


10 


1 bT 


noooo~7on 

9o3zo7o0 


Pressure gauge 0-16 bar 


20 


1 ST 


98356435 


O-ring 


30 


1 ST 


98356436 


Retaining ring 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Connection, vehicle-boom 
S42-S43SX, air " 




[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 464 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98347819 
98347819 


LzJStetter 

Connection, vehicle-boom S42-S43SX, air 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


6 ST 


10197024 


damn half qprtinn DN 90 II f^TA^ 

wICll I lldll OCOUUI I i— J 1 N £-\J II IO 1 r\ J 


90 


1 ST 


98355580 


Flhnw 90 x 9 x 94^0 / ^x10° rnl 


^0 


3 ST 


10002481 


Hnvpr nlatp DP II 

uUVCI \J 1 CX LC \-J 1 II 


40 


6 ST 


10051700 


Hpyannn nut TM fi - A9P 
ncAayui i i iul i ivi u 


^0 


6 ST 


10001227 


Srrpw DIN 9^1 M 6 x ^-8 8-A9C 


fiO 


6 ST 


10012572 


nuoC y i \j\ \ ii i ic?i i \ 0/*+ 


70 


1.7 M 


10144069 


Hnqp FN RS^ - 1^N1Q 

1 1 UoC l_IN UJJ IOIN 1 Z) 


80 


3 ST 


10011003 


Flhnw FN 10949 A4-^/4-7n-A 

I I UUW I 1 N I \j£-'-T£- nt Jit LI I n 


Q0 

OU 


1.2 M 


10144069 


Hnqp FN R'S'H - 1^N1Q 

1 IUOC 1 1 N \J\j\j IOIN 1 Z) 


100 

I VJVJ 


7 ST 


10006877 


nUoC LrlCII 1 l|J LrCtoL 


110 

I I VJ 


14 ST 


10307187 


1 nrkinn plpmpnt FP 1000 / 7 x 10 
i_uoi\ii ly ciciiiciu i i i vjvjvj / i a i \j 


190 


1 ST 


10019728 


^rrpw inint FHF^D 90 SR-WD 


1^0 


1 ST 


10014835 


Tpp FN 10949 R1- ^/4-7n-A 

loo 1 1 N i \j£J-t£. lj I j/t t.1 i n 


140 


1 ST 


10195333 


Rallrnrk H ^/4"" ia 


1S0 


1.3 M 


10144069 


Hnqp FN RS^ - 19N1Q 
nuoc i i n ojj ioin i 


1fi0 


0.6 M 


10025153 


Pla^tir hn^p 9*S x^ 

1 IGO Liu 1 1 UOC t_ \J AO 


170 

I I VJ 


2 ST 


10184637 


Fittinn hnHv ftF9 90 9R-WD 
i i lli i iy uouy v_j i o ^.vj orx vvu 


180 


1 ST 


10015287 


Elbow EN 10242 A1-3/4-Zn-A 


190 


1 ST 


10011006 


Socket EN 10242 M2- 3/4-Zn-A 



End 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



"Mounting, Safety valve " 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 468 


Spare parts list 


MJStetter 


COM-No.: 






Mounting, Safety valve 


ID-No.: 


98371665 






Pert.Drg: 


98371665 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 u 


3 ST 


10009262 


Fittinn hndv GFS 12 L/M22x1 S-WD 

1 1 1 11 1 1 vJ UKJKJ y L_0 1 ^- 1 / 1 V 1 1 , U V V 1 / 


20 


3 ST 


10018570 


Fittinn hndv FW9D 12 I 
niiuiiy uuuy i vvou i i_ 


30 


1 ST 


10001251 


Nut DIN 934 M 10-10-GT500 


40 

*T U 


1 ST 


10008109 


Fittinn hndv GSS 12 I 

1 llllliy VKJKJy OOO \ £- 1— 


SO 


1 ST 


10050172 


Hvdraulir hnqp 'HSOhar DN 8/2^C y 800 

i lyuiciuiiu 1 1 uoc jvjvucii i_/in u/loo a uwu 


fiO 

uu 


1 ST 


10144059 


Srrpw inint SNV 12 I 


70 


2 ST 


10008062 


Fittina bodv REDSD 12/ 8 L 

1 ILLII IU Kt\J\J y 1 \ 1— I— J I— J 1 ^/ l_ 


80 


1 ST 


10019121 


Fittinn hndv Fl 12 I 
i iLLii iy uuuy i lou i z. i_ 


QO 

£/U 


1 ST 


10007094 


0\/orflo\A/ 

V.yVCIIIUVv ValVC 


100 

I UU 


1 ST 


10001859 


9rrpw DIN Q'H'H M 10 y 2S-8 8-A2C 

OUI CVV L/IIN CO vJ IVI IU A £ J U .U nL\j 


110 

I I U 


1 QT 

I O I 




Riilkhpad nlatp 
l_>Ulr\l icaU Ulalc? 


120 


2 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 


130 


1 ST 


98371721 


Hose pipe 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 469 




98371721 




rW\ SCHWING 



Page 470 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Hose pipe 


ID-No.: 


98371721 






Pert.Drg: 


98371721 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


10001755 


I Jninn ni it M 8 I 

\J A \ \\J\ A 1 IUI IVI \J 1 




2 ST 


10001728 


dittinn rinn CR 8 1 /S 




O A W A 

3.16 M 


10202361 


Prntpptinn hnQP nprfnratprl Pn Q AD=1^mm 

1 1 UIOOUVJI 1 1 pel 1 vJ 1 G LCU r U C / — 1 \j \ 1 II 1 1 


40 


3.2 M 


10003976 


Plastic tube 8 x 1 


50 


2 ST 


10067092 


Sleeve EH 6 MS 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Pressure accumulator IAV 
6-330/28- 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 473 




Page 474 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10159181 

Pert.Drg: 10159181 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 10204592 

20 1 ST 98319232 

End 



SCHWING 

Stetter 

Pressure accumulator IAV 6-330/28- 



Nomenclature 

VALVE INSERT 

Bladder for pressure accumulator 6L 




ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Hydraulic system on the 
boom S42, prop. " 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 478 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hydraulic system on the boom S42, prop. 


ID-No.: 


10163537 






Pert.Drg: 


10163537 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98322942 


Hx/draulir ^x/^tpm nn thp hnnml S49SX 

i i y vj i uuiiv oy oici i i w i i i i i o uuvi i i i v_/^^v_//x 


20 


1 ST 


98322944 


Hx/dranlir ^\/^tpm nn thp hnnm9 S49SX 

i i y ui gumu oyoici 1 1 ui i u ic uuui 1 1 c— \j*t^\j/\ 




I O I 




1— Ix/Hrz^i ilin Qx/Qtpm nn thp hnnm^ ^49^X 
i lyui duno oyoici 1 1 vji i li ic i io u^loa 


40 


2 ST 


10050179 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1500 


50 


4 ST 


10018482 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1600 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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98322942 




r/1 SCHWINC 

Page 480 Spare parts list I M I Stetter 




[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 481 




98322942 



Ruckansicht Einzelheit X 
back view detail X 



300,350,360 320 390,420,440 50 




20 270, (270) 



3/3 



rW\ SCHWING 



Page 482 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98322942 
98322942 


LCJStetter 

Hydraulic system on the booml S42SX 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


2 ST 


10039659 


Hhprk valvp HFRF-^\/9-1 0-400 

\~/\ iCuix vaivc i ii i \ i o v t- i vj '■tvjvj 


90 


2 ST 


10036681 


Phprk valvp HFRF-9\/9-fi 9^-^00 
ui icur\ valve ncrxr o v u.^.j juu 


^0 


2 ST 


10035463 


VpIvp R\/F-F9RfiO-^00 

valve \—> v i i uvjvj \jvjvj 


*T U 


1 ST 


10018484 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO x 700 

i iy ui a umo 1 1 uoc uuuuai lji n vj/ z_ o w a / u u 


SO 

\J\J 


2 ST 


10049904 


Hvdraulir hnqp 41Shar DN 19/4^P y 700 

i i y vj i au i iu 1 1 Uoc *+ i uucii l/in i utor a / vj vj 


fiO 

uu 


3 ST 


10018480 


Hvdraulir hnqp 41 l 5har DN 19/4SP x Q00 

i lyuiaunu 1 1 uoc *-r i jucii uin it/tor a u u u 


70 

f U 


1 ST 


10018483 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN R/9SC y Q00 

i lyuiaunu 1 1 uoc uuuuai uin u/lou a c/u u 


80 


1 ST 


10049905 


Hvdraulir hnqp 41Shar DN 19/49P y 1000 
nyuiaunu i iuoc *+ i jucii i_j i n i^/tor a i vjvjvj 


Q0 

\JU 


2 ST 


98320238 


Tuhp 19 y 9 y 7700 DIN 9^Q1-n 

I UUC I L- A c- A f / VJ VJ LJIIN L-\JZ) I O 


100 

I UU 


2 ST 


10065662 


Tuhp 19 y 9 y 7^00 DIN 9^1-0 

1 UUC \ £- f\ C- A\ 1 UUU LJIIN £-\JZ) 1 O 


110 

I I U 


2 ST 


98320239 


Tuhp 19 y 9 y 188^ DIN 9^1-0 

1 UUC 1 ^. A £- A 1 UUJ LJIIN £-\JZ) 1 O 


190 


2 ST 


98320240 


Tuhp 19 y 9 y 178S DIN 9^Q1-n 

1 UUC 1 l- A Z. A If UU LJIIN L-kJZ) 1 w 


1^0 

I UU 


1 ST 


10071317 


Tuhp 19 y 9 y 1470 DIN 9^Q1-P 

1 UUC I^.A^.A ItlU LJIIN £-\J*J \ \j 


140 


1 ST 


98320242 


Tuhp 1fi y 9 *S y *S880 DIN 9^Q1-C 

1 UUC IU A L- . U A UUU U LJIIN 1 O 


1S0 

I UU 


1 ST 


10062015 


Tuhp 1fi y 9 S y fiOOO DIN 9^Q1-P 

1 UUC IU A A UUUU LJIIN £-\JZ) 1 W 


1F50 

I UU 


1 ST 


98320243 


Tuhp 1fi y 9 *S y 1^7^ DIN 9^Q1-n 

IUUC I U A L- ,\J A U( J UIIN ^.JJ I w 


170 
i / u 


1 ST 


98320244 


Tuhp 1fi y 9 5 y 14Q0 DIN 9^Q1-C 

1 UUC IU A £-.\J A ItJU LJIIN £-\J\J 1 W 


180 

I UU 


6 ST 


10095631 


Hvrlraulir hnqp 'H'SOhar DN 8/9^C y 1400 
i iyui aunu i iuoc uuuuai ljin vj/ l- o w a iiuu 


900 


2 ST 


98322640 


HvHraulir hnqp ^Ohar DN 8/99P y 1 R^O 
nyuiaunu i iuoc jjuucii ljin a iuju 


910 


1 ST 


98320322 


Flhnw 19 y 9 y 7*SQ / 9yQ0° 

L_IUVJVV I L- A L- A f Uu / A U U 


990 


1 ST 


98320323 


Flhnw 19 y 9 y 8^4 / 9yQ0° 

1 1 UU VV \ L- f\ C- K UJt / ^. ACU 


230 


1 ST 


98320324 


Elbow 12 x 2 x 689 / 2x90° 


240 


9 ST 


10008083 


Fittina hodv GS 12 1 

i illii ly uuuy vjvj i ^_ i 


2^0 


6 ST 


10008088 


Fittinn hndv GS 1fi S 

i illii ly uvjvj y vj vj iu o 


9fi0 

^-U U 


13 ST 


10114516 


Fittinn hndv GF.S 19 I R-WD 

i illii iy uvjvj y vj i o i z_ i_i\ vvu 


270 


3 ST 


10114518 


Fittina bodv RSWS 12 LR-WD 

i illii i y uvju y i \v v v \j i l— l_ i \ v v i_ / 


280 


6 ST 


10018570 


Fitting body EWSD 12 L 


290 


8 ST 


10019730 


Fitting body ETSD 12 L 



ETL D 



# SCHWINC 

\MA Stetter Spare parts list 

Hydraulic system on the booml S42SX COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


300 


1 ST 


10008084 


Fitting body WS 12 L 


310 


2 ST 


10008132 


Fitting body GS 16S/12L 


320 


8 ST 


10214689 


Fitting body REDSD 12 L/16 S 


330 


2 ST 


10021957 


Fitting body TS 16/16/12 S 


340 


1 ST 


10008054 


Fitting body TS 12 L 


350 


22 ST 


10001748 


Union nut M 12 L 


360 


24 ST 


10001730 


Cutting ring CR 12 L/S 


370 


8 ST 


10001743 


Union nut M 16 S 


380 


8 ST 


10001732 


Cutting ring CR 16 S 


390 


70 ST 


10006630 


Clamp half section DN12 


400 


28 ST 


10006628 


Clamp half section DN 16 - 2 


410 


16 ST 


10197024 


Clamp half section DN 20 II (STA) 


420 


19 ST 


10002483 


Cover plate DP I A 


430 


15 ST 


10002481 


Cover plate DP II 


440 


38 ST 


10001768 


Screw DIN 933 M 6 x 30-8.8-A2C 


450 


32 ST 


10006795 


Mounting screw 


460 


30 ST 


10001227 


Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 


470 


18 ST 


10006796 


Mounting screw 


480 


50 ST 


10131257 


Locking plate for clamp 


490 


4 ST 


10131233 


Clamp half section DN 12 - 2 


500 


3 ST 


98323408 


Heavy-gauge steel conduit 3000mm, M20, 


510 


2 ST 


10067356 


Union nut M 12 S 


520 


2 ST 


10073947 


Final sleeve M 20 


530 


1 ST 


98323456 


Heavy-gauge steel conduit 330mm, M20, 



End 



Page 483 

98322942 
98322942 



ETL D 



Page 484 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




10142485 




# SCHWINC 

\Mj Stetter Spare parts list 

Check valve HERF-SV2-1 0-400 COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10072366 


Valve housing HERF-SV2-10 


2 


1 ST 


10006002 


Ball DIN 5401 - 10 


3 


1 ST 


10072857 


CONTROL PISTON 


4 


1 ST 


10078308 


Control piston D 25 


5 


4 ST 


10001000 


Screw DIN 912 M 8 x 20-8.8-A2C 


6 


1 ST 


10072865 


Pressure spring 2.0 x 8.6 x 16.0 


7 


1 ST 


10067834 


O-Ring 9.25 x 1.78 NBR 90 


8 


1 ST 


10131979 


PISTON 


9 


1 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


10 


1 ST 


10001010 


Screw DIN 912 M 8 x 30-8.8-A2C 


11 


1 ST 


10007932 


Valve cone 


12 


1 ST 


10074431 


Valve seat DN 2.7 / 1 .3 


13 


1 ST 


10079419 


Usit - ring 6.7-10-1 


14 


1 ST 


10158538 


Valve plug M 20 x 1 .5 - WD, cpl. 


15 


1 ST 


10072866 


Pressure spring 1 .2 x 7.4 x 21 .0 


16 


1 ST 


10010516 


Pressure spring 1 .5 x 6.5 x 36.0 


17 


1 ST 


10067883 


O-Ring 26 x 2 NBR 90 


19 


1 ST 


10017561 


SPRING BOLT 


20 


1 ST 


10077892 


COVER FOR HERF-VALVES 


21 


1 ST 


10067850 


O-Ring 15.54x2.62 NBR 90 


22 


1 ST 


10067828 


O-Ring 7x1.5 NBR 90 


23 


4 ST 


10078470 


Screw DIN 912 M 10 x 50-10.9-GT500 


24 


1 ST 


10068744 


Breather screw M 8 x 16-8.8-A2C 


25 


1 ST 


10007972 


Usit -ring 8.5- 13.4- 1 


26 


1 ST 


10068646 


Retaining ring DIN 471 6 x 0.7-Fst 


27 


5 ST 


10144948 


EXPANDER 



End 



Page 485 

10039659 
10142485 
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Page 486 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




10077891 




# SCHWINC 

\Mj Stetter Spare parts list 

Check valve HERF-SV2-6.25-300 COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10072503 


Valve housing HERF-SV2-6.25 


2 


1 ST 


10006002 


Ball DIN 5401 - 10 


3 


1 ST 


10072857 


CONTROL PISTON 


4 


1 ST 


10072859 


CONTROL PISTON D 20 


5 


4 ST 


10001000 


Screw DIN 912 M 8 x 20-8.8-A2C 


6 


1 ST 


10072865 


Pressure spring 2.0 x 8.6 x 16.0 


7 


1 ST 


10067834 


O-Ring 9.25 x 1.78 NBR 90 


8 


1 ST 


10131979 


PISTON 


9 


1 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


10 


1 ST 


10001010 


Screw DIN 912 M 8 x 30-8.8-A2C 


11 


1 ST 


10007932 


Valve cone 


12 


1 ST 


10074431 


Valve seat DN 2.7 / 1 .3 


13 


1 ST 


10079419 


Usit - ring 6.7-10-1 


14 


1 ST 


10158538 


Valve plug M 20 x 1 .5 - WD, cpl. 


15 


1 ST 


10068646 


Retaining ring DIN 471 6 x 0.7-Fst 


16 


1 ST 


10072866 


Pressure spring 1 .2 x 7.4 x 21 .0 


17 


1 ST 


10010516 


Pressure spring 1 .5 x 6.5 x 36.0 


18 


1 ST 


10068683 


O-Ring 21 x 2 NBR 90 


20 


1 ST 


10017561 


SPRING BOLT 


21 


1 ST 


10077892 


COVER FOR HERF-VALVES 


22 


1 ST 


10067850 


O-Ring 15.54x2.62 NBR 90 


23 


1 ST 


10067828 


O-Ring 7x1.5 NBR 90 


24 


4 ST 


10078470 


Screw DIN 912 M 10 x 50-10.9-GT500 


25 


5 ST 


10144948 


EXPANDER 


26 


1 ST 


10068744 


Breather screw M 8 x 16-8.8-A2C 


27 


1 ST 


10007972 


Usit -ring 8.5- 13.4- 1 



End 



Page 487 

10036681 
10077891 



ETL D 



Page 488 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Tabellenzeichnung fur Ventil: 


Table drawing for valve: 


10035461 


10171720 


10035460 


10171721 


10065463 


10171722 


10074162 


10171850 


10074163 


10171851 


10074164 


10176352 


10137173 




10171719 







WJStetter 

Valve BVF-E2B60-300 




Spare parts list Page 489 

COM-No.: 

ID-No.: 10035463 
Pert.Drg: 10077790 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I o I 


10072365 


Valve housing BVF-E2A60 / E2B60 


o 


I O I 


10047523 


Valve cartridge E2B 60 - 300 bars 


Q 
O 


I o I 


10067850 


O-Ring 15.54x2.62 NBR 90 


A 
H 


H O I 


10011962 


Screw DIN 912 M 10 x 55-10.9-GT500 


7 


1 ST 


10068744 


Breather screw M 8 x 16-8.8-A2C 


8 


1 ST 


10007972 


Usit -ring 8.5- 13.4- 1 



End 



ETL D 



Page 490 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




00 



10141623 



18.01.2010 



Dichtsatz Kpl. 10141623 

Sealing set 
Jeu de joints 

Juego de juntas 



O-Ring / O-ring 
23,52 x 1,78 



Stutzring / 
Back-up-ring 
22,68 x 1,35 1,14 





\n\ 




S. — ^ 


i i 

1 1 





• Mit Druckeinstellung 
und Datum gekennzeichnet / 
Permantly marked with 
pressure adjustment and date 

zum Beispiel / for example: 

150bar 

01 94 




O-Ring / O-ring 
26,6 x 2,95 



Stutzring / 
Back-up-ring 
24,26x 1,35 1,14 



Stutzring / 
Back-up-ring 
24,26 x 1,35 1,14 



O-Ring / O-ring 
22,1 x 1,6 



Dichtsatz fur Ventilpatrone / Sealing set for value cartridge: 


10131248 


10174398 


10047523 


10174399 


10063718 


10176353 


10131258 


10070455 


10141644 


98328719 


10153163 


10189496 


10160143 


10189497 


10160144 


10189498 


10163584 


10206781 


10171723 


98318248 


10171724 




10171852 





r/i; 

I^JStetter Spare parts list p a ge49i 

Valve cartridge E2B 60 - 300 bars COM-No.: 

ID-No.: 10047523 
Pert.Drg: 10141623 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10141623 SEALING SET F. VALVE CARTRIDGE 

End 



ETL D 
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[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 493 




rW\ SCHWING 



Page 494 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hydraulic system on the boom2 S42SX 


ID-No.: 


98322944 






Pert.Drg: 


98322944 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


2 ST 


10035463 


Valvp R\/F-F2RfiO-'300 

VCII VC l—l V 1 1 UVJVJ \JVJVJ 


20 


1 ST 


10050172 


Hvdraulip hnqp ^Ohar DN 8/2SO x 800 

1 ly VJI OUIIU 1 1 UOC UUUUCII LJIN U/LiOU a vjvjvj 


^0 


1 ST 


10050170 


HvHraulir hnqp 'H'SOhar DN 8/2^C y fi^O 

i lyuiouiiu 1 1 Uoc uuuugii ljin u/^ou a uuu 


40 


2 ST 


10050175 


Hvdraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1200 

i i y vj i civj 1 1 u i iwoc Jvjuuui ui n u/^vjv^ a i 


^0 


10 ST 


10008083 


Fittinn hndv GS 12 L 

i i lli i ly uvjvjy uo i ^_ i_ 


60 


4 ST 


10114516 


Fittinn hodv GES 12 LR-WD 

i 1 1 u i i y uvjvjy i o i t_ i i \ v vu 


70 


2 ST 


10019730 


Fittinn bodv FTSD 12 1 

1 ILLII IU UWU y l_ 1 \_J l_/ 1 l_ 


80 


2 ST 


10018570 


Fittinn hndv FW9D 12 I 
i iLLii iy uvjvjy i vvou i i_ 


90 


12 ST 


10001748 


l Jninn nut M 1 2 I 

vJIIIUII IIVJL IVI 1 L— 1 


100 

I UU 


12 ST 


10001730 


Pnttinn rinn PR 12 1/^ 
wuimiy i ii ly vr\ i c- i_/o 


110 

I I U 


1 ST 


98320272 


Flhnw 12 y 2 y *SQ70 / 4y^S° 

1 1 UU VV 1 ^. A £- A U C / VJ / tAJJ 


120 


1 ST 


98320273 


Flhnw 12 y 2 y ^870 / 4Y / 3 f S° 

L_IUUVV I A L- A UU I VJ / tAJJ 


1^0 

I UU 


1 ST 


98320274 


Flhnw 12 y 2 y ^QfiO / 4y / 3 c > 0 

1 1 UUVV 1 Z. A Z. A U CUU / tAJJ 


140 


1 ST 


98320275 


Flhnw 12 y 2 y ^Q'SO / 4Y / 3 f S° 

L_IUUVV I A L- A U CUU / tAJJ 


1S0 

I UU 


1 ST 


98320278 


Flhnw 12 y 2 y 27Q0 / 2y / 30° 

1 1 UUVV 1 £- A A Z. l CU / LAJU 


1fi0 

1 UU 


1 ST 


98320279 


Flhnw 12 y 2 y 2780 / 2y30° 

1 1 UU VV 1 L— /\ L— r\ C— I UU / LAJU 


170 
i / u 


1 ST 


98323449 


Hpa\/\/-nai inp ^tppl pnndiiit 24Q0mm M20 
i ico v y yauyc oicci uui iuuii ttjui i ii 1 1, iviz.u, 


180 

I UU 


1 ST 


98323451 


1— |pa\/\/-nai inp Qtppl pnndiiit 14fiDnnm M20 

i icovy UCIUUC O ICCI UUIIUUIl I ""tUUI I II I I, ivi^.u, 


1Q0 


1 ST 


98323450 


Hpa\/\/-nai inp <?tppl pnndiiit fi70mm M20 
i iccivy yauyc oicci uui iuuii u i umiiii, i v , 


POO 

^-U U 


56 ST 


10006630 


damn half <5Pptinn DN12 

Ulul 1 IU lldll OCUUUI 1 LJIN 1 L- 


910 


22 ST 


10002483 


Pnvpr nlatp DP 1 A 

vUVCI UIC11C? LJr 1 f\ 


220 


44 ST 


10001768 


Screw DIN 933 M 6 x 30-8 8-A2C 


230 


12 ST 


10131257 


1 npkinn nlatp fnr plamn 

i uuixi i i y jjiciLc iui uigiiiiij 


240 


12 ST 


10006795 


Mniintinn <^prpw 

iviuui ilii iy oui cvv 


2^0 


18 ST 


10197024 


damn half qpptinn DN 20 II (STA 1 * 

Ulul 1 IU lldll OCUUUI 1 LJIN £-\J II y O 1 r\ J 


2fi0 

^.VJVJ 


9 ST 


a r\r\r\r\ a d A 

10002481 


Hnvpr nlatp DP II 

UUVCI \J \ CX LC LJr II 


270 


18 ST 


10001227 


Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 


280 


6 ST 


10073947 


Final sleeve M 20 



ETL D 



r/i; 

l^tJ Stetter Spare parts list p age 495 

Hydraulic system on the boom2 S42SX COM-No.: 

ID-No.: 98322944 
Pert.Drg: 98322944 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

290 1 ST 98323408 Heavy-gauge steel conduit 3000mm, M20, 

End 



ETL D 



Page 496 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Tabellenzeichnung fur Ventil: 


Table drawing for valve: 


10035461 


10171720 


10035460 


10171721 


10065463 


10171722 


10074162 


10171850 


10074163 


10171851 


10074164 


10176352 


10137173 




10171719 







WJStetter 

Valve BVF-E2B60-300 




Spare parts list Page 497 

COM-No.: 

ID-No.: 10035463 
Pert.Drg: 10077790 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I o I 


10072365 


Valve housing BVF-E2A60 / E2B60 


o 


I O I 


10047523 


Valve cartridge E2B 60 - 300 bars 


Q 
O 


I o I 


10067850 


O-Ring 15.54x2.62 NBR 90 


A 
H 


H O I 


10011962 


Screw DIN 912 M 10 x 55-10.9-GT500 


7 


1 ST 


10068744 


Breather screw M 8 x 16-8.8-A2C 


8 


1 ST 


10007972 


Usit -ring 8.5- 13.4- 1 



End 



ETL D 



Page 498 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




00 



10141623 



18.01.2010 



Dichtsatz Kpl. 10141623 

Sealing set 
Jeu de joints 

Juego de juntas 



O-Ring / O-ring 
23,52 x 1,78 



Stutzring / 
Back-up-ring 
22,68 x 1,35 1,14 





\n\ 




S. — ^ 


i i 

1 1 





• Mit Druckeinstellung 
und Datum gekennzeichnet / 
Permantly marked with 
pressure adjustment and date 

zum Beispiel / for example: 

150bar 

01 94 




O-Ring / O-ring 
26,6 x 2,95 



Stutzring / 
Back-up-ring 
24,26x 1,35 1,14 



Stutzring / 
Back-up-ring 
24,26 x 1,35 1,14 



O-Ring / O-ring 
22,1 x 1,6 



Dichtsatz fur Ventilpatrone / Sealing set for value cartridge: 


10131248 


10174398 


10047523 


10174399 


10063718 


10176353 


10131258 


10070455 


10141644 


98328719 


10153163 


10189496 


10160143 


10189497 


10160144 


10189498 


10163584 


10206781 


10171723 


98318248 


10171724 




10171852 





r/i; 

^tJStetter Spare parts list page 499 

Valve cartridge E2B 60 - 300 bars COM-No.: 

ID-No.: 10047523 
Pert.Drg: 10141623 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10141623 SEALING SET F. VALVE CARTRIDGE 

End 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




80 40 40 100, 110 

1/2 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 501 




rW\ SCHWING 



Page 502 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hydraulic system on the boom3 S42SX 


ID-No.: 


98322945 






Pert.Drg: 


98322945 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


2 ST 


10035463 


Valvp R\/F-F9RfiO-'300 


20 


1 ST 


10018484 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO x 700 

1 lyUICIUIIls IIUoO \J\J\JUCa\ l_s 1 N vJ/ l- O w A i \J\J 


9^ 


1 ST 


10050170 


Hvdraulir hnqp 'H'SOhar DN R/9^C y fi^O 

1 lyUldUMO 1 1 UoC \J\J\J\JCX\ l_/IN U/tOv A U<JU 


30 


2 ST 


98320245 


Tube 12 x 2 x 6240 DIN 2391 -C 


40 


4 ST 


10008083 


Fittinn hndv GS 12 L 

i i in i ly k^vjvjy uo \ £- i_ 


50 


2 ST 


10114516 


Fittinn bodv GES 12 LR-WD 

1 1 1 11 1 1 vJ KJKJKJy 1 O 1 t_ 1 1 \ VVU 


60 


1 ST 


10018570 


Fittina bodv EWSD 12 L 


70 


1 ST 


10019730 


Fittinn hndv FTSD 12 I 


80 


1 ST 


10111093 


Dnp-\A/3\/ rpQtriptnr MKR-G1 


QO 


1 ST 


10111105 


Dnp-\A/3\/ rpQtriptnr MKR-G1 
wi ic vvay icoiiiuuji iviimj \j i 


100 


4 ST 


10001748 


I Jninn nut M 1 2 I 

v-zlllwll 1 IUI IVI 1 £— 1 


110 

I I \J 


4 ST 


10001730 


Hnttinn rinn C.R 19 1/9 
oumiiy iniy w i \ i L- \—i o 


190 


24 ST 


10006630 


damn half qprtinn DN12 
wiai 1 iyj iiciii ocuLiui i is i n i £- 


1^0 


12 ST 


10002483 


Hnvpr nlatp DP 1 A 

uuvci pica lc \-J i i rA 


140 


24 ST 


10001768 


Screw DIN 933 M 6 x 30-8 8-A2C 

Uwl CVV l_s 1 1 N JuJ IVI \J A v-> . \J r\t— 


1^0 


10 ST 


10197024 


damn half qprtinn DN 90 II f^TA^ 

V>r 1 CI 1 1 \yj IICIII oCuLIUI 1 i— J 1 N L- \J II IO 1 r\ J 


1fi0 

I UVJ 


5 ST 


10002481 


Pn\/pr nlatp DP II 


170 
1 1 \j 


10 ST 


10001227 


9rrpw DIN 9^1 M fi x 'H^-R R-A9C 

OUI CVV i— J 1 1 N Zf\J 1 IVI U A \J\J vJ.vJ r\L- w 


180 


1 ST 


98323408 


1— |pa\/\/-nai inp Qtppl pnndiiit ^nnflmm M9D 
ncdvy yauyc oicci iajiiuuii ouvjuiiiiii, ivi^.u, 


190 


2 ST 


10073947 


Final ^Ippvp M 90 

1 II 1 C4 1 OICC VC IVI £— \J 


900 


2 ST 


98322970 


Hvdraulir hnqp 3^0har DN 8/9SO x Q90 

1 1 y KX 1 ClU 1 \\j 1 1 UOC \J\J\JMCa\ l_/IN U/LiOu A \Jl-\J 


210 


I O I 


30ji04 I O 


Hpa\/\/-nai inp <5tppl pnndiiit l^flflinm M90 

i icuvy yciuyc dicci i i vj u 1 1 i ouui i ii i i, i v i w , 


220 


1 ST 


10114518 


Fitting body RSWS 12 LR-WD 


230 


1 ST 


10008006 


Fitting body RSTS 12 LR-WD 



End 
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Page 503 




Tabellenzeichnung fur Ventil: 


Table drawing for valve: 


10035461 


10171720 


10035460 


10171721 


10065463 


10171722 


10074162 


10171850 


10074163 


10171851 


10074164 


10176352 


10137173 




10171719 





rW\ SCHWINC 



Page 504 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Valve BVF-E2B60-300 


ID-No.: 


10035463 






Pert.Drg: 


10077790 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10072365 


Valvp hnn<?inn RVF-F9AR0 / F?RfiO 


9 


1 ST 


10047523 


Valve Oal LI lU^C 1 I_J VJ W JuU Ual o 




1 ST 


10067850 


O-Rinn 1*S *S4 x 9 fi? NRR QO 


4 


A 

*T O 1 


I VJVJ I I CJUt 


Srrpw DIN Q1? M 1D x ^S-ID Q-GTSDD 


7 


1 ST 


10068744 


Breather screw M 8 x 16-8.8-A2C 


8 


1 ST 


10007972 


Usit - ring 8.5 - 13.4-1 



End 



ETL D 
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L£JStetter 
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00 



10141623 



18.01.2010 



Dichtsatz Kpl. 10141623 

Sealing set 
Jeu de joints 

Juego de juntas 






rrfl 






1 1 

1 1 





Mit Druckeinstellung 
und Datum gekennzeichnet / 
Permantly marked with 
pressure adjustment and date 

zum Beispiel / for example: 

150bar 

01 94 



■O-Ring / O-ring 
26,6 x 2,95 




Dichtsatz fur Ventilpatrone / Sealing set for value cartridge: 


10131248 


10174398 


10047523 


10174399 


10063718 


10176353 


10131258 


10070455 


10141644 


98328719 


10153163 


10189496 


10160143 


10189497 


10160144 


10189498 


10163584 


10206781 


10171723 


98318248 


10171724 




10171852 





Page 506 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10047523 
10141623 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge E2B 60 - 300 bars 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10141623 



SEALING SET F. VALVE CARTRIDGE 



End 
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Page 508 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10111093 

Pert.Drg: 10111092 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10009304 


One-way restrictor 


2 


1 ST 


10111103 


Locking plate 


3 


1 ST 


10004219 


Hose clamp 33- 76 


4 


1 ST 


10161984 


Fitting body GES 12 L/R 1/4-WD 


5 


1 ST 


10018571 


Screw joint EGESD 12 L/R 1/4-WD 



End 



Stetter 

One-way restrictor MK6-G1 
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Page 510 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10111105 

Pert.Drg: 10111092 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10009304 


One-way restrictor 


2 


1 ST 


10111103 


Locking plate 


3 


1 ST 


10004219 


Hose clamp 33- 76 


4 


1 ST 


10161984 


Fitting body GES 12 L/R 1/4-WD 


5 


1 ST 


10018571 


Screw joint EGESD 12 L/R 1/4-WD 



End 



Stetter 

One-way restrictor MK6-G1 



ETL D 
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Hydraulic reservoir cpl. S40 
BR02 24V 
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Stetter 



Spare parts list 
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30,60 40,50 120 



rW\ SCHWING 



Page 514 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98347736 
98347736 


LCJStetter 

Hydraulic reservoir cpl. S40 BR02 24V 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98354417 


Ton rnvpr 


90 


1 ST 


98338360 


X/pntilatinn imit 

V CI 1 LIIOLIVJI 1 Ul Ml 


^0 


2 ST 


10178573 


O-Rinn ^10 y fi NRR 70 

\y WW IU J 1 U A U IN U 1 \ 1 \J 


40 


16 ST 


10129842 


Qp r p W rptainpr ft-C^T^O 

OOl CVV 1 CIGIII ICI Oixlvl U VJ 1 \J£-\J 


SO 


16 ST 


10001808 


^rrpw DIN M ft y 9^-ft ft-A9C 


fiO 


1 ST 


98349354 


Ton rnvpr 

1 VJ|J \j\J V CI 


70 


1 ST 


98322635 


Control hlnrk VRF-TI 1-ft-94\/n 

wVJI 1 LI VJI kJIVJOrx V Ul 1 l_ 1 v_J ^.*-r V v_j 


80 


1 ST 


10012911 


Oil Ip\/pI inrliratnr 197/M19 
vii icvci ii ivjioanji i^./ /ivi i^. 


Q0 


4 ST 


10129841 


9rrpw rptainpr 9KM 10-(^T^90 
Oui cvv i clciii ici oixivi i \j \j i o w 


100 


4 ST 


10009123 


Srrpw DIN Q^1 M 10 y fiO-ft ft-A9C 

OLrl CVV UIIN 1 IVI 1 \J A VJ W vJ.vJ t\£- w 


110 

1 1 w 


1 ST 


10155329 


Cln^inn <^rrpw nliin V5-UM 14 y 1 S-WD 

wHsJoiiiy oui c v v piuy vo ivi it a i .\j vvu 


190 


1 ST 


10097999 


Drain nh in R 1 "" 
u \ gin i k-fiuy i \ i 


1^0 


1 ST 


10000329 


Srrpw inint RFD-R ^/ft-WD / R 1/4 

OV-rlCVVJVJIIILI\l l—s 1 \ yJI vJ VVL/ / 1 \ 1 / *■+ 


140 


1 ST 


10170592 


Fittinn hndv HF^ ft 1 R-WD 

1 ILLMiy kJvJKJy \J 1 O vJ l_ 1 \ VVU 


150 


2 ST 


10067092 


Sleeve EH 6 MS 

OICCVC 1 1 1 \J IVIO 


1F50 


2 ST 


10001728 


Hnttinn rinn C.R ft 1 /9 
ouimiy i ii ly w I \ vj i_/o 


170 
1 1 \j 


2 ST 


10001755 


1 Ininn niit M ft 1 

Ul IIUI 1 IIUL IVI CJ l_ 


180 


3.25 M 


10003976 


Pla<;tir ti ihp ft y 1 

I iao LIO IUUC vJ A 1 


1Q0 


3.2 M 


10080565 


Prntprtinn hn<;p Pn Q AD=1 / H Omm 

r i uicuuui i i iuoc ry \J , rvu io.vjiiiiii 


200 


1 ST 


10004237 


Locking cover DV 80 G 


210 


1 ST 


10008062 


Fitting body REDSD 12/ 8 L 



End 



ETL D 
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L#JStetter 
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rW\ SCHWING 



Page 516 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Ventilation unit 


ID-No.: 


98338360 






Pert.Drg: 


98338360 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10213112 


Adaoter 




1 ST 


10213100 


^nl^Qh nrntpptinn kit 

opicioi 1 |JI LHCOUUI 1 i\IL 




1 ST 


98330518 


Filtpr tn tank hrppthpr 

1 MIDI LVJ Ldl ll\ U 1 Cd LI ICI 


40 


1 ST 


10020546 


Double nipple EN 10242 N8-1-Zn-A 


50 


1 ST 


10015290 


Elbow EN 10242 A1-1-Zn-A 



End 



ETL D 



Page 517 



]MJ Stetter Spare parts list 

Filter to tank breather COM-No.: 

ID-No.: 98330518 
Pert.Drg: No 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

10 1ST 98330519 Filter element for tank breather 

End 



ETL D 
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[~M SCHWING 

L#JStetter 




98322888 



Tabellenzeichnung fur Steuerblock: 
Tabulated drawing for control block: 

98322635 

98322887 

98323080 



30 




50 









90 


30 


6 


80 


10 


5 


Pos. 


MA [Nm] 


SW [mm] 



Stetter 

Control block VBF-TL1 -G-24VG 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 519 

98322635 
98322888 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98322633 


Valve housing VBF-TL1 cpl. 


20 


1 ST 


98322628 


Directional valve 3/2, solenoid valve 


30 


1 ST 


98322629 


Magnet coil 24V DC 


40 


1 ST 


98322627 


Check valve G 3/8 A/I PN16 


50 


1 ST 


98322631 


Safety valve Typ 06380 


60 


1 ST 


98322630 


Double nipple R1/2, rotary 


70 


1 ST 


98365551 


Nozzle 0.8 mm ""G"" Ms 


80 


1 ST 


10121917 


Screw plug G 1/8 VS-WD 


90 


1 ST 


10006658 


Screw plug VS-R 1/4 -WD 


100 


1 ST 


10166320 


O-Ring 37.69 x 3.53 NBR 90 


110 


2 ST 


10067824 


0-Ring4x 1.5 NBR 90 



End 
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Spare parts list 



Hydraulic system drive P2525 



/ \ 

11 

V / 



rW\ SCHWING 



Page 524 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hydraulic system drive P2525 


ID-No.: 


98348808 






Pert.Drg: 


98368284 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


98366837 


I— Ioqp napkanp rlri\/p P9^9^ 


14 

I *T 


2 ST 


98352486 


Flhnw DN7R with 9AF-flannp 9 1/9"" 

LIUVJVV l_/l\l fU Willi OAAI 1 1 d 1 £- 1 1 £- 


I \J 


0.64 M 


98352668 


Hnqp DN 7fi 

1 1 UoC l— J 1 N f vj 


17 
i f 


2 ST 


10304148 


D-Rinn fiQ 44 x 3 ^3 NRR 7D 

\J 1 \ 1 1 iy VJv^.'-r'-r A <J. JJ 1 \l LJ 1 \ / \J 


18 
i (j 


4 ST 


10303182 


^AF flannp half 9 1 /9""-3000PSI 

0/\ L_ I I d I I y C MOM L- I / L- \J\J\J\J\ Ol 


1Q 

I Zf 


8 ST 


10138330 


Qprp W rptainpr ^K7 19-r^T^9D 

OUI CVV 1 Old II ICI Oixt. 1 £- \J 1 O^.VJ 


20 


8 ST 


10001519 


Screw DIN 933 M 12 x 35-8 8-A2C 


91 

L- 1 


2 ST 


98352475 


Hoqp plamn ?iQQPnnhl\/ ft'S- Q'S 9-nippp 

1 1 UOC Ol Q 1 1 1 yJ aoOCI 1 \YJ\y \J\J \J\J, £- yJ ICuC 


93 


1 ST 


10308514 


Fittina bodv GFS 19 L/M14x1 'S-WD 

1 1 1 11 1 1 vJ UKJKJ y L_0 1 ^- 1 / 1 VI 1 i A 1 , kJ V V 1 / 


94 


1 ST 


10214689 


Fittinn hndv RFD9D 19 I /1fi 9 
niiiiiiy uuuy rvLUOu i z. i_/ i u o 


25 


1 ST 


10159466 


Sprpw inint SNV 30 S 


26 


5 ST 


10018570 


Fittina bodv EWSD 12 L 


27 


1 ST 


10067465 


Fittina bodv WS 30 S 

i i in i iy uuu y vvvj o 


28 


I O I 


I UUUOUH-C7 


Fittina bodv EWSD 22 L 

i i in i iu kJ\J\J y i— v v i— / l— L— i_ 


29 


1 ST 


10012953 


Fitting body EWSD 28 L 


32 


1 ST 


10018530 


Fitting body EWSD 38 S 



End 
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Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hose package, drive P2525 


ID-No.: 


98366837 






Pert.Drg: 


98366837 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98352487 


Hvdraulir hnqp IfiShar DN PS/P^Ty 8^0 


PO 


1 ST 


10194787 


Hvdraulir hnqp PI'Shar DN PO/PSTx 7^0 

1 iy VJI OUIIU 1 1 UOC 1 U UCl 1 l_/IN L-\J 1 £-\j 1 A I \J\J 


^0 


2 ST 


10158254 


Hvdraulir hnqp P^Ohar DN 1fi/P^Tx fi^O 

i lyui guiiu 1 1 Uoc l-\J\jyjc\\ i_/in i u/^.o i a u ju 




1 ST 


10050175 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/PSO x 1P00 

1 1 y U 1 CakA 1 IU 1 1 UOC vJUU UCl 1 l_/IN U/LiVJU A 1 LUU 


SO 

\J\J 


1 ST 


10050177 


Hvrlraiilir hnqp 'HSOhar DN ft/P^C y 1^00 

i lyui guiiu 1 1 uoc \j\j\jvjcx\ i_yiN u/^oo a ijuu 


fiO 

uu 


1 ST 


10050174 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/PSO x 1000 

1 lyUIGUIIU 1 1 UOC vJUUUul L/IN u/^ou a iuuu 


70 

f U 


1 ST 


10049957 


Hvdraulir hnqp 'HSOhar DN P0/4^Px fi^O 

i lyui guiiu 1 1 uoc uuuugi i_/in t.u/Tor a vjou 


80 

u u 


1 ST 


10133622 


Hvdraulir hnqp 41Shar DN 1P/4SP x 4000 

i i y vj i a u 1 1 u 1 1 uoc *-r i jugi i_/in i ^./'-ror a tuuu 


QO 

UU 


1 ST 


10019736 


Hvdraulir hnqp 'HSOhar DN 1fi/4^Px 700 

i lyui guiiu 1 1 uoc ujuucii i_/in iu/torA / uu 


100 

I UU 


1 ST 


10049906 


Hvdranlir hnqp 41Shar DN 1P/49P x 1P00 
nyui guiiu i iuoc *+ iuugi i_/i\i it/tor a i^uu 


110 

1 1 u 


1 ST 


10049947 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 1fi/4SPx 1^00 

i i y u i guiiu 1 1 uoc uuuuai i_/in lu/tor a i uuu 


1P0 

I U 


I O 1 




Hvdraulir hnqp 'HSOhar DN ^P/4SHx 1800 

1 lyUI GUIIU 1 IUOC UUUUGI i— J 1 N Jt/tOI IA 1 uuu 


130 


1 ST 


10199556 


Hydraulic hose 380bar DN 25/4SHx 1900 


140 


2 ST 


10025658 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1100 



End 
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Hydraulic system agitator 
S42-43SX 
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L£JStetter 



Spare parts list 
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20 20 



Page 530 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




130 20 20 



Stetter 

Hydraulic system agitator S42-43SX 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 531 

98348810 
98348810 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


20 


2 ST 


98326854 


Elbow 16 x 2,5 x 1 054/1 x90°-cpl. 


40 


2 ST 


10049902 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 550 


50 


2 ST 


10049901 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 500 


60 


2 ST 


10049911 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 2000 


70 


2 ST 


10150334 


Fitting body GES 16 SR-WD 


80 


4 ST 


10008088 


Fitting body GS 16 S 


100 


8 ST 


10006628 


Clamp half section DN 16 - 2 


110 


4 ST 


10002481 


Cover plate DP II 


120 


8 ST 


10001227 


Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 


130 


2 ST 


10019122 


Fitting body EWSD 16 S 



End 
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Hydraulic system support 
S42-43SX BR02 
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r/1 SCHWING 

Page 536 Spare parts list I M I Stetter 




# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list page 537 

Hydraulic system support S42-43SX BR02 COM-No.: 

ID-No.: 98348815 
Pert.Drg: 98348815 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


98352182 


Hose package support S42-47SX BR02 


2 


2 ST 


10207816 


Control block VBL-DR2W-G3/8 


3 


1 ST 


98370406 


Pre-assembly, plate for energy chain 


4 


2 ST 


98352187 


Angle stock 65 x 140 x 10 / 30, 2x M8 


5 


5 ST 


98348227 


Hose bracket 


7 


4 ST 


10001862 


Screw DIN 933 M 10 x 35-8.8-A2C 


8 


10 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 


9 


2 ST 


10011143 


Washer DIN 125 B 10.5-140HV-A2C 


10 


4 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 


11 


2 ST 


10192670 


Screw DIN 931 M 10 x120-10.9-GT500 


16 


4 ST 


10001256 


Screw DIN 931 M 8 x 70-8.8-A2C 


17 


4 ST 


10038097 


Schnorr lock washer S 8-phosphated 


18 


8 ST 


10114516 


Fitting body GES 12 LR-WD 


19 


2 ST 


10161984 


Fitting body GES 12 L/R 1/4-WD 


20 


4 ST 


10009260 


Fitting body GES 16 SI 7/8-14 UNF 


21 


2 ST 


10018570 


Fitting body EWSD12L 


22 


2 ST 


10144059 


Screw joint SNV 12 L 


23 


2 ST 


10008084 


Fitting body WS 12 L 


24 


1 ST 


10019122 


Fitting body EWSD 16 S 


25 


2 ST 


10209519 


Fitting body RSWS 12 L/R 1/4-WD 


26 


2 ST 


10163184 


Measuring coupling 12 L, DKO 


27 


2 ST 


10001251 


Nut DIN 934 M 10-10-GT500 


28 


5 ST 


10001526 


Screw DIN 933 M 12 x 40-8.8-A2C 


29 


5 ST 


10129840 


Screw retainer SKM 12-GT320 


30 


5 ST 


10001254 


Nut DIN 934 M 12-8-A2C 


31 


5 ST 


10164691 


Disc D 40/ 13x4 


32 


1 ST 


98363928 


Bulkhead plate, pre-assembly for support 


33 


1 ST 


98363924 


Bulkhead plate, pre-assembly for support 



ETL D 
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COM-No.: Hydraulic system support S42-43SX BR02 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


98348815 
98348815 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


34 


4 ST 


10019729 


Fitting body REDSD 16 S/12 L A3L 


35 


1 ST 


98370407 


Pre-assembly, plate for energy chain 


36 


1 ST 


10018848 


Fitting body ELSD 16 S 


37 


1 ST 


98372316 


Hose package 
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1 6 (4x) 
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Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hose package support S42-47SX BR02 


ID-No.: 


98352182 






Pert.Drg: 


98352182 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


0 


1 ST 


10025656 


Hvriranlir hnqp TSOhar DN RI?^,C. x ROD 

i lyuiouiiu 1 1 uoc \j\j\jvjcx\ \— j \ n u/loo a uuu 


U 


1 ST 


10050170 


Hvfiraulir hnqp ^Ohar DN x fi^f) 

1 lyUICIUIIU 1 1 UOC UUU UO 1 l_/IN U/LiOu A UUU 


4 


1 ST 


10050181 


Hvfiraulir hnqp 'H'SOhar DN R/P^C y 9100 

i lyuiciuiiu 1 1 uoc \j\j\jvjcx\ i_/in u/tOv a i uu 


11 
1 1 


1 ST 


10025656 


Hvfiraulir hnqp ^Ohar DN x fiOO 

1 lyUICIUIIU 1 1 UOC \J \J\J YJ CX\ l—s \ \ U/LiOu A UUU 


1? 
I 


1 ST 


10050170 


Hvfiraulir hnqp 'H'SOhar DN 8/9^C y fi*S0 
i i y u i a u 1 1 u 1 1 uoc? uuu uci i i_/in u/^oo a uuu 


1^ 
1 U 


1 ST 


10050181 


Hvfiraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO x 91 DD 

i lyuiciuiiu i luou uuuucii i_/in u/ l- o w a z_ i uu 


14 
i ■+ 


2 ST 


10050179 


Hvdraulir hnqp ^^Dhar DN 8/PSC y 1^00 

i lyuiciunu 1 1 UOC UUUUGI l_/IN u/ O w a I uuu 


1S 
i u 




1 UUC70DO 1 


Hvfiraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO x 14DD 

1 lyUIOUIIU 1 lUOu UUUUCll \—J 1 N U/^.Ow A ItUU 


16 


4 ST 


10087069 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 3000 


17 


1 ST 


98319527 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 3000 



End 
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Page 542 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10207816 
10207816 


LCJStetter 

Control block VBL-DR2W-G3/8 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 
i 


1 ST 


10207815 


VAI VF HOI J^INfi C.P\ 

v/\i_ v i i i \y uomn \J or i_. 


o 


2 ST 


10200464 


\/al\/p rartrirlnp F\/ 101 9 
vdivc Lrdi li luyc? i v i \j i o 


3 


1 ST 


10195092 


SHUTTLE VALVE 


4 


3 ST 


10020459 


Measuring coupling G 1/4-WD 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 543 




i 




rW\ SCHWING 



Page 544 


Spare parts list 


MJStetter 


COM-No.: 






Valve cartridge FV 101 S 


ID-No.: 


10200464 






Pert.Drg: 


10200464 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


\ 


I O I 


1 nno4RQ4 

I UUUtUiTT 


O-Rinn 19 2 x 2 5 NBR <¥) 


2 


1 ST 


10000209 


O-Ring 12.42 x 1.78 NBR 70 


3 


2 ST 


10212152 


Back-up ring unslotted 13.16 x 1.35 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 545 




10202975 



00 



I 



16.02.2010 



Dichtsatz fur Wechselventil: 
Sealing set for shuttle valve: 



10195092 




O-Ring / O-ring 
19,18x2,46 



Stutzring / 
Back-up-ring 
17,6x15,1 x 1,1 



O-Ring / O-ring 
14 x 1,78 



O-Ring / O-ring 
12,42x1,78 



Stutzring / 
Back-up-ring 
16,1 x 13,6 x 1,1 



Page 546 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10195092 

Pert.Drg: 10202975 

Position Quantity ID-No.: 

1 1 ST 10202975 

End 



SCHWING 

Stetter 

SHUTTLE VALVE 



Nomenclature 



SEALING SET E VALVE CARTRIDGE 




ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 547 




98370406 




Page 548 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98370406 

Pert.Drg: 98370406 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 98369663 

20 3 ST 10008109 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Pre-assembly, plate for energy chain 



Nomenclature 

Bulkhead plate f. energy chain 
Fitting body GSS 12 L 




ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 549 




98363928 




rW\ SCHWING 



Page 550 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98363928 
98363928 


LCJStetter 

Bulkhead plate, pre-assembly for support 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


98363048 


RiilkhpaH nlatp fnr hx/Hrai ilik ^x/^tpm 

l_JUIr\l ICQU L/IOLO \\J\ 1 1 y \J 1 CX U 1 1 1\ OyolUI 1 1 


20 


4 ST 


10008109 


Fittina bodv GSS 12 1 


^0 


4 ST 


10018570 


Fittinn hndv FW9D 12 I 

1 ILLII iy UvJKJy L WO i— J \ L- l_ 


40 


2 ST 


10189232 


9rrpw DIN 7QQ1 M ft y 'HO-ft ft-A2C 


50 


2 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


60 


2 ST 


10007124 


Nut DIN 934 M 8-Ms 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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98363924 




rW\ SCHWING 



Page 552 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98363924 
98363924 


LCJStetter 

Bulkhead plate, pre-assembly for support 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


98363054 


RiilkhpaH nlatp fnr hx/Hrai ilik ^x/^tpm 

l_JUIr\l ICQU L/IOLO \\J\ 1 1 y \J 1 CX U 1 1 1\ OyolUI 1 1 


20 


4 ST 


10008109 


Fittina bodv GSS 12 1 


^0 


4 ST 


10018570 


Fittinn hndv FW9D 19 I 

1 ILLII iy UvJKJy L WO i— J \ L- l_ 


40 


2 ST 


10189232 


9rrpw DIN 7QQ1 M ft y 'HO-ft ft-A?C 


50 


2 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


60 


2 ST 


10007124 


Nut DIN 934 M 8-Ms 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 553 




98370407 




Page 554 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98370407 

Pert.Drg: 98370407 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 98369662 

20 3 ST 10008109 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Pre-assembly, plate for energy chain 



Nomenclature 

Bulkhead plate f. energy chain 
Fitting body GSS 12 L 




ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 556 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hose package 


ID-No.: 


98372316 






Pert.Drg: 


98372316 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


2 ST 


10095631 


Hvdraulir hnqp 'H^Ohar DN R/P^C y 1400 




2 ST 


10095631 


Hvfiraulir hnqp ^Ohar DN x 1400 


^0 


2 ST 


10199552 


HvHraulir hnqp 'H'SOhar DN y 9800 




z_ O 1 




Hvfiraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO x 9800 


50 


1 ST 


98336138 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 1250 


60 


1 ST 


10133622 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 4000 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system water pump 
S42-43SX 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 560 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Hydraulic system water pump S42-43SX 


ID-No.: 


98348816 






Pert.Drg: 


98348816 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 




1 ST 


10049940 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 1fi/4^Px ^00 

i i y \Ji dunis 1 1 uoc \j\j\jvjcx\ i_yiN iu/torA \J\j\j 


40 


I O 1 


1 UOU3JDU 


Hvdraulir hnqp 41 ^har DN 1 9/4SP x 9^00 

i lyvjiauiio 1 1 uoc *t i juai \—J i n it/tor a juu 


50 


1 ST 


10049949 


Hydraulic hose 350bar DN 16/4SPx 1500 


70 


1 ST 


10018850 


Fitting body EWSD 20 S 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system HP-cleaner 
S42-43SX 



/ \ 

11 

V / 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 563 




rW\ SCHWING 



Page 564 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hydraulic system HP-cleaner S42-43SX 


ID-No.: 


98348817 






Pert.Drg: 


98348817 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10049911 


i lyuiduiio 1 1 uoc i \jucxi i_/in it/tor a ^.uuu 




1 ST 


10049911 


Hvfiraulir hnqp 41^har DN 19/4SP x 9000 

i lyvjiauiio 1 1 uoc *t \ \jvjcx\ \—s \ \ it/tor a z-kjkjkj 


^0 


1 ST 


10049905 


HvHraulir hnqp 41*Shar DN 19/4SP y 1000 

i lyuiduno 1 1 uoc *+ i \jucxi i_/in it/tor a i uuu 




1 QT 

I O I 


i uu^yo i i 


Hvfiraulir hnqp 41 l 5har DN 19/4SP x 9000 

i lyvjiauiio i iuoc *t i uuai i_/in it/tor a ^. w w w 


50 


2 ST 


10150334 


Fitting body GES 16 SR-WD 


60 


4 ST 


10019122 


Fitting body EWSD 16 S 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system compressor 
S42-43SX 



/ \ 

11 

V / 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 568 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98348818 
98348818 


LCJStetter 

Hydraulic system compressor S42-43SX 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


20 


1 ST 


10018483 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN ft/2^C y Q00 

i i y vji dunis 1 1 uoc \j\j\jvjcx\ \— j \ n u/loo a uvjvj 


^0 


1 ST 


10050179 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/2SO x 1^00 


\J\J 


1 ST 


10062202 


Hvdraulir hnqp 41Shar DN 12/4SP y 800 

i lyuiduno 1 1 uoc *+ i jucii l/in it/tor a vjvjvj 


40 


1 ST 


10018480 


Hvdraulir hnqp 41 l 5har DN 12/4SP x Q00 

i lyuiouiiis 1 1 uoc *t i juai i_/in it/tor a \Jvjvj 


^0 


1 ST 


10309360 


Hvdraulir hnqp 41^har DN 12/4SP x 2^00 


fin 


1 ST 


10161984 


Fittinn hndv GFS 1? I /R 1/4-WD 

1 ILLMiy VvJKjy \Jl O \ £- 1— / 1 \ l/'-r V V l_/ 


70 


1 ST 


10172599 


Fittinn hndv GFS 12 L/R 1/2-WD 

1 1 1 11 1 1 vJ UUVJ y V_J 1 \_> 1 1 / 1 \ \ 1 VVU 




1 ST 


10150334 


Fittinn hndv ftF9 1fi 9R-WD 


90 


2 ST 


10018571 


Srrpw inint FGFSD 12 L/R 1/4-WD 

vJUl CVV J W 1 1 I L 1 \J LOL/ 1 ^- 1 / 1 \ 1 / *■+ V V 1 / 


100 


2 ST 


10018570 


Fittinn bodv EWSD 12 L 

1 1 1 11 1 1 vJ Iw/vyvJy LVVOU 1 t_ 1 


110 

1 1 VJ 


1 ST 


10019122 


Fittinn hndv FWSD 1fi S 

1 1 III 1 \\J VVJVjy LVVOU 1 VJ o 


120 


1 ST 


10009304 


Onp-wav rpstrictor 


1^0 


1 ST 


10111103 


1 npkinn nlatp 


140 


1 ST 


10002640 


Clamp S 37/15 SZ 


150 


1 ST 


10008132 


Fitting body GS 16S/12 L 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system chamber 
valve 




[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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r#| SCHWING 



Page 572 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hydraulic system chamber valve 


ID-No.: 


98348819 






Pert.Drg: 


98348819 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10199550 


I— Ix/rlrz^i iMp di^mram 
i iy u.i duno vjiayiaiii 


10 

i \j 


2 ST 


98355427 


Flhnw 19 x 9 x 1090 / 1xQ0° ml 


^0 

\J\J 


2 ST 


10095631 


Hvdraulir hnqp 'HSOhar DN ft/9SH y 1400 

1 lyUldUIIL* 1 1 UoC OvJ vy L/Q 1 l_/IN U/tOv A I1UU 


40 


2 ST 


10050175 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN ft/9SO x 1900 

1 1 y KX 1 dU 1 \\j 1 1 UOC vJvJW kJCl 1 l_/IN U/LiVJU A 1 £-\J\J 




1 ST 


10050179 


Hvdraulir hnqp 'H'SOhar DN ft/9^C y 1^00 


fiO 


1 ST 


10044561 


Hvdraulir hnqp 41Shar DN 19/4SP x 1^00 

i lyvjiduno i iuoc *t i ouui l/in it/tor a i juu 


70 


1 ST 


10307753 


Hvdraulir hnqp 'H'SOhar DN ft/9SC y 9000 


ftO 


1 ST 


10049905 


Hvdraulir hnqp 41Shar DN 19/4SP x 1000 

i iyvji duiio i iuoc *t i vjucii i_/in it/tor a i uuu 


90 


1 ST 


10161984 


Fittinn hndv GFS 19 L/R 1/4-WD 

1 ILLIIIvJ UUUy V_J 1 \_> 1 ^_ 1 / 1 \ 1 / *■+ VVU 


100 


4 ST 


10008083 


Fittina bodv GS 19 1 

1 ILLII IU k/UUy \J\J 1 1 


110 

1 1 \J 


1 ST 


10018570 


Fittinn hndv FWSD 19 I 

i iLLii iy uuuy lvvou \c i_ 


150 


8 ST 


10131233 


ClamD half spctinn DN 19-9 


160 


8 ST 


10006796 


Mnuntinn scrpw 

IVIWUI 1 LI 1 IU Ovl v VV 


170 


8 ST 


10131257 


1 nrkinn nlatp fnr rl^mn 

l_Ul_rl\ll iy UlaLC IVJI L/ldl 1 l|J 


1ft0 


1 ST 


98368100 


1— Inldpr fnr phamhpr \/al\/p hlnpk 


1Q0 

I Zf\J 


2 ST 


10001515 


^rrpw DIN Q'H'H M ft y 90-ft ft-A9C 

OL/I CVV i— J 1 1 N Zf\J\J IVI vJ A ^.VJ vJ.vJ r\C-\*t 


900 


H O 1 


I UUOOU3 / 


9rhnnrr Inpk wflQhpr ^ ft-nhnQnhatpd 

OOl II ILJI 1 IULrl\ VVdol ICI O U |JI IUoUI IdLCU 


210 


2 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


220 


1 ST 


98350484 


Supply unit, chamber valve 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 573 






Pos.4 


Pos.5+6 


S17 


X 




S20 


X 




S24X 


X 




S28X 


X 




S31XT 




X 


S32X 


X 




S34X 


X 




S36X 


X 




S36SX 




X 


S39SX 




X 


S41SX 




X 


S42SX 




X 


S43SX 




X 


S45SX 




X 


S47SX 




X 



8691 


10170063 


1,000 ST 01 
CONTROL BOCK FOR WATER PUMP 
CPL. VBL-WP-SV-180-24V-G 


0002 


10199582 


1,000 ST 


00 


CONTROL BLOCK NG 08 SINGLE.CPL 






SD 5/1-P(JG4-250)-AET 6/3 


WAY 


0003 


10020459 


1,000 ST 
Mini mess coupling 
SKK 12-G 1/4-PC 


00 


0004 


10164327 


1,000 ST 


00 


Front panel (summery) 


0005 


10009304 


1,000 ST 
One-way restrictor 
MK 6 G1X/V 


00 


0006 


10163184 


1,000 ST 


01 


MINI -MEASURING COUPLING 






FITTING - HYDRAULIC , TEST 


PORT (Q2A07) 



Page 574 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10199550 

Pert.Drg: 10199550 

Position Quantity ID-No.: 

100 1 ST 98344251 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Hydraulic diagram 



Nomenclature 



SPL: Schematik 




ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 576 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Supply unit, chamber valve 


ID-No.: 


98350484 






Pert.Drg: 


98350484 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10199582 


Control block SD5/1-PCJG4-250VAET col 


90 


1 ST 


10008084 


Fittinn hnrlw \A/^ 19 I 
i iiuiiy uuuy wo i c- i_ 


30 

\J\J 


1 ST 


10144059 


Srrpw inint SNV 19 I 

Oul CVV J vJI I II O IN V 1 ^_ 1 


40 


2 ST 


10114516 


Fittinn hndv GFS 19 I R-WD 


50 


1 ST 


10000329 


Screw ioint RED-R 3/8-WD / R 1/4 

V-J ul t/VV J W MIL l\ L_ ■_/ 1 \ \Jl \J V V 1—/ / 1 \ 1 / I 


60 


1 ST 


10020459 


Mppiqi irinn mnnlinn Cn 1/4-WD 

i vicaou i 1 1 ly Ovu yj\ \ \ ly \j i / i vvi_/ 


70 


1 ST 


10018570 


Fittinn hndv FW9D 19 I 

1 llllliy UvJKJy LvVOU 1 ^- L_ 


80 


1 ST 


10000331 


Srrpw inint RFD-R 3/8-WD / R 1/9 


90 


1 ST 


10130323 


Fittinn hndv RSWS 1fi SR-WD 

1 llllliy MKJKJy IXOVVO l\J Ol \ VVL/ 


100 

I VJVJ 


1 ST 


10114518 


Fittinn hndv R9W9 19 I R-WD 
niiuiiy uuuy rxovvo i l- lix vvu 


110 

I I VJ 


3 ST 


1 0002374 


9rrpw DIN Q31 M ft y fiO-ft ft-A9P 

OOI CVV LyllN I IVI (J A VJVJ O.tJ r\£.\j 


120 


6 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


130 


3 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 577 




Page 578 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10199582 

Pert.Drg: 10199582 

Position Quantity ID-No.: 

1 1 ST 10199581 

2 1 ST 10159895 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Control block SD5/1-P(JG4-250)-AET, cpl. 



Nomenclature 

Control block SD5/1-P(JG4-250)-AET 
Lever M 8x 150 




ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 579 




MA = 6,6Nm 



rW\ SCHWINC 



Page 580 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Control block SD5/1-P(JG4-250)-AET 


ID-No.: 


10199581 






Pert.Drg: 


10199581 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10180937 




9 


1 ST 


10182257 


CHFCK VAI \/F 

Ul II W 1 \ V V 1_ 




1 ST 


10182258 


Oul C VV JVJII 1 L O i— J \JI r\ 1 1 


4 


2 ST 


10068021 


Screw olua G 3/8 VS-WD 


R 


1 ST 


10182300 


Hariri Ip\/pt hniiQinn R pnl 
i idi ivj icvci i iuuom ly ou o , L/|ji. 




Z. O 1 




O-Rinn 1 S 88 x ? fi? NRR 7D 


7 


1 ST 


10177525 


Piston NG 08 no. 631-1/SD5 


8 


1 ST 


10205989 


Spring cover SD 5, cpl. 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 581 




Page 582 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10180937 
10180937 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge DBV-JG4 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10067860 



O-Ring 17.86x2.62 NBR90 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 583 




10182257 




Page 584 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10182257 
10182257 



IZ 



Stetter 



CHECK VALVE 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10183209 



O-Ring 11.1 x 1.78 NBR 90 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 585 




10182258 




IZ 



page 586 Spare parts list I m I Stetter 

COM-No.: Screw joint SD5/AET 

ID-No.: 10182258 

Pert.Drg: 10182258 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10183210 O-Ring 17.17 x 1.78 NBR 90 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 588 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hand lever housing SD 5, cpl. 


ID-No.: 


10182300 






Pert.Drg: 


10182300 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I O I 




DC II vJ V V O O i— J \J 1 OUU 


2 


2 ST 


10010661 


Screw DIN 912 M 5 x 35-8.8-A2C 


3 


1 ST 


98337975 


Seal for support SD 5 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system control 
cabinet S42SX 




13 14, 15, 16 11 



rW\ SCHWING 



Page 592 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hydraulic system control cabinet S42SX 


ID-No.: 


98348951 






Pert.Drg: 


98348951 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


98362163 


Hose oackaae S42SX control cabinet BR02 


2 


1 ST 


98353953 


Assv Emeraencv stoo 




1 ST 


98362126 


Aocu 1 hnnm/^nitatnr hlnpk pnl 
rAooy. ukjkji i \i ay i id ikji uivjorv 


4 


1 ST 


98353087 


List of assemblies outriaaer control 


R 


1 ST 


98348677 


Cnllprtinn ninp rnl ^49-47SX RR09 


Q 


1 ST 


98355560 


Rulkhpad qtrin *Sx D90 *Sx D96 cnl 


7 
i 


1 ST 


98355543 


Pinp narkflnp pnntrnl p^ihinpt 
ripe paoixay c ouiiiiui i>a u 1 1 id 


ft 
u 


2 ST 


98322406 


Rnnnrl Qtppl Qtirmn MA=^0n A=1^9 4 


Q 


8 ST 


10001254 


Mi if DIM Q^4 M 19-ft-A9P 

INUl I_/IIn <jO'-t IVI 1 c O n£U 


10 
I U 


8 ST 


10001896 


Washpr DIN 19S R 1 ^-1401-1 V-A9P 


11 


1 ST 


10067450 


Fittina bodv REDSDN 30/16 S A3L 

1 llllliy hJKJKJy l\L.L/UUIN \J\JI 1 VJ O / VO 1 


19 
I 


1 ST 


98330808 


1 n£}H Inwprinn \/pI\/p i^inrlw 1 9-R pnl 

LUC3U lUVVdlliy VGIVC wlllvjy \£- Lj 


13 


4 ST 


10019729 


Fittina bodv REDSD 16 S/12 L A3L 

1 1 III 1 iy hJKJKJy 1 xLL/vJU 1 vj O/ 1 £— 1 r\JL 


14 


1 ST 


10008033 


Fittina bodv ELSD 20 S 


15 


1 ST 


10018850 


Fittina bodv EWSD 20 S 

1 llllliy hJKJKJy LVVOU £-\J v— i 


16 


1 ST 


10008080 


Fittina bodv REDSD 20 S/12 L 


17 
i f 


1 ST 


10019121 


Fittina hndv Fl SD 12 I 

1 llllliy YJKJKXy LLOU 1 ^- L— 


18 

1 u 


1 ST 


10209519 


Fittina bodv RSWS 12 L/R 1/4-WD 

1 llllliy UKJKJy IXOVVO 1 C— 1 / 1 \ 1 / *"T VVU 


19 


2 ST 


10150334 


Fittina bodv GES 16 SR-WD 

1 IlllllU VJ\J\A y v—l 1 — 1 \J \J l\ V V i—s 


91 
^_ i 


1 ST 


10163184 


Mpociirinn pnimlinn 19 I DKO 
ivicaoui ii iy vvUU|jiii iy i £- i_ , wkj 




z_ O I 




Qprpw rptainpr SKM ^-i^T^9n 


23 


2 ST 


10068605 


Screw DIN 912 M 5 x 75-10.9-GT500 


25 


1 ST 


10019122 


Fitting body EWSD 16 S 



End 
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98362163 




2 3 4,5 5 4 26 7 8 



rW\ SCHWING 



Page 594 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hose package S42SX, control cabinet BR02 


ID-No.: 


98362163 






Pert.Drg: 


98362163 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


98355042 


Hvdraulir hnqp 470har DN IPH^C y *S^0 

1 lyUiaUIIU 1 IUoC \JYJCX\ i— J 1 N 1 £-1 JvJU A UUU 


9 

£- 


2 ST 


98355049 


Hx/dranlir hn^p 470har DN 19/^SC y fiOO 

1 1 y U 1 aU 1 IU 1 1 UOC t/ UUa 1 L/IN 1 £-1 JOu A uuu 


U 


2 ST 


98354539 


Hvdraulir hnqp 470har DN IPHSHy fi'SO 

1 lyUI ClUML' 1 IUoC T / UUCll i— J 1 N 1 £-1 JOOA UJU 


4 


2 ST 


98355048 


Hvdraulir hnqp 470har DN 19HSO y ^RO 

i i y vj i ci u 1 1 u 1 1 uoc *■+ / uuai i_/i n i juu a juu 


R 
\J 


2 ST 


98355043 


Hx/draulir hn<5P 470har DN 19/^9n y ROD 


7 


1 ST 


98355046 


Hx/draulir hn<;p 470har DN 19/^^C y fiOO 

1 1 y U 1 aU 1 IU 1 1 UOC t/ UUCll L/IN 1 £-1 UvJU a uuu 


« 


1 ST 


98355077 


Hvdraulir hnqp Ifi^har DN P^/PSNy fi*S0 

i iyui aunu i iuoc i uuucii l/in ^j/^oina uuu 


q 

U 


1 ST 


98355067 


Hvdraulir hnqp 410har DN IfiHSOy 7^0 

i iyui aunu i iuoc *■+ i uuai \—J i n i u/ uoua / uu 


10 

I u 


3 ST 


10025113 


Hvdraulir hnqp ^^Dhar DN R/PSH y *S00 

i iyui aunu i iuoc ujuucii l/in u/ o w a uuu 


11 

I I 


1 ST 


98355069 


Hx/draulir hn^p 410har DN Ifi/^^Py SOD 
nyuiaunu 1 iuoc *+ i uuai l/in iu/joua uuu 


1? 

1 ^- 


1 ST 


98355057 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN y 11DD 

i lyuiaunu i iuoc uuuuai l/in u/^-Ow a i i uu 


14 
i " 


2 ST 


98355041 


Hvdraulir hnqp 470har DN IPHSH y 4^0 
i lyuiuunu i iuoc uuai l/i n i £-i uuu a tuu 


1S 
i u 


1 ST 


98355063 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN ^?/4SHy fiOO 

i iyui aunu i iuoc uuuuai \—J i n u^/tui ia uuu 


1fi 
i u 


1 ST 


98355050 


Hvdraulir hnqp 470har DN IPH^Hy 700 
i lyuiaunu nuoc t / uuai l/in i £-i uu ua / uu 


17 
i f 


1 ST 


98354542 


Hvdraulir hnqp 470har DN 1?nSOy S00 

i lyuiaunu i iuoc *■+ / uuai i_y i n i uuu a uuu 


18 
i (j 


1 ST 


10050170 


Hvdraulir hnqp 'H'SOhar DN R/P^C y fi^O 
i iyui aunu i iuoc uuuuai l/in u/ £- u v>> a uuu 


1Q 
i \j 


1 ST 


10050172 


Hx/draulir hn^p 'HSOhar DN y 800 
i lyuiaunu i iuoc uuuuai l/in u/^.uu a uuu 


90 


1 ST 


10050171 


Hvdraulir hnqp 'H'SOhar DN ft/P^C y 7^0 
i lyuiaunu i iuoc uuuuai l/in di £- o u a / uu 


91 
£- 1 


1 ST 


98355101 


Hx/dranlir hn^p ^Ohar DN y fi^O 
i lyuiaunu i iuoc uuuuai l/in u/ ^. o v> a uuu 


99 
£-£- 


1 ST 


98355102 


Hx/dranlir hn<5P ^SOhar DN 10/99H y fiOO 
i iyui aunu i iuoc uuuuai i_/in i u/^u w a uuu 


9^ 

£- vj 


1 ST 


98355053 


Hvdraulir hnqp 470har DN 1?n5^C y 'SOO 

i lyuiaunu i iuoc "~r i uuai i_/in i £.1 uuu a uuu 


?4 


I O 1 


1 fin's niRQ 


Hvdraulir hnqp 'H'SOhar DN R/P^C y S^0 
1 iyui aunu 1 iuoc uuuuai i_/in u/ £. 0 w a uuu 


25 


1 ST 


98355071 


Hydraulic hose 375bar DN 20/3SCx 550 


26 


1 ST 


98368267 


Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 700 



End 
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Page 596 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98353953 
98353953 


L£JStetter 

Assy Emergency stop 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10181607 


Gnntrnl hlnpk \/RI -pmprnpnpv-^tnn 


2 


2 ST 


10184637 


Fittina bodv GES 20 SR-WD 

1 1 1 11 1 1 vJ KJKJKJy 1 V_/ Z_ W \JI \ VVU 




2 ST 


10008033 


Fittinn hndv Fl SD 20 S 

1 ILLIIiy UvJKJy LLOU L- \J O 


4 


1 ST 


10019728 


Srrpw inint FGFSD 20 SR-WD 

OUI CVV JUI 1 1 L LuLOU Z.VJ Olx VVU 


R 
\J 


1 ST 


10010632 


Srrpw inint RFD-R 1 1/2-WD / R 1/2 

Oul CVV Jv-'l I 1 L 1 \ 1 i— J 1 \ 1 1 / VVU/ 1 \ 1 / 


Q 


1 ST 


10181514 


Control block VBL-FFE-01-24VG 

v^v-M III vyl UlUvjfx V UL 1 1 1 \J 1 ^- i V v_J 


7 


1 ST 


10008120 


Fittinn hndv GFS 38 SR-WD 

1 IlllllvJ kvv^vJ y V_J 1 \_> O \J \JI \ VVU 


« 
u 


1 ST 


10008080 


Fittinn hndv RFDSD 20 S/12 I 

1 1 III 1 ly VKJKJy \ \ 1 UOU \J O/ 1 I— 


Q 

\j 


1 ST 


10205277 


Fittinn hndv GFS 25 S/R 3/4-WD 

1 1 III 1 IM kyVJUy v_J 1 O O/ 1 \ \Jl'-r VVU 


10 

I u 


1 ST 


98351737 


I— > I aOrvCl 


11 

I I 


4 ST 


10129840 


Srrpw rptainpr SKM 1 2-GT320 
oui cvv i ciaii ici orvivi i \j i o^.vj 


19 

I L- 


4 ST 


10001517 


Srrpw DIN Q33 M 12 y 30-ft ft-A2C 

Ol/I CVV i— J 1 1 N ZJkJkJ IVI 1 ^- A JU (J. (J r\L- w 


1? 
I O 


7 ST 


10129842 


Srrpw rptainpr SKM ft-GT320 
oui cvv i ciaii ici orvivi u vj i 


14 
i " 


7 ST 


10001515 


Srrpw DIN Q33 M ft y 20-ft ft-A2C 

Oul CVV UIIN Zf\J\J IVI vJ A ^- W vJ.vJ \j 


15 


1 ST 


98362527 


Elbnw 3ft y 6 y 509 / 1yQ0° - ml 


1fi 
i \j 


1 ST 


10015214 


Fittinn hndv WS 3ft S 

1 1 III 1 iy VJKJKAy WvJ OvJ o 


18 


3 ST 


10161984 


Fittinn bodv GES 12 L/R 1/4-WD 

1 1 1 11 1 1 vJ Iw/vyvJV v_J 1 \-J \ L- 1 / 1 \ 1 / i VVU 


19 


1 ST 


10018570 


Fittinn hndv FWSD 12 L 

1 IlllllvJ VJKJWy 1 V v \-J 1 ' \ L— 1 


20 


1 ST 


10018850 


Fittinn hndv FWSD 20 S 

i iiiniLj uuuy i—vvou l- \J o 


21 
I 


1 ST 


10172599 


Fittinn hndv GFS 12 I /R 1/2-WD 

i imiiy \j\j\xy v_j i o i^. i_/ 1 \ vvu 


23 


2 ST 


10209519 


Fittinn hndv RSWS 12 I /R 1/4-WD 
niiiniy uvjuy rxowo i l- i_/r\ i/t vvu 


24 


1 ST 


98333015 


Filtpr 350 bar 10u 

1 IIICI \J\J\J VJCX 1 1 W |J 


25 


1 ST 


10008035 


Fittinn hndv Fl SD 25 S 

1 1 III 1 ly LfVJtjy l_l_OU £-\J o 


2fi 


1 ST 


10015029 


Srrpw inint FGFSD 25 SR-WD 

Oul CVV JUI 1 11 LULOU Z. vj O 1 \ VVU 


27 


1 ST 


10067361 


Srrpw inint FGFSD 12 I /R 1/2-WD 
oui cvv jui 1 11 i \j i o u i^. i_/ r\ i/l vvu 


2ft 


1 ST 


10014967 


Ghprk valvp S 20 A2 0 

v^i i c v_»r\ v a i v c o w r\L— . \j 


29 


1 ST 


10016790 


Blanking plug VSD 25 S M.MB. 


30 


1 ST 


10001738 


Union nut M 25 S 
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Assy Emergency stop 






COM-No.: 

ID-No.: 98353953 
Pert.Drg: 98353953 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


O I 


I O 1 




Fittinn hnrlv fiF^ ^R-WD 


32 


1 ST 


10018417 


Fitting body EWSD 25 S 


33 


1 ST 


10163184 


Measuring coupling 12 L, DKO 


34 


1 ST 


98334096 


Clogging indicator 



End 



ETL D 



Page 598 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




1 7MA = 40Nm 4MA=120Nm 9 MA = 35Nm 



# SCHWINC 

\mJ Stetter Spare parts list 

Control block VBL-emergency-stop. COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10181482 


Valve housing VBL-NOTAUS.4 


2 


1 ST 


10006658 


Screw plug VS-R 1/4 -WD 


3 


2 ST 


10044494 


Screw plug G 1/2 VS-WD 


4 


2 ST 


10154467 


Screw plug G 3/4 VS-WD 


5 


1 ST 


10146056 


Screw plug G 1 1/2 VS-WD/PN400 


6 


1 ST 


10167973 


Valve cartridge 9707 10J G01 


7 


1 ST 


10162937 


Valve cartridge 9707 12J G01 


8 


1 ST 


10136809 


Valve cartridge 9411 16J G01 


9 


3 ST 


10020459 


Measuring coupling G 1/4-WD 


10 


2 ST 


10167971 


Insert valve two-way NG 25 


11 


2 ST 


10181484 


Cover complate cpl. 


12 


2 ST 


10181547 


Directional seat valve 24 VG 


13 


2 ST 


10077805 


Nozzle 0,9 mm ""K"" 


14 


2 ST 


10127546 


Nozzle 1.6 mm ""Q"" 


15 


4 ST 


10067834 


O-Ring 9.25 x 1.78 NBR 90 


16 


8 ST 


10113379 


Screw DIN 912 M 12 x 55-12.9-GT500 


19 


1 ST 


10169722 


Cap SW 22-2-G37/H20 



End 



Page 599 

10181607 
10181487 



ETL D 
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[~M SCHWING 

L#JStetter 




21.95 x I .78 



Stutzring 22,23 x 1,4 x 1,27 




GLYD-Ring + O-Ring 17,17 x 1,78 
GLYD-Ring + O-ring 1 7. 1 7 x 1 .78 



Dichtsatz fur Ventilpatrone 1 0167973 / Sealing set for valve cartridge 10167973 



Page 601 



\MJ Stetter Spare parts list 

Valve cartridge 9707 10JG01 COM-No.: 

ID-No.: 10167973 
Pert.Drg: 10172211 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10172211 SEALING SET 990-303-007 

End 



ETL D 



Page 602 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Back up ring 14.28 x 1 .4 x 1 .27 



Ausfuhrung 3 / Series 3 




nfflr 

Ausfuhaing 2 / Series 2 r ~ 



Ausfuhrung 1 / Series 1 . 



Ausfuhrung 1 1 Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


Ausfuhrung 3 / Series 3: 


10180286 




10165394 




10175991 


10160548 


10160191 




10162937 




10175975 


10160128 


10140304 








10166113 


10155553 


10134851 








10164512 


10136808 










10160549 





Page 603 



\MJ Stetter Spare parts list 

Valve cartridge 9707 12J G01 COM-No.: 

ID-No.: 10162937 
Pert.Drg: 10162937 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10172207 Sealing set 990-010-007 

End 
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Page 604 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




00 



10172209 



11.01.2010 



30.15 x 2.24 x 1.27 



31 i 42 x 2.62 



26.98 x 2.24 x 1.27 





25.0? x 2.62 



ORing 31,42x2,62 
O-ring 31.42 x 2.62 



Stutzring 30,15 x 2,24 x 1,27 
Back-up ring 30.1 5 x 2.24 x 1 .27 



O-Ring 25,07 x 2,62 
O-ring 25.07 x 2.62 




Stutzring 26,98 x 2,24 x 1,27 
Back-up ring 26.98 x 2.24 x 1 .27 



Dichtsatzfur Ventilpatrone 10136809, 10159594/ 
Sealing set for valve cartridge 1036809, 10159594 



Page 605 



\MJ Stetter Spare parts list 

Valve cartridge 9411 16J G01 COM-No.: 

ID-No.: 10136809 
Pert.Drg: 10172209 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10172209 Sealing set 990-016-007 

End 



ETL D 



Page 606 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




10173757 




Stutzring 29,03 x2,18 




O-Ring 23,39 x 3,35 
O-ring 23.39 x 3.35 



Dichtsatz fur Einbauventil: 
Sealing set for insert valve: 

10163180 
10167971 

10183940 



Page 607 



\MJ Stetter Spare parts list 

Insert valve two-way NG 25 COM-No.: 

ID-No.: 10167971 
Pert.Drg: 10173757 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1 ST 10173757 Sealing set for built-in valve NG25 

End 



ETL D 



Page 608 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Dichtsatz fur Sitzventil 10182820 / 
Sealing set for directional seat valve 10182820 



Stetter 

Directional seat valve 24 VG 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 609 

10181547 
10181547 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10182813 


Unit 


2 


1 ST 


10069626 


O-Ring 13 x 1.5 NBR 90 


3 


1 ST 


10182980 


Back-up ring slotted 13.6 x 16.0 x 1.0 


4 


1 ST 


10203649 


O-Ring 11.5 x 1.5 NBR 80 


5 


3 ST 


10203648 


O-Ring 5.28 x 1.78 NBR 90 


6 


1 ST 


10182816 


Spring plate 


7 


1 ST 


10182809 


Pressure spring 


8 


1 ST 


10182812 


Magnet 24 V 


9 


4 ST 


10182818 


Screw M 4 x 75 


10 


1 ST 


10159253 


Manual emergency operation 


11 


1 ST 


10182820 


Sealing set cpl. 



End 



ETL D 



Page 610 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Control block VBL-FFE-01 -24VG 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 611 

10181514 
10181512 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10181515 


Valve housing VBL-FFE-01 


2 


3 ST 


10020459 


Measuring coupling G 1/4-WD 


3 


1 ST 


10006658 


Screw plug VS-R 1/4-WD 


4 


1 ST 


10181550 


Valve cartridge EPRR , 24 VG 


5 


1 ST 


98359417 


Valve cartridge PRRS 55 bar 



End 



ETL D 



Page 612 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Back-up ring 15.86 x 13.16 x 1.2 



Dichtsatz kpl. 10199349 
Sealing set cpl. 10199349 



Stetter 



Spare parts list 



Valve cartridge EPRR , 24 VG 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 613 

10181550 
10181550 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 
3 



1 ST 
1 ST 
1 ST 



10199349 Sealing set SP-CDS-10 N-32 

10199351 Magnet coil 24 V DC , EPRR 

10199348 Knurled nut SP-CCN-10 



End 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




98333015 




Stetter 

Filter 350 bar 10u 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 615 

98333015 
98333015 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



10 
20 
30 



End 



1 ST 
1 ST 
1 ST 



98333016 Filter element 

1 0000346 O-Ring 1 8.3 x 2.4 NBR 70 

98362342 O-ring 67.95 x 2.62 NBR 80 
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Page 616 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 





70, 80, 90 50, 60 20, 30, 40 



350 360 390,400 



# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list p a ge6i7 

Assy: boom/agitator block cpl. COM-No.: 

ID-No.: 98362126 

Pert.Drg: 98362126 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98351761 


Holder f. combined control block 


20 


4 ST 


10001859 


Screw DIN 933 M 10 x 25-8.8-A2C 


30 


8 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 


40 


4 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 


50 


4 ST 


10001796 


Screw DIN 933 M 8 x 16-8.8-A2C 


60 


4 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


70 


8 ST 


10129840 


Screw retainer SKM 12-GT320 


80 


4 ST 


10001546 


Screw DIN 933 M 12 x 70-8.8-A2C 


90 


4 ST 


10001254 


Nut DIN 934 M 12-8-A2C 


100 


1 ST 


10212634 


Control block VAL 6710-5075-067, 24 VDC 


110 


14 ST 


10150334 


Fitting body GES 16 SR-WD 


120 


3 ST 


10172599 


Fitting body GES 12 L/R 1/2-WD 


130 


1 ST 


10018571 


Screw joint EGESD 12 L/R 1/4-WD 


140 


1 ST 


10184637 


Fitting body GES 20 SR-WD 


150 


3 ST 


10161984 


Fitting body GES 12 L/R 1/4-WD 


160 


1 ST 


10153999 


Fitting body GES 22 LR-WD 


170 


1 ST 


10008034 


Fitting body ELSD 22 L 


200 


1 ST 


10203593 


Control block SD6/2-AC(JG3-200)-EP, cpl. 


210 


2 ST 


98325308 


Fitting body GES 16 S/R 3/8-WD 


220 


1 ST 


10018568 


Screw joint EGESD 12 LR-WD 


230 


1 ST 


10077857 


Nozzle 0.55mm ""N"" 


240 


3 ST 


10114516 


Fitting body GES 12 LR-WD 


250 


5 ST 


10018570 


Fitting body EWSD12L 


260 


1 ST 


10008054 


Fitting body TS 12 L 


270 


1 ST 


10019121 


Fitting body ELSD 12 L 


280 


1 ST 


98362118 


Elbow 12 x 2 x 476 / 2x90° - cpl. 


290 


2 ST 


10019122 


Fitting body EWSD 16 S 


300 


1 ST 


10001581 


Screw joint RED-R 1/2-WD / R 1/4 
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Page 618 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98362126 
98362126 


L£JStetter 

Assy: boom/agitator block cpl. 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


310 


2 ST 


10020459 


iwippqi jrinri munlinn Cn 1 /4-WD 

iviuaoui ii i vj v^v/u ky 1 1 1 iu \j i / r v v i_ / 


320 


2 ST 


10163184 


Mppqi irinn munlinn 19 I DKO 


^40 


1 ST 


10214689 


Fittinn hndv RFDSD 19 I /1fi R 

1 ILLIIiy UvJKJy 1 \ 1 i— J O i— J 1 c- \—l 1 Vj O 


^0 


1 ST 


98362115 


Flhnw 29 x 9 *S x 99*S/ 1xQ0° - ml 


^60 


1 ST 


98367253 


Fittinn hndv GS 2^ S/99 L 


\JZf\J 


1 ST 


10016790 


Rlankinn nlnn \/9D P^M MR 
i_>iai i r\i i ly piuy v ou vj o ivi.ivilj. 


400 


1 ST 


10001738 


1 Jninn nut M 9*S S 

\J\ llvJI 1 1 IUI IVI £— \~) O 


410 


1 ST 


10016803 


Blanking plug VSD 16 S M.MB. 


420 


1 ST 


10001743 


Union nut M 16 S 



End 
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Page 620 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10212634 
10212633 


LCJStetter 

Control block VAL 6710-5075-067, 24 VDC 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


14 ST 


10160911 


ValVC *— 'Ql LI IUUC rUloal , VUv 


o 


1 ST 


10160912 


Valvp rartriHnp \/AI PPK1 - 1^ har 
valve uai Li ivjye vrti_r ui\ 1 u udi 




1 ST 


10160913 


Incprt \/al\/p ^0 hpr 
II loci L Valve Ual 


4 


1 ST 


10160914 


Ri iilt-in \/pI\/p har 
cum ill valve ual 


R 


1 ST 


10160915 


TFNSION ROD 

1 l—INOI WIN 1 \ VJ LJ 


VJ 


7 ST 


10160916 


Hand Ipvpr VPI HfiK? rnl 

1 ICII IU ICVCI V l l—l 1 vj 1 \Z_ 0|JI. 


7 


1 ST 


10160917 


Spalinn qpt VRI SK9 


« 
u 


7 ST 


10160918 


Spalinn Spt VPI SK? 


Q 

\j 


1 ST 


98336065 


Onntrnl ntetnn V7I ^1117 K9 Nn 7^44 

vUl 1 LI VJI kJIO LVJI 1 VLL O 1 1 1 / , 1 NU. i O 1 1 


10 

I u 


1 ST 


98320968 


Onntrnl ntetnn \/7l 'HOQIO K9 nn 7^07 

UUI 1 LI VJI UIOLUI 1 V C—\— \J\JZf 1 VJ r\^., 1 IU. 1 \J\J 1 


11 

I I 


1 ST 


98320967 


Pnntrnl nktnn V7I ^OQOQ K9 nn 7 / 30fi 

UUI ILI Ul UIOLUI 1 V £—\— OVJC7VJC7 I\^., 1 IU. / \JvJU 


19 

I 


1 ST 


98320966 


Onntrnl ntetnn \/7l ^DQDR K9 nn 7^0^ 

OUIILIUI UIOLUI 1 VLL 0\JC7VJvJ , 1 IU. / OUJ 


1? 

I O 


1 ST 


10178446 


PONTROI PISTON VPI 

ovjin I r\UL no i vj i N v i i_ 


14 
i " 


1 ST 


10208240 


OONTROI PISTON V7I 

OUIN 1 1 \ VJ L_ riO 1 VJ 1 N V £—1— 


1^ 

I *J 


1 ST 


10178447 


PONTROI PISTON VPI 
ovjin i r\vJi_ no i vji\i v i i_ 


1fi 

I \J 


1 ST 


10173514 


I mo pr j \/Ai \/p qn nar 

I I no i i \ i v/\i_ v i cvj udi 


17 
i f 


1 ST 


10197112 


RI ANKINO PI UO 

LJI—AAI N l\l 1 N \J r LUVJ 


18 
i (j 


4 ST 


10186235 


1 npkinn Qprpw VPI 
i_uur\n ly oL/i c vv v i i_ 


1Q 

I Zf 


6 ST 


10200449 


1 npkinn Qrrpw \/PI 

l_ UUlXII ly OUI CVV V 1 l_ 


90 


6 ST 


10183681 


Inqprt vpIvp VPI SOK9 

II loCI l VCII VC V 1 LOwlx^. 


91 

L- I 


7 ST 


10181220 


STROKF 1 IMITFR C9 
o i i \ vj r\ i i_ i iv 1 1 i i r \ 


22 


6 ST 


10181219 


STROKE LIMITER C1 

O 1 l\VJl\l_ 1 1 1 V 1 1 1 1 1 \ Kj \ 


^_ vj 


14 ST 


10178331 


Sprpw nlnnp DR 8QQ1 
oui c vv piuy c uu uuu i 


9A 


1 ST 


10200450 


I npkinn <^prpw RIDDfi DDfi 
i_uur\n ly oui cvv \—> i uuu.uuu 


25 


4 ST 


10006658 


Screw plug VS-R 1/4 -WD 


26 


1 ST 


10044494 


Screw plug G 1/2 VS-WD 



End 
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rW\ SCHWINC 



Page 622 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Valve Cartridge Pulsar , 24 VDC 


ID-No.: 


10160911 






Pert.Drg: 


10160911 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I O 1 


101R77R1 

1 U l\J 1 1 O 1 


O-Rinn fi f)7 x 1 78 NRR 70 

\y \\\\ ly u.u/ a i./vjinlj i \ / \j 


2 


1 ST 


10114571 


O-ring 7.65 x 1.78 N BR 70 


3 


1 ST 


10183680 


O-Ring 11.89 x 1.98 NBR 90 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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r/1 SCHWINC 

Page 624 Spare parts list I M I Stetter 

COM-No.: Valve cartridge VALPCK1 - 15 bar 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


10160912 
10160912 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10067856 


O-Ring 16.36x2.21 NBR 90 


2 


1 ST 


10067842 


O-Ring 12.42 x 1.78 NBR 90 


3 


1 ST 


10185067 


Back-up ring slotted 11.6 x 14.0 x 1.3 


4 


1 ST 


10010127 


O-Ring 10.82 x 1.78 NBR 90 


5 


1 ST 


10185053 


O-Ring 13 x 1.3 NBR 90 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 625 




10200449 




Page 626 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10200449 

Pert.Drg: 10200449 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 10067856 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Locking screw VPL 



Nomenclature 



O-Ring 16.36x2.21 NBR90 
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rW\ SCHWING 



Page 628 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10203593 
10203591 


LCJStetter 

Control block SD6/2-AC(JG3-200)-EP, cpl. 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10200025 


HONTROI Rl OC.K Nfi 08 DDI JRI F 


o 


4 ST 


10200024 


r i icui i idiiuo vciivc v l/u 


3 


2 ST 


10200017 


Lever m 8 x 100 


4 


1 ST 


10207681 


Structural component: piping 



End 



ETL D 
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rW\ SCHWINC 



Page 630 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10200025 
10200025 


LCJStetter 

CONTROL BLOCK NG 08 DOUBLE 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10180936 


rartrirlnp l")R\/- 

V C4l V C L/CII LI IUUC 1 / 1 i V jy J 


9 


1 ST 


10200952 


CHFCK VAI \/F 

Ul II W 1 \ V V l_ 




4 ST 


10179553 


O-Rinn 1*S 88 y 9 fi? NRR 70 


4 


4 ST 


10180928 


Rark-nn rinn iin<;lnttprl 1fi?fix9 18 

Uaui\ U|w/ llliy U 1 lolUL LCVJ \ \J . L-\J A £- . 1 \J 


\j 


4 ST 


10185468 


Rinn D28x 1fi/fi 

i \ 1 1 i y i_/ a i \j i \j 


Q 


2 ST 


10182300 


Hand Ipvpt hmi^inn R ml 

1 IGI 1 vJ ICVCI 1 IUUOM iy vJU w , OUI. 


7 


4 ST 


10185457 


Dummv rartririnp P3T/SDfi 


« 


1 ST 


10182256 


Dummv rartrirlnp .9VA/MP^ 

i_/ui i ii i iy oai li ivjyo o v / v ivir j 


Q 


1 ST 


10044494 


Srrpw nil in 1/9 VS-WD 


10 

I VJ 


24 ST 


10072341 


D-Rinn 14 y 1 7ft NRR 70 
w i \ 1 1 iy it a i . i u inu rv I \j 


11 

I I 


1 ST 


10200925 


1 CI lolUI 1 1 VJU 


12 


2 ST 


10200926 


Pneumatic unit 8PN S5 NPT 


13 


1 ST 


98373665 


Check valve VR6 



End 
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Spare parts list 
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Page 632 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10180936 
10180936 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge DBV-JG3 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10067860 



O-Ring 17.86x2.62 NBR90 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 634 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hand lever housing SD 5, cpl. 


ID-No.: 


10182300 






Pert.Drg: 


10182300 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I O I 




DC II vJ V V O O i— J \J 1 OUU 


2 


2 ST 


10010661 


Screw DIN 912 M 5 x 35-8.8-A2C 


3 


1 ST 


98337975 


Seal for support SD 5 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 635 




10182256 




Page 636 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10182256 
10182256 



IZ 



Stetter 



Dummy cartridge SV/VMP5 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10067860 



O-Ring 17.86x2.62 NBR90 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 638 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10200024 
10200024 


LZJStetter 

Pneumatics valve 24VDC 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10215623 


\/p i\/p 

valve 


o 


1 ST 


10204742 


Mannpt roil PdVDP ftW 




1 ST 


10209018 


Km irlprl ni it 

l\l I Ul ICvJ 1 IU L 


4 


1 ST 


10215646 


O-Rinn 1^x1^ NRR 80 


\J 


2 ST 


10209047 


D-Rinn 7 y 1 NRR 80 


6 


2 ST 


10209020 


Usit-ring 10.7- 16-1.5 


7 


1 ST 


10215645 


O-Ring 10 x 1.3 NBR 80 



End 



ETL D 



SCHWING 
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Spare parts list 
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10207681 




rW\ SCHWINC 



Page 640 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Structural component: piping 


ID-No.: 


10207681 






Pert.Drg: 


10207681 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10201122 


Pin-^nrl-Qnpkpt rnnnprt 
nil i di \\J ouL-ixCi uu i ii icLri. 


o 


2 ST 


10201123 


r 11 1 Gl IVJ OVJLrixCL LAJI II ICJUL. 




1 ST 


10201420 


Pla<;tir hn<5P AD fiy 1 y 180 mm 
ridoiiLr 1 1 Uoc r\\—j u a i a i (j yj 1 1 1 1 1 1 


4 


A OT 

1 ST 


a r\r\r\ a a a r\ 

10201419 


PI^Qtir hn<?p AD fi y 1 y 190 mm 
ridoiiu i ivjoc / \\-J w a i a i 1 1 ii 1 1 


5 


1 ST 


10201418 


Plastic hose AD 6 x 1 x 70 mm 


6 


3 ST 


10201417 


Plastic hose AD 6 x 1 x 40 mm 



End 



ETL D 
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Page 641 




98353087 




90,100,110 140 140 280 




120,130 120,130 



rW\ SCHWINC 



Page 642 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






List of assemblies outrigger control 


ID-No.: 


98353087 






Pert.Drg: 


98353087 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98352289 


Rrapkpt 

LJI al-rl\CL 


90 


1 ST 


10304483 


Control hlnrk ^DM1in/4-P( IG4-'390W\F 


'SO 


1 ST 


10054625 


1 p\/p| inrlipptnr 0 - ^° 

LC VCI 1 1 IVJ 1 L/C* \.\J\ \J \J 


fin 


1 ST 


98349067 


1— Inlrlpr f Ip\/pI inrlipatnr 

1 IUIUCI 1. ICV CI IIIUIOaLUI 


70 


9 ST 


10001237 


Nut DIN Q^4 M ^-ft-A9H 

IMUl i— J 1 1 N Zf\J'~T IVI \J vJ r\L- w 


ftO 


3 ST 


10001749 


9rrpw DIN Q'H'H M S y 'HS-ft ft-A9P 

OOI CVV L/IIN Z)\J\J IVI vJ A J J U .U n^.u 


QO 


4 ST 


10001515 


^rrpw DIN Q'H'H M ft y 90-ft ft-A9C 

Oul CVV l_s 1 1 N ZJkJkJ IVI vJ A Z- W vJ.vJ r\c.\j 


I VJVJ 


5 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M ft-ft-A9C 


110 

I I u 


7 ST 


10129842 


^rrpw rptainpr 9KM ft-GT^O 

OOI CVV ICLCIIIICI OixlVI O VJ 1 J^U 


120 


4 ST 


10018568 


Srrpw ioint EGESD 12 L R-WD 

Ovl CVV J Ul 1 1 L 1 v_J LOU 1 L— 1 1 \ V V 1 ' 


1^0 


2 ST 


10008084 


Fittinn hndv WS 12 I 

1 ILLIIiy \J\J\Jy WO 1 Z_ l_ 


140 


2 ST 


10114518 


Fittina bodv RSWS 12 LR-WD 

i i in i i y M\J\J y i \v v v v_s i £_ li \ v v ■_/ 


150 


2 ST 


10008083 


Fittina bodv GS 12 1 

i i in i iy hjKjKjy i £— i 


1fi0 


4 ST 


10018570 


Fittinn bodv FWSD 12 L 

1 1 1 11 1 1 vJ VJKJWy LVVOU 1 1 


170 
1 1 \j 


3 ST 


10114516 


Fittinn hodv GFS 12 I R-WD 

i i in i iy ky uvj y vj i o i £- i_i\ vv u 


180 


3 ST 


98325308 


Fittina bodv GES 16 S/R 3/8-WD 

i i in i iy kyi^v^iy \j i— w i w v_i/ i \ v^/ v-/ v v ■_/ 


990 


1 ST 


10163184 


Mp^Qiirinn pnimlinn 19 I DKO 
ivicctoui ii iy iaju|jiii iy i £- i_ , ur\w 


9*30 


4 ST 


10129840 


9rrpw rptainpr 9KM 1 9-G~T390 

Oul CVV 1 CLCtll ICI OixlVI 1 c- \J 1 \J £-\J 


940 


2 ST 


10001546 


9rrpw DIN M 19 y 70-ft ft-A9C 

OLrl CVV L/IlN CvJO IVI I Z. A / U U.U r\£.Vy 


9^0 


2 ST 


10001254 


Nut DIN Q^4 M 19-ft-A9C 

INUL 1— / 1 1 N OOt IVI 1 Z. U t\L- w 


9fi0 


3 ST 


A (~\(~\(~\ A orr> 

10001256 


9rrpw DIN Q^1 M ft y 70-ft ft-A9P 

OUI CVV Ly 1 1 N 1 IVI O A / U O.O r\t.V> 


270 


2 ST 


98329737 


Blind rivet nut M 8 3,0 - 5,5 mm 


280 


1 ST 


98352291 


Cover 



End 
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Page 643 




10304483 




Page 644 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10304483 
Pert.Drg: 10304483 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 10304407 

20 4 ST 10200017 

End 



SCHWING 

Stetter 

Control block SDM110/4-P(JG4-320)-AE, 



Nomenclature 

Control block SDM110/4-P(JG4-320)-AE 
Lever m 8 x 100 




ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 646 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Control block SDM110/4-P(JG4-320)-AE 


ID-No.: 


10304407 






Pert.Drg: 


10304407 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10180937 


Valvp rartrirlnp nRV- lf^4 
vol vc L/Cii u ivjy c uuv u 


90 


1 ST 


10182257 


PHFPK \/AI \/F 

ul II ul\ V AAI_ V 1 


^0 


1 ST 


10182259 


^rrpw inint ^DS/AF-R^P'H/R 


40 


3 ST 


10068021 


Screw olua G 3/8 VS-WD 

Uwl CVV UIUU \JI \J V vj vvu 


SO 


4 ST 


10182298 


Hariri lp\/pr hniiQinn R pnl 


fiO 


8 ST 


10179553 


O-Rinn 1S 88 x ? fi? NRR 70 


70 


4 ST 


10177525 


Pktnn Nfi 08 nn fi^l-l/SDS 

1 1 0 \.\J 1 1 1 N \J \JKJ IIVJ. VJO 1 l/OU J 


80 


A QT 
4 O I 


i u i ozzyy 


FND PAP KIT 5 CPI 


90 


2 ST 


98326855 


Built-in valve 5KIT SDM110, 175 bar 


100 


1 ST 


98326873 


Built-in valve 5KIT SDM110, 130 bar 



End 
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Page 648 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10180937 
10180937 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge DBV-JG4 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10067860 



O-Ring 17.86x2.62 NBR90 



End 



ETL D 



SCHWING 
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Spare parts list 
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10182257 




Page 650 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10182257 
10182257 



IZ 



Stetter 



CHECK VALVE 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10183209 



O-Ring 11.1 x 1.78 NBR 90 



End 



ETL D 



SCHWING 
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Spare parts list 
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Page 652 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10182259 

Pert.Drg: 10182259 

Position Quantity ID-No.: 

1 1 ST 10183210 

2 1 ST 10010127 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Screw joint SD5/AE-BSP3/8 



Nomenclature 

O-Ring 17.17 x 1.78 NBR 90 
O-Ring 10.82 x 1.78 NBR 90 




ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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r/1 SCHWINC 

Page 654 Spare parts list I M I Stetter 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 


10182298 
10182298 




Hand lever housing SD 5, cpl. 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10202594 


Bellows SD5 / SD6 


2 


2 ST 


10010661 


Screw DIN 912 M 5 x 35-8.8-A2C 


o 

o 


1 o 1 


1U1oob4b 


Mr A ni COO DIM 

HbAULboo rIN 


4 


1 ST 


10183547 


Hexagon nut M8x1 


5 


1 ST 


98337975 


Seal for support SD 5 



End 



ETL D 
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L#JStetter 



Spare parts list 



Page 655 





110, 130, 140 



rW\ SCHWING 



Page 656 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Collecting pipe cpl. S42-47SX BR02 


ID-No.: 


98348677 






Pert.Drg: 


98348677 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98349146 


Collectina didg S42-47SX BR02 


20 


10 ST 


10008112 


Fittinn hndv GSS 1fi S 

1 1 III 1 iy UvJvjy V.JOO 1 VJ o 


30 


4 ST 


10008001 


Fittina bodv GSS 20 S 

1 1 III 1 iy UVJVjy VJvJvJ VJ O 


40 


8 ST 


10008109 


Fittina bodv GSS 12 1 

i i in i iy Uvu y vjoo i £— i 




2 ST 


10065682 


Fittinn hnHv FWSD 'HO S 


60 


2 ST 


10067368 


Srrpw ioint FGFSD 30 SR-WD 

OUI CVV J Ul 1 1 1 1 v_J LOU O IX V V 1— ' 


70 


1 ST 


10008125 


Fittina bodv GSS 30 S 

i i in i iy jjvjvjy \jvjvj w vj o 


80 


1 ST 


10080061 


Fittina bodv FLSD 30 S 

i i in i iy uuu y LLou vjvj o 


QO 


1 ST 


10008122 


Fittina hndv GSS PS S 
i iiiniy uvjuy uoo o 


I VJVJ 


1 ST 


10189684 


Phprk valvp \/l JC114 S har G 1 1/4 
ui icv-rix vaivc v Uw i 1*+, \J udi, vj i 1/*+ 


110 

I I VJ 


1 ST 


10001861 


Srrpw DIN Q33 M 10 y 30-8 8-A2C 

OLrl CVV LJIIN IVI I VJ A OVJ IJ.lJ rA^.o 


120 


1 ST 


10001859 


Srrpw DIN Q33 M 10 y 2^-ft R-A2C 

Ol/I CVV i— J 1 1 N vJvJvJ IVI 1 VJ A £.\J VJ.lJ r\L- w 


130 

I OVJ 


2 ST 


10001250 


Nut DIN Q34 M 10-8-A2C 

INUl LJIIN Jjt IVI \\J VJ r\£-\j 


140 


4 ST 


10011143 


Wa^hpr DIN 12^ B 10 f S-140HV-A2O 

V vuol lul LJIIN 1 L— \J LJ 1 VJ . vJ l*~rVJI IV 


150 


1 ST 


98316321 


Fittina bodv REDSD 30 S/28 L 

i iiiniy Uvjuy i\l_l/olj vjvj L— u i 


1fi0 

I VJVJ 


1 ST 


10019121 


Fittina hndv Fl SD 12 I 

i iiiniy uuvjy llou i l- i_ 


170 


4 ST 


10001743 


Uninn nut M 1fi S 

vJlllvJII I IUI IVI 1 VJ O 


180 


4 ST 


10016803 


Rlankina nlna VSD 1fi S M MR 

LJidiiixiiiy |jiuy volj i u o ivi.ivii— >. 


190 


1 ST 


10001748 


Uninn nut M 1 2 I 

VJlllvJII 1 IUI IVI 1 £— 1 


200 


I O I 


I UU I UOUH- 


Blankina nlua VSD 12 L/S M MB 

i— j idiiixiiiy uiuy v vj i—/ i £— i— / vj i v i . i v 1 1 > . 


210 


1 ST 


10018530 


Fitting body EWSD 38 S 


220 


2 ST 


10163184 


Measuring coupling 12 L, DKO 



End 



ETL D 
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98355560 




rW\ SCHWING 



Page 658 


Spare parts list 


LCJStetter 


COM-No.: 






Bulkhead strip 5x D20, 5x D26, cpl. 


ID-No.: 


98355560 






Pert.Drg: 


98355560 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


98351213 


RnlkhpaH nlatp Sy D9D Sy D9fi 


o 


4 ST 


10011143 


Waqhpr DIN 19^ R 10 ^dO\-\\/-A?C 




2 ST 


10001250 


Nut DIN Q^4 M 10-R-APC 


4 


2 ST 


10001859 


Screw DIN 933 M 10 x 25-8 8-A2C 

vJL»l CvV l_s 1 1 N \J\J\J IVI 1 U A t_ vj . vJ /\^_ V> 


5 


o O I 


1 UUUO 1 U£7 


Fittina bodv GSS 12 1 


6 


2 ST 


10008112 


Fitting body GSS 16 S 


7 


0.26 M 


10004228 


Edge protection, flexible 



End 
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rW\ SCHWING 



Page 660 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Pipe package control cabinet 


ID-No.: 


98355543 






Pert.Drg: 


98355543 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


98355535 


Flhnw 1? y?y 10Q9/1yQ0° 1y1^0° ml 

I I UVJ VV I L- A L- A I \J \J L-l I AC/Vj , IA IJU Vv|JI . 


o 


1 ST 


98355538 


Flhnw 19 y 9 y 117fi/lYQ0° IyI'SO 0 rnl 

LIUVJVV 1 £- A ^- A 11/ VJ/ 1 ACVJ , 1 A 1 \JVJ OLJI . 


\J 


1 ST 


98355539 


Flhnw 1fi y 9 *S y 1 PRO/1 yQ0° 1y1^0° 

1 1 UVJ VV 1 VJ A L-.\J A 1 L-\J\JI 1 AC VJ , 1 A 1 vJU 


4 


1 ST 


98355541 


Flhnw 9S y4 y 1441 / 1yQ0° 1y1S0 o 

1 1 UUVV ^.vj A *T A 1 1 / 1 ACVJ , 1 A 1 vJVJ 


R 


1 ST 


98355542 


Flhnw 90 y ^ y 1 59*3 / 1yQ0° 1y1^0° 

1 1 UVJ VV U A O A 1 \J L-\J 1 1 AC/ VJ , 1 A 1 uU 


VJ 


1 ST 


98352770 


HnlHpr 
n vjiuci 


7 


1 ST 


10129840 


9rrpw rptainpr 9KM 1 9-G~T39n 


« 
u 


1 ST 


10001517 


Srrpw DIN M 1? y ^0-8 8-A9C 

OLrl CVV I_J 1 1 N \J\J\J IVI 1 £. A UU vJ.vJ t\£- v> 


Q 

\j 


2 ST 


10002474 


WplH-nn nlatp DIN ^015-1 APK-1-W1 

v vciu vji i |jiciic i— * i i n ju i j i_ nrr\ i w i 


10 

I VJ 


1 ST 


10002461 


WplH-nn nlatp DIN 'HOI'S-I APK-9-W1 

VVCIU VJI 1 UldlC LJMN \J\J 1 J L r\\ l\ £- VV 1 


11 

1 1 


2 ST 


10002464 


Wpld-nn nlatp DIN ^01 ^-1 APK-^-WI 

VVCIU VJI 1 \J 1 CI LC 1 — / 1 1 M \j\J \ \J l_ / \r 1 \ U VV 1 


19 

I 


4 ST 


10006630 


niamn half <5Prtinn DN19 

Kj\CX\ I IU lldll OCOllvJI 1 i— J 1 N 1 


1^ 

1 vJ 


2 ST 


10006628 


damn half qprtinn DN 1fi - 9 

V_/IC4l I IU IICIII OCuUUI 1 l—S 1 N 1 VJ ^. 


14 
i " 


2 ST 


10006625 


niamn half <;prtinn DN 9S III 

wICll 1 IU lldll OOULIVJI 1 i— J 1 N Z. U III 


1^ 

I *J 


2 ST 


10006627 


Plamn half Qprtinn DN 90 - ^ 

wldl 1 IU lldll OCJUIIVJI 1 l_J 1 N ^.VJ o 


1fi 

I VJ 


6 ST 


10001584 


^rrpw DIN Q19 M fi y ^-8 8-A9C 

OUI CVV i— J 1 1 N Zf \ £- IVI VJ A VJ.VJ r\L- 


17 


4 ST 


10001576 


Screw DIN 912 M 6 y 25-8 8-A2C 

Uwl CVV \— J 1 1 N U 1 Z_ IVI VJ A L— \-J VJ.VJ r\t— 


18 


2 ST 


10008083 


Fittina bndv GS 12 1 

i illii iy uvjvjy vjvj i l— i — 


19 


I O I 


1 \J\J\Jkj\Jkjkj 


Fittinn hndv GS 1fi S 

i illii iy uvjvj y vjo i vj o 


20 


1 ST 


10008149 


Fitting body GS 25 S 


21 


1 ST 


10008093 


Fitting body GS 20 S 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 661 




98330808 




Page 662 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98330808 

Pert.Drg: 98330808 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 98330807 

20 1 ST 98330545 

30 4 ST 10084971 

50 1 ST 10020459 



SCHWING 

Stetter 

Load lowering valve Cindy 12-B cpl. 



Nomenclature 

Junction plate Cindy 12-B 
Load lowering valve Cindy 12-B SNO-S045- 
Screw DIN 912 M 8 x 65-10.9-GT500 
Measuring coupling G 1/4-WD 




ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system slewing gear 
S42-43SX 



/ \ 

11 

V / 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 665 




140,150 80,160 



rW\ SCHWING 



Page 666 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98349255 
98349255 


LCJStetter 

Hydraulic system slewing gear S42-43SX 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


20 


2 ST 


10199552 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9^C y 9800 

1 1 y VJI Gl LI Ills 1 1 UoC \J\J\JvJCX\ l_/IN U/LOu A ^UUU 


^0 


1 ST 


10025113 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO x 'SOO 

1 ly VJI CHJIIO 1 1 UOC \J\J\JMCa\ l_/IN U/LiOu A \JVJVJ 


40 


1 ST 


10052338 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9^C y 'H'SO 

1 lyUldUIIL/ 1 lUDC OvJ VJ L/Q 1 l_/IN U/tOv A JJU 


50 


2 ST 


10045794 


Hvdraulir hosp 350bar DN 8/9SC x 300 

1 1 yUl uUMU 1 1 UOC uvJUUCII L/l N vj; £— v_/ V> A JUU 


70 


1 ST 


10067421 


Fittinn hndv GES 8 LM-WD 

1 ILLIIiy UUU y v_J 1 vJ LIVI V V L/ 


80 


1 ST 


10214676 


Fittina bodv GES 12 LM-WD 

1 1 III 1 1 M Ks\J\J y 1 — V_/ 1 £_ 1 — 1 V 1 V V IS 


Q0 


1 ST 


10134838 


Rpdiminn Qnrpw-in ninp pniinlinn M10y1 
rxcvjuL/ii ly oL/i cvv 11 1 |ji|jc? L/vjul/iii ly ivi i ua i 


100 


1 ST 


10003723 


Spalinn rinn DIN 7fi03 A 10 x 13 ^-Cai 

oca I M ly i 1 1 ly I — / 1 1 m / vjvjo / \ i u a i j. j w u 


110 

I I \J 


1 ST 


10024587 


Fittinn hndv RFDSD 8/19 I 

1 ILLIIiy Uvjvjy 1 \ 1 LJ O i— J KJl \ L- l_ 


1^0 


3 ST 


10209519 


Fittinn hndv RSWS 19 I /R 1/4-WD 

1 ILLIIiy UVJVjy l\OVVO 1 L- l_/l\ l/'-r vvu 


140 


2 ST 


10114516 


Fittina badv GES 12 LR-WD 

1 ILLIIiy hJKJKJy v_J 1 \-J \ L- L_l\ VVU 


150 


4 ST 


10018570 


Fittina bodv EWSD 12 L 

i i in i i y vj\j\A \ i— v v vj i—/ i i 


160 


1 ST 


10019121 


Fittina bodv EL SD 12 L 

1 ILLIIiy UUU y LLvJU 1 ^_ L_ 


1Q0 

I ZJKJ 


1 ST 


98351610 


Rocp nlatp 40 x R x 1Q0 f ninp nprk^np 
uaoc plate "-rvj a a i c/vj i. pipe pciL/i\ciyc 


900 


1 ST 


10001006 


Sprpw DIN Q31 M 10 x110-8 8-A9P 

OU CVV L/IIN C7*J I IVI I VJ A I \\J vj .\J r\£-\j 


910 


1 ST 


10011143 


Waqhpr DIN 19^ R 10 ^-140H\/-A9G 

V V CIO I I CI i— J 1 1 N 1 L- \J \—> \\J.\J It - VJI IV l\L- 


990 


1 ST 


10129841 


Qp r p W rptainpr 10-GT^90 

OOl CVV 1 CIC1II Id OixlVI 1 U VJ 1 \J£.\J 


2^0 


1 ST 


10001250 


Nut DIN Q^4 M 10-8-A2C 

INUl 1 i \ 1 N vJvjT^ IVI 1 v Vj V— ' 


940 


4 ST 


10197024 


Clamn half qprtinn DN 90 II (STA 1 * 

wlal 1 l|J IICIII oCt>llUI 1 \—J 1 N Z_ W || y O 1 r\ J 


9^0 


2 ST 


10002481 


Hnvpr nlatp DP II 


260 


4 ST 


10001227 


Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 


270 


4 ST 


10051700 


Hexagon nut TM 6 - A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Pipe package, righthand 
S42-43SX " 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 669 




98350652 



02 



I 



16.05.2013 




11 19,20,21,22 17 




26,27,28,29 
1 2 



12 9 16 18,19,20,21 



34 13 




16 

18,19,20,21 



26,27,28,29,30,32,33 



rW\ SCHWING 



Page 670 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Pipe package, righthand S42-43SX 


ID-No.: 


98350652 






Pert.Drg: 


98350652 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


98350682 


Flhnw 1fi x ? ^ y "¥)1fi / 4*10° ml 

1 1 UVJ VV 1 VJ A L- . \J A JU 1 VJ / tA 1 VJ L/|J|. 


9 


1 ST 


98350684 


Flhnw 1fix?Sx^118 / 4x1 0° rnl 

1 1 UVJ V v 1 VJ A £-.\J A O 1 1 VJ / tA 1 VJ 




1 ST 


98350679 


Flhnw 16x9^x41^8/ 4x1 0° rnl 

1 1 UVJ VV 1 VJ A L- . \J A t 1 »JVJ / tA 1 VJ V_|J| . 


4 
t 


1 ST 


98350680 


Flhnw 16 x 9 ^ x 4114 / 4x10° rnl 

1 1 UVJ V v 1 U A L.J A T 1 1 T l TA 1 U L/|JI . 


R 


1 ST 


98350676 


Flhnw 1 9 x 9 x 40^ / 4x1 0° rnl 

1 1 UVJ VV 1 A £- A tVJO»J / tA IVJ L/|JI. 




1 ST 


98350678 


Flhnw 1 fi x 9 5 x ^QQ9 / 4x1 0° rnl 

1 1 UVJ Vv 1 VJ A £-.\J A \J\J\JZ- 1 tA 1 VJ L/|JI. 


7 
i 


1 ST 


98350677 


Flhnw 1 6 x 9 *S x ^Q07 / 4x1 0° rnl 

I I UVJ VV I VJ A L- .^J A kJZjKJ I / tA IU L-,|J| . 


ft 
u 


1 ST 


98350685 


Flhnw 90 x x ^ftS'H / 4x10° rnl 

LIUUVV ^.VJ A O A JOJO / tA IVJ Ls|JI. 


Q 

\j 


1 ST 


98350675 


Flhnw 1 9 x 9 x ^064 / 4x1 0° rnl 

1 1 UvJ V V 1 L. A L A *JVJVJt / tA 1 VJ LslJI. 


10 


2 ST 


10008084 


Fittina hndv WS 19 1 

i 1 1 u i i vj uvjvjy vvu i l— i 


11 


6 ST 


10008087 


Fittina bodv WS 16 S 

1 1 LLI 1 IM YJ\J\A \j VV V_/ 1 W V_/ 


12 


2 ST 


10008083 


Fittina badv GS 12 1 

1 1 LLI 1 IU UVJVjy V«JvJ 1 1 — 


13 


7 ST 


10008088 


Fittina hndv GS 16 S 

1 1 LLI 1 IU UVJVJ y VJO 1 VJ vj 


14 


1 ST 


10008091 


Fittina badv WS 20 S 

1 1 LLI 1 IvJ UUU y VV V_S £— \J \J 


15 


1 ST 


10029946 


Fittina hndv GS 20/16 S 

1 1 LLI 1 IU UVJVJ y VJvJ £— \J 1 1 VJ vj 


16 

1 vJ 


3 ST 


98350828 


Hnldpr f ninp narkanp 1 = 460 mm 

i ivjivjci i. |JI|JC [JCior\ciy o i_ tvjvj 1 1 ii 1 1 


17 

I r 


1 ST 


98350827 


HnlHpr f ninp narkanp 1 — ^7fi mm 
nvjivjci i. pipe jJaLrfxayc i_ — vJ/vj iiiiii 


18 
i (j 


6 ST 


10007521 


Srrpw DIN Q'H'H M 10 x110-8 8-A2C 

OUI CVV LJ 1 1 N Zf\J\J 1 VI 1 VJ A 1 IVJ VJ.VJ r\L- w 


1Q 

I Zf 


8 ST 


10011143 


Wa^hpr DIN 19S R 10 c i-140H\/-A9C 

v vaoi ici ljiin i lj ivj.\j itun v nt.u 


90 


8 ST 


10129841 


Srrpw rptainpr SKM 10-GT^9n 
Oui cvv i ciaii ici orxivi i vj \j i o^.vj 


91 

L- I 


8 ST 


10001250 


Nut DIN CH4 M 10-8-A9P 

INUl LJIIN C?Ot IVI I U U 


99 


2 ST 


10001865 


Srrpw DIN Q'H'H M 10 x 40-ft R-A9C 

OUl CVV LJIIN Zf\J\J IVI IVJ A tVJ VJ.VJ V> 


9^ 


14 ST 


10006630 


damn half <;prtinn DN19 

wldl I l|J IICIII OCOIIVJI 1 LJ 1 N 1 £- 


94 

^.t 


7 ST 


10002483 


Hnvpr nlatp DP 1 A 


9^ 


14 ST 


10001223 


Srrpw DIN Q^1 M 6 x ^0-8 8-A9C 

OL»l CVV LJIIN \J\J 1 IVI VJ A OVJ VJ . VJ t\£- V> 


96 


AA c:t 


mnnfifi9ft 

I UUUUDiO 


niamn half <5Prtinn DN 16-9 

wICII I l|J IICIII OCL/LIVJI I LJ 1 N IVJ 


27 


52 ST 


10001227 


Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 


28 


26 ST 


10002481 


Cover plate DP II 



ETL D 



Stetter 

Pipe package, righthand S42-43SX 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 671 

98350652 
98350652 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


29 


66 ST 


10051700 


Hexagon nut TM 6 - A2C 


30 


2 ST 


10131233 


Clamp half section DN 12 - 2 


31 


8 ST 


10197024 


Clamp half section DN 20 II (STA) 


32 


2 ST 


10006796 


Mounting screw 


33 


2 ST 


10131257 


Locking plate for clamp 


34 


1 ST 


10008132 


Fitting body GS 16S/12L 


35 


2 ST 


10019122 


Fitting body EWSD 16 S 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system support 
beam S42-43SX 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 675 




rW\ SCHWING 



Page 676 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98352082 
98352082 


LCJStetter 

Hydraulic system support beam S42-43SX 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


98350729 


Hhprk valvp HFRFP-nKHD-C^/R 

ICuiX VCIIVC 1 II 1 \ 1 L- ulxuU \J U/ U 


10 

i \j 


1 ST 


98352090 


Tnhp 19 y 9 y 'HOOO - rnl 

1 UUC 1 A £- A JUUU 0|J 1 . 


20 


1 ST 


98355083 


Tnhp 19 y 9 y 9Q^0 - rnl 


^0 


1 ST 


98355081 


Tnhp 19 y 9 y fifiO - rnl 


40 


1 ST 


98328048 


Tnhp 19 y 9 y 700 - rnl 

1 UUC \ L- 7\ L- 7\ I UU u[JI . 


^0 

\J\J 


1 ST 


10050171 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO y 7^0 

i lyuiounu 1 1 uoc Ovjuuui i_/in u/^-Ow a / ju 


fiO 

UU 


1 ST 


10050172 


Hvdraulir hnqp 'H'SOhar DN 8/9SC y 800 
i iyui ouiiu 1 1 uoc jjuucii l/in u/^ov a uuu 


70 


1 ST 


10050167 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO y 400 

i iyui ounu 1 1 uoc uuuuai i_/in u/ l- o w a tuu 


80 


1 ST 


10050168 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SH y 4^0 

1 1 yUl GIUIIU 1 1 UoC vJOUUul L/IN U/ O w a t ju 


Q0 

C/U 


2 ST 


10018483 


Hvdranlir hnqp 'H^Ohar DN 8/99P y Q00 
nyuiaunu i iuoc uuuucu di lou a c?uu 


100 


1 ST 


10050173 


Hvdraulir hosp 350bar DN 8/2SC y 950 

i lyuiciuiiu iiuoc (jouuai ui n u/lou a uuu 


110 

I I u 


2 ST 


10114516 


Fittinn hndv GF^ 19 I R-WD 
i iLiiiiy uuu y \j i o i ^. i_ i \ vvu 


120 


2 ST 


98369135 


Fittinn hndv G 1/4-1 =80 mm -WD 

1 ILLIIIU UUUy v_J 1 / i 1 UUIIIIII VVU 


130 


3 ST 


10018570 


Fittina bodv EWSD 12 L 


140 


6 ST 


10008083 


Fittina bodv GS 12 1 

i i in i iy uuuy vjv. > i ^_ i 


1^0 
i uu 


2 ST 


10008084 


Fittinn hndv 19 I 
i uuiiu, uuu y wo \c- i_ 


1fi0 

1 Vj U 


20 ST 


10006630 


Clamn half <;prtion DN19 

wiai i iu nail oCuUUi i \—s i n i z_ 


170 

I 1 VJ 


10 ST 


10002483 


Hnvpr nlatp DP I A 


180 

1 UU 


20 ST 


10001223 


Srrpw DIN 9^1 M fi y ^0-8 8-A2C 

OUI CVV l—s 1 1 N UU 1 IVI U A UU U.U t\£- W 


190 


20 ST 


10051700 


Hpyannn nut TM fi - A9C 

1 ICAuUUI 1 1 IUL 1 IVI U 


200 


2 ST 


10114518 


Fitting body RSWS 12 LR-WD 


210 


1 ST 


10050174 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1000 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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98350729 





rW\ SCHWING 



Page 678 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98350729 
98350729 


LCJStetter 

Check valve HERF2-CKCD-G3/8 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98350728 


Valvp hnii<sinn HFRF?-CKf: -GVR ml 
vciivc iiuuoniy i ii i \ i L- \J\Jikj 




2 ST 


10209607 


Valvp rartrirlnp Afi04-04Q-H01 


^0 


2 ST 


10134851 


VpIvp rartrifinp Q411 91 I H01 

ValVC Oul LI lULjC Zf~r II £- \ \J \J\J I 


40 


2 ST 


10160910 


Cao SW 17-2-G47/H35 

wop V_/ V V If L— VJ T f / 1 1 vij 


SO 


2 ST 


10215791 


^niiarp rinn 1S S4 y 9 S1 
ov^judic iniy i j, jt a L- , o i 


60 


4 ST 


10082432 


Screw DIN 91 2 M 1 0 x 40-1 0.9-GT500 


70 


1 ST 


10080462 


Spring-type straight pin ISO 13337 - 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 679 




10172208 




Ausfuhrung 2 / Series 2 



Fur Ventilpatrone / For valve cartridge: 


Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


10185124 


10157773 


10154734 


10185134 


10154814 


10154860 


10194890 


10154713 


10217288 


10202502 


10153520 




10209607 


10153519 




10215644 


10153518 




10310087 


10153517 




98319041 


10135990 




98326548 


10134852 




98334855 


10134849 




98334858 


98335020 




98335021 







Page 680 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10209607 
10172208 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge A604-049-G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



10 



1 ST 



10172208 



SEALING SET 990-011-007 



End 



ETL D 



r/1 SCHWIMC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 681 




Back up ring 14.28 x 1.4 x 1.27 



Ausfuhrung 3 / Series 3 



Ausfuhrung 2 / Series 2 



Ausfuhrung 1 / Series 1 




Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


Ausfuhrung 3 / Series 3: 


10180286 




10165394 




10175991 


10160548 


10160191 




10162937 




10175975 


10160128 


10140304 








10166113 


10155553 


10134851 








10164512 


10136808 










10160549 







Page 682 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10134851 
10134851 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge 9411 21 J G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10172207 



Sealing set 990-010-007 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system support 
beam S42-43SX 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 685 





rW\ SCHWING 



Page 686 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98352083 
98352083 


LCJStetter 

Hydraulic system support beam S42-43SX 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


98350729 


Hhprk valvp HFRFP-nKHD-C^/ft 

ICuiX VCIIVC 1 II 1 \ 1 L- ulxuU VJ kJI U 


10 

i \j 


1 ST 


98352090 


Tnhp 19 y 9 y 'HOOO - rnl 

1 UUC 1 A £- A UUUU 0|J 1 . 


20 


1 ST 


98355083 


Tnhp 19 y 9 y 9Q^0 - rnl 

1 UUC 1 l- A L- A t-\J\J\J UUI. 


^0 

vj U 


1 ST 


98355081 


Tnhp 19 y 9 y fifiO - rnl 

1 UUC 1 ^- A L- A UUU UUI. 


40 


1 ST 


98328048 


Tnhp 19 y 9 y 700 - rnl 

1 UUC 1 l- A Z. A f UU u[JI . 


^0 

UU 


1 ST 


10050171 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO y 7^0 

i lyuiounu 1 1 uoc ojuuui uin u/^.vjv> a / ju 


fiO 

UU 


1 ST 


10050172 


Hvdraulir hnqp 'H'SOhar DN 8/9SC y 800 
i iyui ciunu 1 1 use jjuucii uin u/ o w a uuu 


70 


2 ST 


10050167 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO y 400 

i iyui ounu 1 1 uoc uuuuai uin vj/ ^_ o v> a tuu 


QO 
uu 


2 ST 


10018483 


Hvdraulir hnqp 'H'SOhar DN 8/9^C y Q00 

1 lyUIClUIIU 1 1 UOC vJOUUul UIN U/^Ov a UUU 


100 

1 UU 


1 ST 


10050173 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN 8/9SO y Q'SO 

i lyuiounu 1 1 uoc uuuuai uin u/tiOU a uuu 


110 

1 1 u 


2 ST 


10114516 


Fittinn hndv GFS 19 I R-WD 

i iwiiy uuuy vj i o i z_ i_ i \ vvu 


120 


2 ST 


98369135 


Fittinn bodv G 1/4 - L=80mm-WD 

i i in i iy vj kj y i / r i i i 1 1 i i v v is 


130 


3 ST 


10018570 


Fittinn bodv EWSD 12 L 

i iimiu uuuy lvvou i t_ i 


140 


6 ST 


10008083 


Fittinn bodv GS 12 1 

i i in i iu uuuy vjvj i l— i — 


1S0 
i uu 


2 ST 


10008084 


Fittinn hodv WS 12 I 

i i iimiu, uuuy wo \ £- i_ 


1fi0 

I VJ U 


20 ST 


10006630 


niamn half <5Prtinn DN19 

OICil I IU IICIII OCUUUI I UIN I L- 


170 

I I VJ 


10 ST 


10002483 


Pn\/pr nlatp DP I A 

vUVCI UIGIIC Ur 1 f\ 


180 

I UU 


20 ST 


10001223 


^rrpw DIN Q^1 M fi y ^0-8 8-A9C 

OUI CVV UIIN C J 1 IVI U A UU U . U r\L- \s 


190 


20 ST 


10051700 


HPYanon nut TM fi - A9C 

1 ICACIUUI 1 1 IUI 1 IVI U 1 \l— V> 


200 


2 ST 


10114518 


Fitting body RSWS 12 LR-WD 


210 


1 ST 


10050174 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1000 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 687 




98350729 





rW\ SCHWING 



Page 688 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98350729 
98350729 


LCJStetter 

Check valve HERF2-CKCD-G3/8 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98350728 


Valvp hnii<sinn HFRF?-CKf: -GVR ml 
vciivc iiuuoniy i ii i \ i L- \J\Jikj 




2 ST 


10209607 


Valvp rartrirlnp Afi04-04Q-H01 


^0 


2 ST 


10134851 


VpIvp rartrifinp Q411 91 I H01 

ValVC Oul LI lULjC Zf~r II £- \ \J \J\J I 


40 


2 ST 


10160910 


Cao SW 17-2-G47/H35 

wop V_/ V V If L— VJ T f / 1 1 vij 


SO 


2 ST 


10215791 


^niiarp rinn 1S S4 y 9 S1 
ov^judic iniy i j, jt a L- , o i 


60 


4 ST 


10082432 


Screw DIN 91 2 M 1 0 x 40-1 0.9-GT500 


70 


1 ST 


10080462 


Spring-type straight pin ISO 13337 - 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 689 




10172208 




Ausfuhrung 2 / Series 2 



Fur Ventilpatrone / For valve cartridge: 


Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


10185124 


10157773 


10154734 


10185134 


10154814 


10154860 


10194890 


10154713 


10217288 


10202502 


10153520 




10209607 


10153519 




10215644 


10153518 




10310087 


10153517 




98319041 


10135990 




98326548 


10134852 




98334855 


10134849 




98334858 


98335020 




98335021 







Page 690 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10209607 
10172208 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge A604-049-G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



10 



1 ST 



10172208 



SEALING SET 990-011-007 



End 



ETL D 



r/1 SCHWIMC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 691 




Back up ring 14.28 x 1.4 x 1.27 



Ausfuhrung 3 / Series 3 



Ausfuhrung 2 / Series 2 



Ausfuhrung 1 / Series 1 




Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


Ausfuhrung 3 / Series 3: 


10180286 




10165394 




10175991 


10160548 


10160191 




10162937 




10175975 


10160128 


10140304 








10166113 


10155553 


10134851 








10164512 


10136808 










10160549 







Page 692 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10134851 
10134851 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge 9411 21 J G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10172207 



Sealing set 990-010-007 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system support 
beam S42-43SX 



r/1 SCHWINC 

Page 696 Spare parts list I M I Stetter 

COM-No.: Hydraulic system support beam S42-43SX 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


98352277 
98352277 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


10207510 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 4600 


20 


1 ST 


10050168 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 450 


30 


2 ST 


10206654 


Fitting body cpl. G 1/4 -M18x1.5 


40 


1 ST 


10172599 


Fitting body GES 12 L/R 1/2-WD 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Fitting body cpl. G 1/4 -M18x1.5 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 697 

10206654 
No 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 



1 ST 
1 ST 



1 0206653 Fitting body G 1 1 A - M 1 8x1 .5 (24°) 

10147942 Sealing ring DIN 3869 - 14- NBR 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system support 
beam S42-43SX 



r/1 SCHWINC 

Page 702 Spare parts list I M I Stetter 

COM-No.: Hydraulic system support beam S42-43SX 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


98352278 
98352278 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


10207510 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 4600 


20 


1 ST 


10050168 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 450 


30 


2 ST 


10206654 


Fitting body cpl. G 1/4 -M18x1.5 


40 


1 ST 


10172599 


Fitting body GES 12 L/R 1/2-WD 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Fitting body cpl. G 1/4 -M18x1.5 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 703 

10206654 
No 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 



1 ST 
1 ST 



1 0206653 Fitting body G 1 1 A - M 1 8x1 .5 (24°) 

10147942 Sealing ring DIN 3869 - 14- NBR 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Pre-assembly control block 
driving 




SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 707 




rW\ SCHWING 



Page 708 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Pre-assembly control block driving 


ID-No.: 


98352315 






Pert.Drg: 


98352315 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


10304485 


Control blork SDM110/4-PCSVVAFT ml 


90 


4 ST 


10114518 


Fittinn hnHv R9W9 19 I R-WD 


30 


4 ST 


10018568 


Screw ioint FGFSD 12 L R-WD 

V_S\_rl CVV J W MIL l_ I— \J l—S 1 L— l_ 1 \ V V l_ / 


40 


4 ST 


10008084 


Fittinn hnrlw \A/^ 19 I 
niiiniy uvjuy wo i c- i_ 


SO 


1 ST 


10000329 


^rrpw inint RFD-R ^/R-WD / R 1/4 


60 


2 ST 


98325308 


Fittina bodv GES 16 S/R 3/8-WD 


70 


1 ST 


10020459 


Mpociirinn pnimlinn 1 /4-\A/D 


80 


3 ST 


10001256 


Srrpw DIN Q^1 M 8 x 70-8 8-A9C 

OLrl CVV l_s 1 1 N \J\J 1 IVI U A / U vJ.vJ t\£- V> 




5 ST 


10129842 


^rrpw rptainpr 9KM ft-C^T^O 

OOI CVV Iddllld OfXIVI O VJ 1 J^U 


100 

I VJVJ 


5 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M 8-8-A9C 

INUl L/IlN Jjt IVI (J U M^. O 


110 

I I VJ 


1 ST 


98352289 




140 


1 ST 


98349067 


1— Inlrlpr f Ipx/pI inrlip^tnr 

1 IVJIVJCI 1. ICVCI 1 1 \\J 1 L/C* l\J\ 


1^0 


1 ST 


10054625 


1 p\/p| inrlipatnr 0 - ^° 


1F50 


3 ST 


10001749 


^rrpw DIN Q'H'H M *S y ^-8 8-A9C 


170 
i / u 


9 ST 


10001237 


Mi if DIN Q^4 M 

INUL L/IlN Jjt IVI J O AA^u 


210 


2 ST 


10001515 


Screw DIN 933 M 8 x 20-8 8-A2C 


990 


2 ST 


10019122 


Fittinn hnHv FW9D 1fi 9 


9^0 


4 ST 


10001526 


^rrpw DIN Q'H'H M 19 y 40-8 8-A9C 

Oul CVV \-J 1 1 N ZJkJkJ IVI I c- A tU VJ.vJ t\£- V>» 


940 


4 ST 


a r\r\r\ a nnr 

10001896 


Wa^hpr DIN 19S R 1 ^-1401-1 V-A9P 

v vaoi ici i_/iin □ I J itun v r\£-\j 


250 


4 ST 


10129840 


Screw retainer SKM 12-GT320 


260 


4 ST 


10001254 


Nut DIN 934 M 12-8-A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 709 




3 




Page 710 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10304485 

Pert.Drg: 10304485 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 10304408 

20 4 ST 10200017 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Control block SDM110/4-P(SV)-AET, cpl. 



Nomenclature 

Control block SDM110/4-P(SV)-AET 
Lever m 8 x 100 




ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 711 




50,60,70 100 30 



MA=24Nm MA=9,8Nm MA=24Nm 




rW\ SCHWING 



Page 712 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Control block SDM110/4-P(SV)-AET 


ID-No.: 


10304408 






Pert.Drg: 


10304408 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10182256 


Dummv rartrirlnp WA/MP^ 

l_/U 1 I 1 1 I ly 11 IUUC w V / V 1 VI 1 \J 


90 


1 ST 


10182257 


PHFPK \/AI \/F 


^0 


1 ST 


10182258 


Oul C VV JVJII 11 OU J/r\L. 1 


40 


3 ST 


10068021 


Screw olua G 3/8 VS-WD 


SO 


4 ST 


10182298 


Hariri lp\/pr hniiQinn S pnl 


fiO 


8 ST 


10179553 


O-Rinn 1S 88 x ? fi? NRR 70 


70 


4 ST 


10177525 


Pktnn Nfi 08 nn fi^l-l/SDS 

1 1 0 \.\J 1 1 1 N \J \JKJ IIVJ. VJO 1 l/OU J 


80 


A QT 
4 O I 


i u i ozzyy 


FND PAP KIT S CPI 


90 


1 ST 


98326873 


Built-in valve 5KIT SDM110, 130 bar 


100 


2 ST 


98326855 


Built-in valve 5KIT SDM110, 175 bar 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 713 




10182256 




Page 714 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10182256 
10182256 



IZ 



Stetter 



Dummy cartridge SV/VMP5 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10067860 



O-Ring 17.86x2.62 NBR90 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 715 




10182257 




Page 716 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10182257 
10182257 



IZ 



Stetter 



CHECK VALVE 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10183209 



O-Ring 11.1 x 1.78 NBR 90 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 717 




10182258 




IZ 



page 718 Spare parts list L#JStetter 

COM-No.: Screw joint SD5/AET 

ID-No.: 10182258 

Pert.Drg: 10182258 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10183210 O-Ring 17.17 x 1.78 NBR 90 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 719 




r/1 SCHWINC 

Page 720 Spare parts list I M I Stetter 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 


10182298 
10182298 




Hand lever housing SD 5, cpl. 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10202594 


Bellows SD5 / SD6 


2 


2 ST 


10010661 


Screw DIN 912 M 5 x 35-8.8-A2C 


o 

o 


1 o 1 


1U1oob4b 


Mr A ni COO DIM 

HbAULboo rIN 


4 


1 ST 


10183547 


Hexagon nut M8x1 


5 


1 ST 


98337975 


Seal for support SD 5 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system HP-cleaner 
S42-47SX 



/ \ 

11 

V / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 723 




98352561 




rW\ SCHWING 



Page 724 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hydraulic system HP-cleaner S42-47SX 


ID-No.: 


98352561 






Pert.Drg: 


98352561 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10170063 


HONTROI ROCK FOR WATFR PUMP 

vVJIN 1 1 \ l_ UvOl\ 1 \y 1 \ V V/ \ 1 1 1 \ I \J\M\l 


o 


2 ST 


10138329 






2 ST 


10011958 


Srrpw DIN912M8x ^-8 8-A2C 

Ovl CVV \—J 1 1 N vy 1 C— IVI v-» A \J\J \J.\J l\C— 


4 


4 ST 


10150334 


Fittinn hndv GFS 1fi RR-WD 

1 1 III 1 ly \J\JK\y \Jl O 1 VJ 0 1 \ Vv U 




1 ST 


98354672 


Hvrlrpiilir hnqp 470har DN 12HSHX 800 


Q 


1 ST 


98354675 


Hvdraulic hosp 470bar DN 12/3SCx 700 

1 1 y Ul uUMU 1 IUOC i ( UUQI L/l N 1 L/v/OvA 1 UVJ 


7 
i 


1 ST 


10019122 


Fittinn hnrlv FWSD 1fi S 


8 


1 QT 

I O I 




Hvdraulic hose 470bar DN 12/3SCx 1000 

1 1 yUl uUMO 1 IUOC i / V/k/GII 1 N 1 L/v/UUA 1 UUU 


9 


2 ST 


10008112 


Fitting body GSS 16 S 


10 


1 ST 


98354677 


Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 1050 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 725 




rW\ SCHWING 



Page 726 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10170063 
10170061 


LCJStetter 

CONTROL BOCK FOR WATER PUMP 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10170065 


VAI VF HOI J^INfi C.P\ 

v/\i_ v i i i \y uomn \J or i_. 


9 


1 ST 


98316500 


Snlpnnid valvp MSFf)fi4?1 -R-24VG/2 


3 


1 ST 


10154892 


Valve cartridae 9612 07J G01 


4 


1 ST 


10020459 


|W|p£i<5i irinn pnimlinn 1/4-\A/D 
i vicaou 1 1 1 iy \j\ 1 1 ly \j i/'~r vvu 


7 


1 ST 


10160910 


Cap SW 17-2-G47/H35 


9 


4 ST 


10011956 


Screw DIN 912 M 5 x 45-8.8-A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 727 





30/2 30/1 30/2 50MA=20Nm 



rW\ SCHWING 



Page 728 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98316500 
98316497 


LCJStetter 

Solenoid valve MSE06421-B-24VG/2 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98316475 


Mannpt mil 94VDC M^Ffifi/? 

i v i d y i ic i uu 1 1 itvuw, i vi o i c- 




1 ST 


98316474 


Knurlpd nut MSFOfi/? 


^0 


1 ST 


98316465 


^palinn qpt f M^FOfi/9 


40 


4 ST 


10153933 


Lyloldl IUC OlCCVC L/ C7/\J. t t A I U.vJ 


50 


1 ST 


98317087 


Anchor bolt f. solenoid valve MSE06/2 


60 


1 ST 


98317085 


Sealing set f. MSE06/2 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 729 





Dichtsatz fur Ventilpatrone: 
Sealing set for valve cartridge: 

10154892 

10139333 

10145217 



IZ 



page 730 Spare parts list I m I Stetter 

COM-No.: Valve cartridge 9612 07J G01 

ID-No.: 10154892 

Pert.Drg: 10172212 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10172212 Sealing set 990-310-007 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system chamber 
valve and 




[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 733 




Page 734 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98352630 

Pert.Drg: 98352630 



Position Quantity ID-No.: 



1 


1 ST 


10170063 


2 


2 ST 


10138329 


3 


2 ST 


10011958 


4 


3 ST 


10150334 


5 


1 ST 


10172599 


6 


1 ST 


10019122 


7 


1 ST 


10008109 


8 


1 ST 


10008112 


9 


1 ST 


98354539 


10 


1 ST 


98354542 


11 


1 ST 


98354543 


12 


1 ST 


98354544 



SCHWING 

Stetter 

Hydraulic system chamber valve and 



Nomenclature 

CONTROL BOCK FOR WATER PUMP 
Screw retainer SKZ 8-GT320 
Screw DIN 912 M 8 x 55-8.8-A2C 
Fitting body GES 16 SR-WD 
Fitting body GES 12 L/R 1/2-WD 
Fitting body EWSD 16 S 
Fitting body GSS 12 L 
Fitting body GSS 16 S 
Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 650 
Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 500 
Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 650 
Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 700 




ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 735 




rW\ SCHWING 



Page 736 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10170063 
10170061 


LCJStetter 

CONTROL BOCK FOR WATER PUMP 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10170065 


VAI VF HOI J^INfi C.P\ 

v/\i_ v i i i \y uomn \J or i_. 


9 


1 ST 


98316500 


Snlpnnid valvp MSFf)64?1 -R-94VG/9 


3 


1 ST 


10154892 


Valve cartridae 9612 07J G01 


4 


1 ST 


10020459 


|W|p£i<5i irinn pnimlinn 1/4-\A/D 
i vicaou 1 1 1 iy \j\ 1 1 ly \j i/'~r vvu 


7 


1 ST 


10160910 


Cap SW 17-2-G47/H35 


9 


4 ST 


10011956 


Screw DIN 912 M 5 x 45-8.8-A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 737 





30/2 30/1 30/2 50MA=20Nm 



rW\ SCHWING 



Page 738 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98316500 
98316497 


LCJStetter 

Solenoid valve MSE06421-B-24VG/2 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98316475 


Mannpt mil 94VDC M^Ffifi/? 

i v i d y i ic i uu 1 1 itvuw, i vi o i c- 




1 ST 


98316474 


Knurlpd nut MSFOfi/? 


^0 


1 ST 


98316465 


^palinn qpt f M^FOfi/9 


40 


4 ST 


10153933 


Lyloldl IUC OlCCVC L/ C7/\J. t t A I U.vJ 


50 


1 ST 


98317087 


Anchor bolt f. solenoid valve MSE06/2 


60 


1 ST 


98317085 


Sealing set f. MSE06/2 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 739 





Dichtsatz fur Ventilpatrone: 
Sealing set for valve cartridge: 

10154892 

10139333 

10145217 



IZ 



page 740 Spare parts list I m I Stetter 

COM-No.: Valve cartridge 9612 07J G01 

ID-No.: 10154892 

Pert.Drg: 10172212 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10172212 Sealing set 990-310-007 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Accumulator mounting 
S42-43SX BR02 



/ \ 

11 

V / 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 743 




rW\ SCHWING 



Page 744 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Accumulator mounting S42-43SX BR02 


ID-No.: 


98353938 






Pert.Drg: 


98353938 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


1 ST 


10187355 


OVJIILIVJI UlVJOrx OO I V 1 KJ L-\J OLO V ^.U W 


90 


1 ST 


98354466 


Hnldpr 

1 1 VJ 1 VJ C 1 


95 


1 ST 


98364448 


Hvdraulir hn^p 400har DN 1fi/4SPy 750 

i i y vj i ct u 1 1 o 1 1 uoc " vj vj uci i uin i u/^or a / uu 


^0 


1 ST 


10161984 


Fittinn hndv GFS 19 I /R 1/4-WD 

1 ILLMiy UVJVJy \J 1 vj 1 £- l—l \ \ If-r vvu 


40 


3 ST 


10150334 


Fittinn hndv HF^ 1fi ^R-WD 

niLiiiivj uvjvjy vj i o i vj o i \ vvu 


50 

\J\J 


1 ST 


98325308 


Fittinn hndv GFS 1fi S/R ^/8-WD 

i iiuiiy uvjvjy \ji o i vj vj/ 1 \ kji vj vvu 


fiO 

uu 


1 ST 


98326832 


Fittinn hndv GFS 90 S/R 1/9 -WD 

1 IIUIIVJ UVJVJy \J 1 vj £— VJ vj/ 1 \ 1 / Z_ VVU 


80 


2 ST 


10184638 


Fittinn hndv GFS 95 RR-WD 

1 IIUIIVJ, UVJVJy VJ I vj £.\J vjl\ vvu 


110 

1 1 u 


2 ST 


10184664 


Fittinn hndv RSWS 90 SR-WD 

i iiuiivj uvjvjy 1 \vj V V vj £— VJ vj 1 \ vvu 


120 


1 ST 


10184665 


Fittinn bodv RSWS 25 SR-WD 

i iiuiivj uvjvjy i\uvvu £— u vji\ vvu 


140 

I tu 


3 ST 


10018417 


Fittinn hndv FWSD 95 9 
niiuiiy uvjvjy i vvou ^.u o 


180 


2 ST 


10189231 


Srrpw DIN 7QQ1 Mfiy 90-ft R-A9C 

Oul CW UIIN I C/ C 1 IVI VJ A Z.VJ vJ.VJ r\c- V> 


1Q0 


2 ST 


10129842 


Qprp W rptainpr ft-(^T^90 
oui cvv i cidii ici orvivi u vj i \Jc-\j 


POO 

^-VJ VJ 


2 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M R-R-A9n 

INUL UIIN Zf\J'~r IVI vj vj r\£. V> 


910 

Z. I VJ 


4 ST 


10001854 


Srrpw DIN M 10 y 1fi-ft ft-A9C 

OL»l CVV UIIN UUU IVI IU A IU O.O ntv 


990 


4 ST 


10001861 


Srrpw DIN M 10 y 'HO-ft R-A9C 

Oul CVV UIIN ZJkJkJ IVI I VJ A OVJ vj . vj r\L- V> 


9^0 


4 ST 


10011143 


Wa^hpr DIN 195 R 10 5-140HV-A9C 

vvaoiici uiin I lj iu.u itunv niu 


940 


ft c:t 
o O 1 


mi9QftA1 

I U I ijo't I 


Srrpw rptainpr SKM 10-(^T^90 

Oul CVV 1 CLC1 II ICI OfxIVI 1 VJ vj 1 \J £-\J 


250 


4 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 


270 


2 ST 


10114516 


Fitting body GES 12 LR-WD 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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80 


44 


32 


8 


30 


53 


39 


8 


Pos. 


[Nm] 
MA/tightei 


[ft lb] 
ling torque 


SW[mm] 



rW\ SCHWING 



Page 746 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Control block S3 MO20-SLSV-280 


ID-No.: 


10187355 






Pert.Drg: 


10187355 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10184299 






1 ST 


10187182 


Pnntrnl hlnrk VRF-91 9\/-9ft0 f 9^ MO90 




4 ST 


10078470 


^rrpw DIN Q19 M 10 y ^0-10 Q-nTSOO 

Oui c vv i_y 1 1 n c i c- ivi i w a \jyj i kj.u \j i juu 


fin 


1 ST 


A f\A 07007 

10187387 


.9rrp\A/prl flannp 1 
oui cvvcu 1 1 ci 1 1 y c \j i 


70 


1 ST 


10154375 


O-Ring 34.52 x 3.53 NBR 80 


80 


4 ST 


10000976 


Screw DIN 912 M 10 x 30-8.8-A2C 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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10184299 





6MA=76 Nm 



rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






CONTROL BLOCK NG 20, S3 


ID-No.: 


10184299 






Pert.Drg: 


10184299 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10215082 


hnn<?inn MDPfl 

veil VC 1 IUUOM IU OvJ IVIV/^.W 


9 


1 ST 


10184300 


Piqtnn MD9D 




2 ST 


10186693 


Tnn rnvpr 99/9^ MO90 


4 


2 ST 


10012242 


C^mox/prl rinn QP^ilinn <?pt ^0/ ^ y 7 

v_J 1 UU VCU IIIILJ oCO II 1 iy oCl \J\Jl \J\J,\J A / 




2 ST 


10106481 


O-Rinn 44 04 y ^ NRR QD 

\y WW 1 M ii ■ v/" A O.vJO 1 N i—J 1 \ C/ w 




ft 

vj O 1 


I VJVJVJ I I C7vJ 


9rrpw DIN Q19 M 19 y ^-ft ft-A9P 


7 


1 ST 


10006658 


Screw plug VS-R 1/4 -WD 


8 


2 ST 


10044494 


Screw plug G 1/2 VS-WD 



End 



ETL D 
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L£JStetter 
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10187182 




Achtunq 

Pos. 2 und 3 mit LOCTITE 2701 gesichert 
Look out ! 

Pos. 2 and 3 secured by LOCTITE 2701 ! 



7 


60-70 


40-45 


28,6(1 1/8") 


6 


40 


30 


8 


5 


35 


26 


19 


4 


45-50 


30-35 


22,4 (7/8") 


Pos. 


[Nm] 
MA tighte 


[ft lb] 
ling torque 


SW [mm] 



13 


35 


26 


19 


10 


150 


110 


36 


9 


45-50 


30-35 


22,4 (7/8") 


8 


30 


22 


6 


Pos. 


[Nm] 
MA tighte 


[ft lb] 
ning torque 


SW [mm] 



rW\ SCHWINC 



Page 750 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10187182 
10187182 


LCJStetter 

Control block VBF-SLSV-280 f. S3 MO20 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10187181 


Valvp hnii<sinn VRF-^I ^ MO?f) 

vciivc i iuuoii ly v ur oi_ov, oo i vi \j 


o 


1 ST 


10196552 


NottIp ft D mm 

INUZ-Z.IO CJ,VJ II II II 




1 ST 


10077813 


Nn77lp 9 0 mm ""F"" 

1 \l UZ.i.lC ^- . vj MUM 1 


4 


1 ST 


10135990 


Valve Cartridae 9411 18J G01 


R 


1 ST 


10020459 


MpjiQiirinn pnimlinn 1 /4-\A/D 
iviccioui n ly ovju|jiii ly v—j i/'~r vv u 




2 ST 


10068021 


Srrpw nlun G VR-WD 


7 
i 


1 ST 


10144771 


\/al\/p rartriHnp Q^1D 90 I f^01 - 9 har 
vaivc ocii li luyc zf\j i w z.w<j v_j w i ^_ uai 




2 ST 


10006658 


Srrpw nlun VS-R 1/4 -WD 

001 cvv Ljiuy v 0 1 \ i/'-r v v i_y 


Q 


1 ST 


10136808 


VpIvp rartrifinp Q411 1*S I H01 

veil vc ua i li iuyc i i i jj v_j w i 


10 


1 ST 


10195956 


Valve cartridge DBDS 10K 1X/280 E 


11 


2 ST 


10183793 


Square ring 26,57 x 3,40 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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10172208 




Ausfuhrung 2 / Series 2 



Fur Ventilpatrone / For valve cartridge: 


Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


10185124 


10157773 


10154734 


10185134 


10154814 


10154860 


10194890 


10154713 


10217288 


10202502 


10153520 




10209607 


10153519 




10215644 


10153518 




10310087 


10153517 




98319041 


10135990 




98326548 


10134852 




98334855 


10134849 




98334858 


98335020 




98335021 







Page 752 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10135990 
10172208 



IZ 



Stetter 



Valve Cartridge 9411 18J G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10172208 



SEALING SET 990-011-007 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 753 




10172210 




Back up ring 1 9.05 x 1 .4 x 1 .27 



Dichtsatz fur Ventilpatrone: 
Sealing set for valve cartridge: 
10144771 



Page 754 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10144771 

Pert.Drg: 10172210 



SCHWINC 

Stetter 

Valve cartridge 9510 20J G01 - 2 bar 




Position Quantity ID-No.: Nomenclature 



1 1 ST 1 01 7221 0 Sealing set 990-203-007 

End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 755 




10136808 



O-Ring 14 x 1,78- 





Stutzring 15,86 x 1,4 x 1,27 
Back up ring 15.86 x 1.4 x 1.27 



Stutzring 14,28x1,4x1,27 
Backup ring 14.28 x 1.4 x 1.27 



Ausfuhrung 3 / Series 3 



Ausfiihrung 2 / Series 2 



CD 



Ausfuhrung 1 / Series 1 




Ausfuhrung 1 / Series 1: 


Ausfuhrung 2 / Series 2: 


Ausfuhrung 3 / Series 3: 


10180286 




10165394 




10175991 


10160548 


10160191 




10162937 




10175975 


10160128 


10140304 








10166113 


10155553 


10134851 








10164512 


10136808 










10160549 





Page 756 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



10136808 
10136808 



IZ 



Stetter 



Valve cartridge 9411 15J G01 



Position 



Quantity ID-No. 



Nomenclature 



1 ST 



10172207 



Sealing set 990-010-007 



End 



ETL D 



SCHWING 
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Spare parts list 
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10141877 




Bonded seal 24.7 x 31 x 2 



Dichtsatz fur Ventilpatrone: 


Sealing set for valve cartridge: 


10165891 


10101628 


10189494 


10147180 


10153227 


10193930 


10189495 


10182514 


10101627 


10195956 


10192026 


10136807 


10303830 


1 0070452 


10142221 





Page 758 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10195956 

Pert.Drg: 10141877 



SCHWINC 

Stetter 

Valve cartridge DBDS 10K 1X/280 E 




Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10141877 SEALING SET F. VALVE CARTRIDGE 

End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system compressor 
S42-43SX 



/ \ 

11 

V / 
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Spare parts list 
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Page 762 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98358798 

Pert.Drg: 98358798 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 98358800 

20 1 ST 10008112 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Hydraulic system compressor S42-43SX 



Nomenclature 

Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 1000 
Fitting body GSS 16 S 




ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system water pump 
S42-43SX 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 765 





Page 766 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98361409 

Pert.Drg: 98361409 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 98354677 

20 1 ST 10008112 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Hydraulic system water pump S42-43SX 



Nomenclature 

Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 1050 
Fitting body GSS 16 S 




ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Pneumatic system Control 
cabine S42-47SX 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 769 




rW\ SCHWING 



Page 770 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98361442 
98361442 


L£JStetter 

Pneumatic system Control cabine S42-47SX 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


98361324 


Riilkhpprl nlptp 

LJUIrxl ICaU \J 1 C\ LC 


o 


1 ST 


10001859 


9rrpw DIN M 10 y 9S-ft ft-A?C 

OUI CVV L/IIN Zf\J\J IVI I VJ A O.U AA^u 




1 ST 


10001251 


Nut DIN Q^4 M 10-10-GT^00 


4 


2 ST 


10129841 


Srrpw rptainpr SKM 10-GT390 


5 


1 ST 


10008109 


Fittina bodv GSS 12 1 

i illii ly wvj y vj\jvj i ^_ i — 




1 ST 


10018570 


Fittinn hnHv FW9D 1? I 
i illii iy uvjuy i vvou i i_ 


7 


1 ST 


10001755 


I Ininn niit M ft 1 

\J\ \\\J\ 1 IIUL IVI KJ 1— 


8 


1 ST 


10006264 


Qlppx/P 


Q 

<j 


1 ST 


10001728 


Pnttinn rinn PR ft 1 
v^uiuiiy iiiiy ur\ o i_/o 


10 

I \J 


0.65 M 


10003976 


PI^Qtir ti ihp ft y 1 

r IGlOllO IUUC (J A I 


11 

1 1 


0.65 M 


10202361 


Prntpptinn hn^p nprfnratprl Pn Q AD=1 / ^nnnn 


12 


1 ST 


10050172 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 800 


13 


1 ST 


10008062 


Fitting body REDSD 12/ 8 L 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Pneumatic system control 
cabinet 
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Spare parts list 



Page 773 





rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Pneumatic system control cabinet 


ID-No.: 


98361780 






Pert.Drg: 


98361780 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98334905 


f^nmnrpQQPrl air Mnrliil 

wvji 1 1 yj i ooocvj cm ivivjuui no c- 


90 


4 ST 


10001237 


Nut DIN 0^4 M 

INUl L/IlN Jjt IVI J o ntu 


^0 


4 ST 


10001744 


Oul CVV l_s 1 1 N Zf\J\J IVI vJ A vJ.vJ r\L- 


40 


8 ST 


98359799 


Srrpw rptainpr SKM *S-1 4401 


^0 


1 ST 


10008109 


Fittinn hndv GSS 12 L 


fiO 

\J\J 


1 ST 


10019121 


Fittinn hndv Fl SD 1? I 


70 


2 ST 


10209519 


Fittinn hndv RSW^ 19 I /R 1/4-WD 


80 


1 QT 

I O I 


inn^ni7i 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN x 7^0 


90 


1 ST 


10050180 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1700 


100 


1 ST 


10058430 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1800 



End 



ETL D 
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Spare parts list 



Hydraulic system for the 
boom 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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98361913 



02 | 



24.06.2013 



90,100,250,27( 



190 




rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Hydraulic system for the boom 


ID-No.: 


98361913 






Pert.Drg: 


98361913 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98361911 


Hn<;p narkanp 9499X RR09 
i i uoc k/dL/r\dy c o fc t^.o/\ 


90 


1 ST 


98361912 


i luoc pdorxdyc o fc t^.o/\ 


^0 


14 ST 


10001901 


Waqhpr DIN 19S R 1 7-140H\/-A^C 

VVdollCI i— J 1 1 N 1 L- \J LJ 1 / 1 tUI IV now 


40 


8 ST 


10001286 


Nut DIN 9ft c i M 1fi-ft-A9C 

INUl L/IIN C70\J IVI I u u r\z.w 


SO 


7 ST 


10001260 


Nut DIN 9^4 M 1fi-ft-A9H 

INUL L/ 1 1 N Zf\J'~r IVI 1 VJ vj r\£- V> 


fiO 


1 ST 


10006777 


Rnunrl Qtppl ^tirrun DIN ^^70 A 190-A9K 

rxUUI IU olCCI O III I Up L/IIN \J\J 1 \J AA 1 £-\J r\£- IX 


70 


1 ST 


98342284 


1 lUOC UldLriXCL OtJOA 


80 


2 ST 


10001526 


9rrpw DIN 9^^ M 19 y 40-ft ft-A9C 

OUI CVV L/IIN Z)\J\J IVI I Z. A tU U .U r\£.v> 


Q0 


6 ST 


10129840 


9rrpw rptainpr 9KM 1 9-(^T^90 

Oul CVV 1 Clull ICI OlxlVI 1 c- \J 1 


100 

I VJVJ 


4 ST 


10001254 


Nut DIN 9^4 M 19-ft-A9C 

INUL L/IIN Jjt IVI I t O nt.O 


140 
I tu 


1 ST 


10001336 


9rrpw DIN 9^^ M1fiy 40-ft ft-A9C 

OUI CVV L/IIN a J J IVI I \J A tU U .U rA^.vy 


1^0 

I \J\J 


1 ST 


10133552 


9rrpw rptainpr 9KM 1fi-r^T^90 

Oul CVV 1 Old II ICI OlxlVI 1 VJ 1 J^U 


1fi0 


1 ST 


98354388 


1 1 UOC U 1 dLrfXCL L/ 1 VJ\J 


170 


3 ST 


10006779 


RniinH <^tppl <5tirmn DIN ^70 A 14ft 

r\UUI IU O LCCI o LI 1 1 U LJ L/IIN \J\J 1 \J r\ 1 "~rKj 


180 


1 ST 


98354624 


Annlp <^tnrk 

l\\ IUIC OLVJV/lX 


190 


3 ST 


10008109 


Fittinn hndv GSS 19 L 

1 1 III 1 iy VKJKJy VJOO 1 C- 1— 


900 


4 ST 


10016804 


Rlankinn nlnn V9D 19 I /9 M MR 
uicii i r\i i iy piuy vol/ i z. l/o ivi.ivilj. 


910 


4 ST 


10001748 


I Ininn ni it M 1 9 I 

L/lllvJII IIUL IVI I L- L 


990 


2 ST 


10001515 


9rrpw DIN 9 / 3 / 3 M ft y 90-ft ft-A9P 

OU CVV L/IIN JyJJ IVI (J A O.O r\t,0 


9^0 


2 ST 


10129842 


9rrpw rptainpr 9KM ft-(^T^90 

Oul CVV 1 CLdll ICI OfxIVI vJ VJ 1 \J L-\J 


240 


2 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


9^0 


1 ST 


98342955 


R^nrip Qn^ppr hnnm 9499X 
rxdi iyc oucioci uv/v/i i i otloa 


9R0 


1 ST 


10038880 


Tnhp Qiinnnrt DN19^ 

I UUC oULJLJV/l L L/IN I £-\J 


970 


2 ST 


10001519 


9rrpw DIN 9^^ M 19 y ^-ft ft-A9C 

Oul CVV L/IIN \J\J\J IVI I Z. A OJ (J. (J r\c- V> 


280 


1 ST 


98360843 


Protpction hosp D = 155mm L =2200nnnn 

1 1 ulUUllul 1 1 lUOU 1 \J\J\ 1 II 1 lj 1 — C— C— \J \J 1 1 II 1 1 


990 


I O I 




Pla^tip nrntpp ^nir^l 

r laoiiLr \J i \J lcu opiidi 


300 


2 ST 


10090023 


Tube support DN100 


310 


1 ST 


98370992 


Angle stock 50 x 5 x 783 



ETL D 



Page 779 



\MJ Stetter Spare parts list 

Hydraulic system for the boom COM-No.: 

ID-No.: 98361913 
Pert.Drg: 98361913 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

320 1 ST 98370996 Plate 50 x 5 x 214 

End 



ETL D 



Page 780 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Hose package S42SX BR02 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 781 

98361911 
98361911 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98375631 


Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 4900 


20 


2 ST 


98367270 


Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 4600 


30 


2 ST 


98367271 


Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 4500 


40 


2 ST 


98367273 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 4500 


50 


2 ST 


10018485 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 5000 


60 


4.8 M 


10144069 


Hose EN 853- 1SN19 


70 


4.8 M 


10144069 


Hose EN 853- 1SN19 


80 


2 ST 


98339410 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 4400 



End 



ETL D 



Page 782 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




98361912 




Stetter 



Spare parts list 



Hose package S42SX 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 783 

98361912 
98361912 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



10 
20 



4 ST 

5 ST 



10050181 Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 2100 

10049911 Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 2000 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Pipe package SP lefthand 
S42-43SX 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 787 




98362513 



25.07.2013 



^30, 34, 38, 39 27, 32. 36, 39 



26, 31, 35, 3 
27,32,36,39 27,32,36 



26, 31, 35, 39 




rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Pipe package SP lefthand S42-43SX 


ID-No.: 


98362513 






Pert.Drg: 


98362513 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


98354552 


Flhnw 1fi x ? 5 y "¥)?0 / ?y10° ?y11° 

1 \kJkJ VV 1 VJ A L-.\J A \J\J L-\J 1 L-7\ 1 VJ , Z. A 1 1 


o 


1 ST 


98354553 


Flhnw 1 6 y 9 *S y ^1 90 1 9x1 0° 9x1 1 ° 

1 1 UUVV 1 VJ A A O 1 £-\J 1 ^.A 1 VJ , £-A\ 1 1 




1 ST 


98354555 


Flhnw ^0 y 9 *S y 9808 / 9x1 1 ° 


4 


1 ST 


98354556 


Flhnw 1 6 y 9 5 y 40^6 / 9x1 0° 9x1 1 ° 

1 1 UUVV 1 VJ A A T-VJvJVJ / /_A 1 VJ , ^.A 1 1 


R 


1 ST 


98354557 


Flhnw 19 y ? y ^Q7fi / 9x1 0° 9x1 1 ° 

1 1 UVJ VV \ L- 7\ L- 7\ \JZf 1 VJ / ^- A 1 VJ , Z. A 1 1 


VJ 


1 ST 


98354558 


Flhnw 90 y ^ y 176^ / 9x10° 1y11° 

LIUVJVV ^.VJ A J A If UvJ / ^.A I VJ , I A I I 


7 
/ 


1 ST 


98354559 


Flhnw 90 y ^ y 9190 / 1x11° 

l_IUVJVV /_VJ A \J A Z. \ L-\J 1 IA 1 1 


ft 
u 


1 ST 


98324850 


Tnhp 1fi x 9 S x 1000 - rnl 
i uuc iu a a ivjvjvj OUI . 


Q 

\j 


1 ST 


98354562 


Flhnw 2^ x 4 x ^766 / 2x10° 2x11° 

1 1 UvJ V V ^vj A T A J / VJVJ / L—f\ \ VJ , L—f\ \ \ 


10 


2 ST 


10008098 


Fittinn hndv GS ^0 S 

i i in i iy KjKjKjy vjvj vjvj vj 


11 


1 ST 


10008149 


Fittinn hndv GS 9*S S 

i illii iy uuu y vjvJ ^- w vj 


12 


1 ST 


10008093 


Fittinn bndv GS 20 S 

i illii iy uvjvji y vjvj £-\j vj 


13 


10 ST 


10008088 


Fittina bodv GS 16 S 

i illii iy y vjvj i vj vj 


14 


2 ST 


10008083 


Fittina bndv GS 12 1 

i illii iy uvjvjy vjvj i ^_ i — 


15 


1 ST 


10029946 


Fittina bodv GS 20/16 S 

i illii iy kjvJvjy vjvj £— vj / i vj vj 


16 


1 ST 


10008058 


Fittina bodv TS 20 S 

1 ILLII iy kJVJVJ y I VJ t_ VJ VJ 


17 


1 ST 


10008063 


Fittina bndv TS 25 S 

1 ILLII iy UvjvJ y 1 vJ t— \J vj 


19 
i \j 


3 ST 


98350828 


Hnldpr f ninp nankanp 1 = 4R0 mm 

1 IvJIvJd 1. [J 1 [JO [JuUivayC l_ *-r\JVJ 1 1 II 1 1 


90 


1 ST 


98350827 


1— InlHpr f ninp narkanp 1 — ^7fi mm 
nvjivjci i. uiuc jJaLrixay c i_ — vJ/vj mini 


91 

L- I 


6 ST 


10007521 


Srrpw DIN M 10 x110-8 R-A9C 

OUI CVV LJ 1 1 N CjvJvj IVI I VJ A I I VJ vJ.vJ r\£- Vj 


99 


8 ST 


10011143 


Wa<;hpr DIN 125 R 10 c i-140l-l\/-A9C 
vvaoiid ljiin i ^.vj lj ivj.vJ itun v aa£.vj 


9^ 


8 ST 


10129841 


Qpppui rptainpr SKM 10-G~T390 
Uui cvv i ciaii ici orxivi i vj \j i o^vj 


9A 


8 ST 


10001250 


Nut DIN Q^4 M 10-ft-A9P 

INUl UIIN Cjvj't IVI 1 U U r\£.vj 


95 


2 ST 


10001865 


Srrpw DIN Q^^ M 10 x 40-ft R-A9C 

OUI CVV l_J 1 1 N CjvJvj IVI I VJ A "-rVJ vJ.vJ vj 


96 


8 ST 


10006630 


Clamn half <;prtinn DN19 

VjICll 1 l|J IICIII OCUUUI 1 l_J 1 N 1 £- 


97 


Ot O 1 


1 UUUUUtO 


Hlamn half <5Prtinn DN 1fi - 9 

vjidi i i|j iidii oCvAivji i lj i n iu L- 


28 


8 ST 


10006627 


Clamp half section DN 20 - 3 


29 


8 ST 


10006625 


Clamp half section DN 25 III 



ETL D 



Stetter 

Pipe package SP lefthand S42-43SX 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 789 

98362513 
98362513 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


30 


6 ST 


10006624 


Clamp half section DN 30 - 4 


31 


4 ST 


10002483 


Cover plate DP I A 


32 


17 ST 


10002481 


Cover plate DP II 


33 


8 ST 


10002479 


Cover plate DP III 


34 


3 ST 


10002477 


Cover plate DP IV 


35 


8 ST 


10001223 


Screw DIN 931 M 6 x 30-8.8-A2C 


36 


34 ST 


10001227 


Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 


37 


16 ST 


10001235 


Screw DIN 931 M 6 x 40-8.8-A2C 


38 


6 ST 


10001242 


Screw DIN 931 M 6 x 45-8.8-A2C 


39 


64 ST 


10051700 


Hexagon nut TM 6 - A2C 


40 


1 ST 


98362507 


Elbow 16 x 2.5 x 3984 / 3x10°, 2x11° 


41 


1 ST 


10049908 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 1450 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system pump kit 
P2525-1 20/85 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 794 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98363896 
98363896 


LCJStetter 

Hydraulic system pump kit P2525-1 20/85 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


98363919 


Hn^p nankanp fnr niimn kit 


2 


12 ST 


10018530 


Fittina bodv FWSD 38 S 

1 1 1 11 1 \\J KJKJKJy LVVOU \J\J O 




9 ST 


10018570 


Fittinn hndv FW9D 19 I 

i imiiy uuuy lvvou \ &- i_ 


4 


2 ST 


98330816 


Elbow 16 x 2 5 x 173 / 1x90° - col 


R 


2 ST 


10008087 


Fittinn hndv WS 16 S 

1 lllll iy UKJKJy WO 1 vJ O 




2 ST 


10150334 


Fittinn hndv GF9 16 9R-WD 
runny uuu y \j i o i u or\ vvu 


7 


1 ST 


10004680 


Ballrnrk 16 S NW13 


« 

u 


8 ST 


10130323 


Fittinn hndv RSWS 16 SR-WD 

i imiiy vvJKjy rxovvo i w o i \ vvu 


Q 

\j 


6 ST 


10008120 


Fittinn hndv GF^ 38 SR-WD 

i imiiy u vju y vji_o OU 0 1 \ V V u 


10 

I u 


1 ST 


10012087 


Nnzzlp 1 3 mm ""P"" 

I .O I I II I I O 


11 


1 ST 


10164227 


Srrpw inint SNV 16 S 

OUI CvV J Ul I 1 L O IN V 1 \J O 


19 

I 


2 ST 


10114518 


Fittinn hndv R^W^ 19 I R-WD 

i imiiy kJvJKjy rvo v v o \ &- i— i \ vvu 


13 


6 ST 


10020109 


Sctpw inint FGFSD 16 SR-WD 

Ovl CVV J Ul 1 1 1 1 v_J LOU 1 vj O l\ V V \— J 


14 


8 ST 


10008062 


Fittina bodv REDSD 12/ 8 L 

1 lllll IU UWU y 1 \ 1— — i—/ \— J I ^/ l_ 


i o 


9 ST 


10019122 


Fittinn hndv FWSD 16 S 

1 lllll iy uuuy 1 VVOL. / 1 Vj o 


16 
i \j 


8 ST 


10019729 


Fittinn hndv RFDSD 16 S/12 I A3I 

i imiiy \j\j\xy i \ i i— j o i— j iu o/ i £- i_ r\oL 


17 

I r 


2 ST 


10014967 


Phprk vfllvp S 90 A9 0 

01 lOLrix vaivc o £-\J r\t- . \J 


18 
i (j 


4 ST 


10000328 


Srrpw ioint RFD-R 1-WD / R 1/9 

Oul CVV \vJ\ I 11 1 \ 1 \—J 1 \ 1 VVU / 1 \ 1 / £- 


19 


2 ST 


10145236 


Nozzle 3 0 mm ""Y"" 

1 NUi-Z-IC . W II 1 1 1 1 1 


21 


2 ST 


10008043 


Fittina bodv FWSD 8 L 


29 


4 ST 


10018848 


Fittinn hndv Fl SD 16 9 
runny uuuy i i_o u i u o 


93 


2 ST 


10144775 


Ghprk valvp RVI -G1/9-CXFA-XGN-9 0 

Vyl ICUi\ VCIIVO 1 \ V l_ \J 1 / L- 1 r\ AOIN £- . \J 




2 ST 


10012078 


Nnzzlp 9 0 mm IM, F"" 

INUZ-Z.IC £- ■ VJ II II II 1 


2^ 


2 ST 


98363112 


Flhnw 16 x 2 *5 x 208 / 1x90° - rnl 

1 1 YJ\J V V 1 U A l— . \J A £-\J\J 1 1 AJU Ok/I. 


26 


2 ST 


10019730 


Fittinn hndv FTSD 12 I 

i inn iy \j\j\jy i— i ou i £- i_ 


27 


3 ST 


10161984 


Fittina bodv GES 12 L/R 1/4-WD 

i 1 1 1 1 1 i vj uuu y w i_ v_/ i ^_ i_/ i \ i / i v v i_ / 


28 


1 ST 


10019121 


Fitting body ELSD 12 L 


29 


1 ST 


10163184 


Measuring coupling 12 L, DKO 



ETL D 



Stetter Spare parts list 

Hydraulic system pump kit P2525-120/85 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 795 

98363896 
98363896 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


30 


2 ST 


10191471 


SAE flange adapter 90-1 1/4""-6000PSI 


31 


2 ST 


10166320 


O-Ring 37.69 x 3.53 NBR 90 


32 


4 ST 


10077915 


SAE flange half 1 1/4""-6000PSI 


33 


8 ST 


10147062 


Screw retainer SKZ 14-GT320 


34 


8 ST 


10010682 


Screw DIN 933 M 14 x 50-8.8-A2C 


35 


1 ST 


10018529 


Screw joint SNV 38 S 


36 


1 ST 


10015214 


Fitting body WS 38 S 


37 


1 ST 


10095380 


Fitting body REDSD 38/30 S 


38 


1 ST 


10065682 


Fitting body EWSD 30 S 



End 



ETL D 



Page 796 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 



Spare parts list 



Page 797 



Hose package for pump kit 




COM-No.: 

ID-No.: 98363919 
Pert.Drg: 98363919 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


2 ST 




nyuiauiiu iiUoU oz.oucti ljin o i/toriA iouu 


2 


4 ST 


IU I / Or OD 


nyUlciUIIO IIUoc 4UUUdl L/IN O/^OlNA I C7UU 


3 


3 ST 




Hx/rlrai ilir hnQP ^^Dhar DM ft/9^P y ^P) 
nyUlaUIILr IIUoU OJUUdl LJIN O/^OU A JOU 


4 


2 ST 


10000231 


Hydraulic hose 350bar DN 32/4SHx 1200 


5 


1 ST 


10000226 


Hydraulic hose 350bar DN 32/4SHx 1000 


6 


2 ST 


10000230 


Hydraulic hose 350bar DN 32/4SHx 1100 



End 



ETL D 



Page 798 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




10144775 




Stetter 



Spare parts list 



Check valve RVL-G1/2-CXFA-XCN-2.0 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 799 

10144775 
10144775 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 



End 



1 ST 
1 ST 



10144769 Valve housing RVL-G1/2-CXFA-X*N 

10144771 Valve cartridge 9510 20J G01 - 2 bar 



ETL D 



Page 800 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




10172210 




Back up ring 1 9.05 x 1 .4 x 1 .27 



Dichtsatz fur Ventilpatrone: 
Sealing set for valve cartridge: 
10144771 



Page 801 



\MJ Stetter Spare parts list 

Valve cartridge 9510 20 J G01 - 2 bar COM-No.: 

ID-No.: 10144771 
Pert.Drg: 10172210 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

1 1ST 10172210 Sealing set 990-203-007 

End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system pump kit 
S42/43SX BR02 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 805 





rW\ SCHWINC 



Page 806 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98364596 
98368961 


LCJStetter 

Hydraulic system pump kit S42/43SX BR02 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98364597 


Hose oackaae P2525 S42/43SXBR02 


20 


3 ST 


10019122 


Fittina bodv FWSD 16 S 

1 1 L LI 1 \\J KJKJKJy LVVUU l \J O 


40 


1 ST 


10018530 


Fittinn hndv FW9D 'Hft S 

1 llllliy UvJKJy L WO i— J \JKJ o 


50 


1 ST 


98364315 


Bulkhead olate S42-43SX 


80 

uu 


3 ST 


10018570 


Fittinn hndv FW9D 1? I 

1 llllliy UvJKJy LVVOU 1 £- l_ 


100 

I VJVJ 


1 ST 


98354267 




110 

I I \J 


1 ST 


10001354 


^rrpw DIN Q'H'H M 16 y 'S'S-ft ft-APC 


120 


1 ST 


10001260 


Nut DIN 934 M 16-8-A2C 


130 


2 ST 


10006723 


Schnorr lock washer S 16-phosphated 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 808 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hose package P2525 S42/43SXBR02 


ID-No.: 


98364597 






Pert.Drg: 


98364597 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


^o 


2 ST 


10199552 




40 


1 ST 


10050182 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN x 9^00 


\J\J 


1 ST 


10000213 


Hvdraulir hnqp 'H'SOhar DN ^P/4SHy 800 


fiO 


1 ST 


10000226 


Hvdraulir hnqp ^Ohar DN ^?/4SHx 1000 


70 


1 ST 


10044561 


Hvrlraiilir hnqp 41*Shar DN 19/4SP y 1^00 


80 


I O I 


I KJKJ'-rZtZtKJ 1 


Hvdraulir hnqp 41 ^har DN 1 9/4SP x 1 ^00 

i lyvjiauiio i iuoc *r \ \j\jcx\ \—s \ \ it/tor a i juu 


90 


1 ST 


10050179 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1500 


100 


1 ST 


10050175 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1200 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 809 




rW\ SCHWING 



Page 810 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Bulkhead plate S42-43SX 


ID-No.: 


98364315 






Pert.Drg: 


98364315 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98354536 


Hn<?p hrarkpt 2x D54 1x D44 


20 


1 ST 


10008125 


Fittinn hndv GSS ^0 S 


^0 


2 ST 


10008127 


Fittinn hndv 'Hft 9 

i iLiiiiy uvjuy uoo ou o 


40 


2 ST 


10001864 


9rrpw DIN M 10 y 'HS-IO Q-ftTSOO 


SO 


2 bl 


A r\A ^CiQ A A 

10129841 


Oul C VV 1 dull ICI OfxIVI 1 VJ \J 1 \J £-\J 


60 


2 ST 


10011143 


Washer DIN 125 B 10.5-140HV-A2C 


70 


2 ST 


10001251 


Nut DIN 934 M 10-10-GT500 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Hydraulic system Rock valve 
S42-43SX 



/ \ 

11 

V / 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 813 




rW\ SCHWINC 



Page 814 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98364813 
98364813 


LCJStetter 

Hydraulic system Rock valve S42-43SX 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


98364814 


Ho«;p narkanp Rnrk valvp S42-43SX RR02 


20 


2 ST 


10095380 


Fittina bodv REDSD 38/30 S 

1 1 L LI 1 1 y KJKJKJy 1 \LL/uL/ \J\JI \J\J O 


30 


1 ST 


10018530 


Fittina bodv EWSD 38 S 

i i in i i y w y i_ v v i— / vju v_j 


40 


1 ST 


10065682 


Fittina bodv EWSD 30 S 




2 ST 


10019122 


Fittina hodv FWSD 1fi S 

1 llllliy UvJKJy L WO i— J 1 \J o 


60 


1 ST 


10008124 


Fittina bodv REDSDN 25/20 S A3L 


70 


3 ST 


10018417 


Fittina hodv EWSD 25 S 

1 llllliy UKJKJy LVVOU £— \J O 


80 


2 ST 


10184638 


Fittina hodv GFS 25 SR-WD 

1 llllliy VvJKJy \Jl O L- \J 0 1 \ vv u 


QO 


1 ST 


10205277 


Fittina hodv HFS 25 S/R 3/4-WD 

1 llllliy UvJKJy v_J 1 O ^.vJ O/ 1 \ \Jl'-r VVU 


100 


1 ST 


98339137 


Prpccnrp rmi inp fi3 0 400 h^r 


110 

1 1 \J 


1 ST 


98372718 


Mpfl^nrina ho<;p DN 02 y 2000 fi30 har 

IVICaoUl II ly 1 IUOC l—s 1 N Wi. A LUUU. U JU L/C! 1 


120 


1 ST 


98354791 


Rmind Qtppl Qtirnm M 1fi MA=52 mm 

IXVJUIIVJ OlCCI OLIIIULJ IVI I U IVlrA — \J L- I I II I I 


130 


4 ST 


10001901 


Waqhpr DIN 125 R 1 7-140HV-A3P 

V Vaol ICI L/IIN I £-\J D I / I *-+ W 1 IV ~r\\J\j 


140 


2 ST 


10001260 


Nut DIN 934 M 16-8-A2C 


150 


2 ST 


10001286 


Nut DIN 985 M 16-8-A2C 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 816 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hose package, Rock valve S42-43SX BR02 


ID-No.: 


98364814 






Pert.Drg: 


98364814 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10018481 


Hvriranlir hnqp "^Ohar DN PflM^Py 7f)f) 

i lyuidunu 1 1 uoc \j\j\jvjcx\ \— j i n ^.u/Tor a / uu 




1 ST 


10049956 


Hvrlraijlir hnqp ^Ohar DN ?0/4SPx ^S0 

i lyuidunu i i uoc uuuudi i_/in tu/torA uuu 


^0 


1 ST 


98321762 


HvHraulir hnqp 'H'SOhar DN 90/4^Px Q^0 

i lyuidunu 1 1 uoc jjuucii i_/in t.u/Tor a cuu 




1 ST 


98364398 


Hx/rlraiilir hn<;p 'H'SOhar DN 1fi/4SPx fiOO 

i lyuidunu i iuoc Ovjuuui i_/in lu/tor a uuu 


fio 


1 ST 


98364401 


Hvrlraiilir hnqp 'H^Ohar DN P'SM^Hx 1^00 

i lyuidunu 1 1 uoc \j\j\jvjcx\ \— j i \i ^u/toi i a i juu 


70 
1 \j 


1 ST 


10193332 


Hvfiraulir hnqp ^ROhar DN P'SMSHx 1fi00 

1 lyUldUIIU 1 1 UOC OUUUul L/IN tJ/tOI IA 1 uuu 


80 
uu 


1 ST 


10049977 


Hvdraulir hnqp 'HftOhar DN 9^/4^Hx Q00 

i lyuidunu 1 1 uoc uuuudi i_/in tj/toi i a cuu 


Q0 


1 ST 


10165526 


Hvrlraijlir hnqp 41*Shar DN 19/4SP x ^0 

i iyuidu.nu i i uoc *t i vjucii i_/in it/tor a uuu 


100 

I uu 


1 ST 


10309779 


Hvdraulir hnqp 4P^har DN 19/4^P x fiOO 

i lyuidunu 1 1 uoc t^ouai l/in it/tor a uuu 


110 

I I U 


1 ST 


98364397 


Hx/rlraiilir hnqp 'H^Ohar DN x 400 
nyuiduiiu i iuoc uuuudi i_/i\i u/^.00 a tuu 


190 


1 ST 


98364403 


i lyuidunu i iuoc uuuuai i_/in u/^ou a uuu 


1^0 

I uu 


1 ST 


98364447 


Hvrlraiilir hnqp 4P^har DN 19/4SP x 700 

i i y U. i dunu i iuoc tLjuai l/in i utor a / uu 


140 


1 ST 


10049908 


Hvrlraijlir hnqp 41^har DN 19/4SP x 14^0 

i lyuidunu i iuoc *t i uudi i_/in it/tor a itju 


1^0 

I uu 


1 ST 


98315724 


Hvdraulir hnqp 41*Shar DN 19/4SP x 1fi00 

i lyuidunu i iuoc i i uudi l/in it/tor a iuuu 


1fi0 

1 U U 


I O 1 




Hvrlraijlir hnqp 41^har DN 19/4SP x 1700 

i i y u i du i iu i iuoc *t i uud i l/in i ^./'-ror a i / uu 


180 


1 ST 


98369455 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 850 


190 


2 ST 


10049910 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 1800 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Pushbutton housing horn 
green 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 820 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Pushbutton housing horn green 


ID-No.: 


10149893 






Pert.Drg: 


10149893 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I O I 




Fnrln<;iirp 80 y y Sfi S 

1 1 ILilUoUl C Uu A / J A OVJ.O 


2 


1 ST 


10192277 


Mushroom-head pushbutton 1S, 60mm 


5 


1 ST 


10215274 


Screw joint M 1 6x1 .5 Ms 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Electric mounting parts MB- 
Actros, " 



/ \ 

12 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 823 




rW\ SCHWING 



Page 824 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Electric mounting parts MB-Actros, 


ID-No.: 


10197414 






Pert.Drg: 


10197414 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10197230 


Intprfarp MR-Artrn<; / 

IIIICIICIL/C IVID / \v-> u uo / roivit 


o 


1.5 M 


10077355 


FIpp pahlp 4y1 ^mm 2 I iYY 

l-ICU. UCIUIC? tA I .Oil II I I l_l I I 




2 M 


10110181 


Hahlp 19y1mm 2 OPVH- 17 

OCIUIC? I ^- A I 1 1 II 1 I V Kj \j£— 


4 


0.8 M 


10009685 


FIpp rahlp 0 7Smm 2 O-OR rnlnrprl 

1 ICO. OCl kv 1 C OA W . ( Oil II II W vU L/UIUI CU 


5 


10 ST 


10007444 


Strao black 2 5 x 120mm 


6 


I O 1 




Plua housina for rplavs 9-nol 


7 


15 ST 


10209385 


Crimp contact bushings 1.0-2.5 mm 2 


8 


1 ST 


10211539 


Angle stock 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"E-option, greasing syst./load 
limitation" 



/ \ 

12 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWINC 



Page 828 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10201004 
10201004 


LCJStetter 

E-option, greasing syst./load limitation 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10181639 


f^nnnpptnr Qhpll 


9 


1 ST 


10157166 


f^nntapt in^prt fi nnl ninQ 

wVJI lluUl II loCI L vj |jui. lo 




1 ST 


10181624 


Fivinn rlp\/ipp for ^ mnrliilpQ 

1 lAlliy UCVIL/C IVJI O IIIVJVJUICo 


4 


2 ST 


10157169 


Plua insprt 12 Pol Pins 

1 IUVJ II lOvl I 1 L— \ \J\. 1 II IO 


R 

\J 


1 ST 


10183460 


Rpdiipinn rinn M 'HP/M 20 Ms 

i \uuuvii iy i ii ly ivi kj £-i \ v i ivio 


6 


1 ST 


10195686 


Sprpw inint M20xfi IPfi*S 


7 


2 ST 


10116609 


Crimp contact pin 1 .5 mm 2 


8 


3 ST 


10022656 


Crimp contact pin 1.0 mm 2 



End 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



Electrical option 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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5,6,7,8,9,10,11 



rW\ SCHWING 



Page 832 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Electrical option 


ID-No.: 


10201217 






Pert.Drg: 


10201217 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 
i 


1 ST 


10202019 


I pvpllinn <5witrh nil 19/94 V 


2 


1 ST 


10003712 


Sealina rina DIN 7603 A 14 x 18-Cu 

V_/V^C*I II lu 1 1 1 1 l_/ 1 1 N 1 \J / V 1 l /\ 1 V-» 




1 ST 


10166081 


Q|pp\/p hniiQinn pnl ^-nnl 9 ^ nmm 
oiccvc iiuuoiiiy opi., vj pui., ^..o i^jiiiiii 


4 


3 ST 


10215144 


f^rimn pnnt^pt nin 0 7*S nnnn 2 

Will lip OUIIlOlsl |w/lll \J . 1 \J 1 1 II 1 1 




1 ST 


10181527 


r^nnnpptnr hniiQinn ppntral M ^9 

V^^JI II ICulUI IIVJUolllU, LrCI III Ol IVI \J L- 


6 


1 ST 


10154928 


Insprt contact 72-nol +PF nins 

II 1 0 \~* 1 I vUl 1 LC-I \j l 1 L— YJ\J\. 1 1 1 — VJ 1 1 1 0 


7 

f 


1 ST 


10183460 


RpHnpinn rinn M ^9/M 90 IVk 
rxcvjuoniy iniy ivi OZ./IVI ivio 


ft 
u 


1 ST 


10195686 


Qp r p W inint M90yR IPR^ 

OUI CVV JVJII 11 IVI^.VJAvJ lr VJ\J 


Q 


ft M 

O IVI 


I UUUI3DOJ 


FIpp p^Np 0 7Smm 2 O-OR pnlnrpH 

1 ICO. KjCa VJ 1 C OA W . / Ol 1 II 1 1 KJ\-J \j\J\\J\ CU 


10 


8 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


11 


2 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Electrical parts, driver's cab " 



/ \ 

12 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 835 




10202648 




r/1 SCHWINC 

Page 836 Spare parts list I M I Stetter 

COM-No.: Electrical parts, driver's cab 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


10202648 
10202648 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10202541 


Rocker switch 1-0-1 cpl. 


2 


1 ST 


10202556 


Prpotecting cap 


3 


1 ST 


10202600 


Signal lamp green (LED) 


4 


2 ST 


10007728 


Plug-in sleeve DIN 46245 A 2,8-1 -Ms-PVC 


6 


4 ST 


60575800 


Bushing contact 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



E-option S42-61SX: Rotary 
beacon 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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10205284 




rW\ SCHWING 



Page 840 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






E-option S42-61SX: Rotary beacon 


ID-No.: 


10205284 






Pert.Drg: 


10205284 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


2 ST 


10007368 


Rntarx/ hp?ipnn \/pllnw OA \l 
rxvjicii y \j\5c\\j\j\ I yoiivjvv, v 


2 


12 M 


10202361 


Prntpptinn hn^p nprfnratpH Pn Q AD=1 / Hnnnn 

1 1 UICUUUI 1 1 IUOC 1 \\J\ ulUU 1 M \J 1 \ \— J 1 \J\ 1 II 1 1 




2 ST 


10014897 


InppnrlpQPPnt l3mn-halnnpn OA \l 70 \A/ 

II lUul IUCOL/CI 11 ICII 1 \\J 1 1 Q 1 vjy C7 1 1 ^.*-r V, I \j V V 


4 


12 M 


10012020 


Elec cable 2x1 mm 2 OPVC-OB 

1 — 1 \j \j . \J\AYJ\\j L— /\ 1 1 1 II 1 1 VI V W l_^ 


R 
\j 


2 ST 


10204714 


1— Inlrlpr for rntotinn hpapnnQ PQQPmhlv 
i ivjivjd ivji ivjidiiiiu yjk5c\\j\j\ lo, doociiiuiy 


6 


8 ST 


10001862 


Screw DIN 933 M 10 x 35-8.8-A2C 


7 


8 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Connection pipe 2,8 m " 



/ \ 

12 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 844 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Connection pipe 2,8 m 


ID-No.: 


10209387 






Pert.Drg: 


10209387 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


2.8 M 


10009687 


Flee cable 4x1 mm 2 OPVC-OR 

1— _ 1 o O • vsdkyivs i /\ i i i ii i i \-s 1 v vy u 


9 


1 ST 


10180656 


Pin hni i<?inn 4-nnl 9 Trunin 

1 III IIUUOIIILJ *■+ |JUI., ^. . vJVwj 1 1 1 1 1 1 




1 ST 


10180688 


Han 180° fnrtuhe NW1D 

\-jC\\J \KJ\J IVJI IUUC IN V V I \J 


4 


4 ST 


10180660 


Pin pnntapt 0^-1 Dinm 2 

r II 1 KjKJ 1 llOLrl W . vj 1 . \J 1 1 II 1 1 




8 ST 


10166084 


Individual Qpal for 0 9-1 D nmm 
1 1 ivj i v \\j ucii oCdi ivji w . L- \ .\j v j 1 1 1 1 1 1 


6 


2 ST 


10007447 


Strao black 4 7 x 200mm 

V_Sll CA k-/ k/IC4VXl\j I . f /\ ^Vvl Mill 


7 
i 


1 ST 


10130829 


Pahlp dpQinnatinn nlatp 

vaUIC UCOiy I ICILIVJI 1 |JIClLC 


8 


2.7 M 


10202361 


Protection hose nerforated Pa 9 AD=13mm 

1 1 V/lwvllVJI 1 1 1 W O w kyv^l IVJI UlvU 1 M / \ l—S 1 W 1 1 II 1 1 


Q 

\J 


1 ST 


10180658 


Q|pp\/p hniiQinn 4-nnl 9 ^nmm 

OICCVC 1 IVJUoll ly *t |JVJI. Z. . Ovj 1 1 1 1 1 1 


10 

I \J 


1 QT 

I O I 


I U I DDUOO 


Pan Q0° 


11 


4 ST 


10166085 


Bushing contact 0.5-1 qmm 


12 


1 ST 


10130832 


Cable designation plate 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Electrical option 2. greasing 
pump 24V 




rW\ SCHWING 



Page 848 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10210935 
10210935 


LZJStetter 

Electrical option 2. greasing pump 24V 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10211159 


Housina 110 x 180 x 90 

1 IUUOM IU 1 1 U A 1 \J\J /\ \J\J 


o 


1 ST 


10198330 


Mnimtinn rail 
iviuui mi ly i an 




8 ST 


10195608 


Tprminal 9 ^mm 2 

lOllllllldl £-.\J\\\\\\ 


4 


2 ST 


10203864 


Tprminal rlamn TS'H'S fi mm 

ICI 1 1 III lul ulul ''M ' v_sO\J, vj 1 1 II 1 1 


5 


2 ST 


10195610 


1 aid-in hridnp 9-nnlpc; 




2 ST 


10128650 


Tprminal HpQinnatinn nlatp 
ion i in ioi ucoiyi iciliui i piait? 


7 


1 ST 


10195609 


Tprminal rnvpr 9mm 

1 d 1 1 II 1 ICll L»U VCI l-\ 1 II 1 1 


« 


1 ST 


10183844 


Srrpw inint M90x1 ^ PA rnl 

OUI C V v JVJII IL I V 1 Z.W A 1 . \J I f \ y*>\J 1 ■ 


Q 


2 ST 


10183842 


9rrpw inint M1fiv1 S PA rnl 

Oui cvv jvjii il ivi i vj a i . \j rr\ OkJi. 


10 

I \J 


1 ST 


10183840 


Qprp\«/ inint M19y1 ^ PA rnl 

OUI CVV JVJII IL IVI I ^. A I .<J rn U|JI. 


11 

1 1 


1 ST 


10019295 


Rplav 94 V 10/90 A 


12 


1 ST 


10012705 


Base for relav 26 x 26 


1? 

I O 


1 ST 


10180561 


Mni intinn-rlin 
iviuui ilii ly unp 


14 
i " 


1.2 M 


10007314 


Flpr rahlp H07V-K 1 'Smm 2 hlark 

1 ICO. L>C3UIC 1 IU I V i\ 1 .\JI 1 II 1 1 UIGL/i\ 


1^ 
1 O 


0.4 M 


10007319 


Flpr rahlp H07X/-K 1 Smrri 2 hrnwn 

1 ICU. OuUIC 1 1 W ( V l\ 1.0111111 LHUVVII 


1fi 
I \J 


4 ST 


10009698 


Flat nh in in qIppx/p 
niaL piuy hi oiccvc 


18 


1 ST 


10185242 


Blind plug M12x 8.5-PA 


19 


1 ST 


10183337 


Counternut M 12 - Ms 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Electrical parts VS-gear 24V 




[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 852 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Electrical parts VS-gear 24V 


ID-No.: 


10214721 






Pert.Drg: 


10214721 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10214730 


F-nntinn hrw ^witphahlp HiQtrihi itnr 

1 VJ|sJLIVJI 1 UUA OVVI IL/I ICIUIC UloUIUUlOl tt V 


o 


1 ST 


10214777 


Oahlp harnpQQ for QnlpnniH \/al\/p 
wduic I idi I icoo ivji ouici iuivj valve 




4 M 


10009685 


FIpp p^Np 0 7Smm 2 O-OR rnlnrpH 

1 ICO. L/GUIC OA \j . 1 Oil II II KJ \-J LJ UUIUI CU 


4 


I O 1 




Flpptrip^l nart<? for \/.^-np£ir 
i icon i KjCx i yJCA \ Lo iui v o ycai 


5 


2 ST 


10202300 


Magnet coil 24V DC 


6 


2 ST 


10022665 


Flat packing (GM 207-3) 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 854 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10214730 
10214730 


L£JStetter 

E-option box Switchable distributor 24V 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10211159 


Housina 110 x 180 x 90 

1 IUUOM IU 1 1 U A 1 \J\J /\ \J\J 


9 


1 ST 


10198330 


Mm mtinn rail 
i vivju 1 1 li i iy i ciii 




1 ST 


10019295 


Rplav 94 V 10/90 A 


4 


1 ST 


10012705 


Roqp for rplav 9fi y 9fi 


R 


5 ST 


10195608 


Tprminal 9 ^mm 2 
idiiuiicii i ii 1 1 




1 ST 


10195609 


Tprminal rnvpr 9mm 

Id 1 Mil IO 1 uU V C 1 £-\ 1 II 1 1 


7 


2 ST 


10203864 


Tprminal rlamn T^8^ fi mm 

1 1 1 Ml lul vl C4 1 1 1 YJ 1 vjww j W 1 1 1 1 1 1 


q 


1 ST 


10180561 


Mni intinn-rlin 

IVIUUI ILII iy LrllJJ 


10 

I 


1 ST 


10203642 


IAHK SWITCH-l JPPFR PART 

jnuix o v v i i wi i urrL i \ i r\ \ \ i 


11 

I I 


1 ST 


10191186 


Q\A/itph hnttnm Qpptinn 1 ^ 

OVVILOII UULLUI I I oCLrllUI I I O 


12 


1 ST 


10183422 


Switch insprt 10F 

VV 1 LVjl 1 II lOwl 1 1 Vrf' 1— 


1? 

I O 


1 ST 


10110317 


^inn Qimnnrt ^0 y ^0 mm 
oiyi i ouppui i a 1 1 ii 1 1 


14 
i " 


1 ST 


10183840 


Srrpw inint M19y1 ^ PA rnl 

OUI C VV JVJII IL IVI 1 1 . \J I r \ \s^J\. 


1^ 
i \j 


1 ST 


10188228 


RlinH nh in M1fiy 8 ^-PA rnl 

DIIIIU JJIUy IVI I VJA VJ . \J 1 r\ , L/kJI. 


1fi 
i \j 


1 ST 


10183842 


Qprp\«/ inint M1Ry1 ^ PA rnl 

OUI CVV JVJII IL IVI I VJA I .\J rn OkJI. 


17 

I r 


2 ST 


10188227 


Rl ANKINH PI M19X 8 *S-PA HPI 

UI_AAI N l\l 1 N \J 1 LUVJ IVI 1 VJ,»J 1 / \ , w 1 1 


18 

I CJ 


1 ST 


10147898 


Fi icp tprminal Kfz 1 FD 94\/ 
ruoc Ldiiiiiicti rxiz., i_ i lj tj-x v 


19 


1 ST 


10068956 


Fuse 3 A, lilac 


20 


1 ST 


10110316 


Function indicator plate 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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Page 856 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10196350 

Pert.Drg: 10196350 

Position Quantity ID-No.: 

1 1 ST 10083115 

2 1 ST 98368542 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Electrical parts for VS-gear 



Nomenclature 

Pressure switch M 18x1.5 12/24V 
Connection cable pressure switch VSG 




ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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r/1 SCHWING 

Page 858 Spare parts list I M I Stetter 

COM-No.: Connection cable pressure switch VSG 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


98368542 
98368542 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10191871 


Connecting cable 


20 


1 ST 


10198892 


Connector housing 2 poles, cpl. 


30 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 


31 


1 ST 


10007444 


Strap black 2.5 x 120mm 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



Electrical mounting parts 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 862 


Spare parts list 


MJStetter 


COM-No.: 






Electrical mounting parts 


ID-No.: 


10308667 






Pert.Drg: 


10308667 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10308665 


Tpmnprati irp switph M14y1 S 


9 


1 ST 


10308027 


Fi iqp hnlrlpr pnl MAN 

1 UOC 1 IUIUOI opi., IVirAIN 


3 


1 ST 


10166051 


Levelina switch 9-36V DC 

1_ V V^r 1 1 1 \\A OVVI LUI 1 \J \J\J V 1—/ 


4 


1 ST 


10166146 


Onnnpptinn pahlp 1Dm ^-nnlp 
wvji ii icoui ly uciuic? ivjiii, \j puic 


R 


10 M 


10012020 


FIpp p^Np 9y1 mm 2 OPVC-DR 

i ico. \jCa vj \ c a 1 1 1 ii 1 1 vr v o i— > 




5 M 


10010335 


FIpp pahlp 9y9 *Smm 2 YSI Y-DR pnlnnrprl 

LICU. L/uUIC L-f\L- . vj 1 1 1 1 1 1 1 OL 1 vU, IUU 1 C vJ 


7 
i 


1 ST 


10308740 


Ph in 


8 


1 ST 


10308741 




9 


2 ST 


10003712 


Sealing ring DIN 7603 A 14 x 18-Cu 


10 


5 M 


10110170 


Cable 5x2.5mm 2 OPVC-JZ 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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Page 864 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10308027 

Pert.Drg: 10308027 

Position Quantity ID-No.: 

1 1 ST 10217440 

2 2 ST 10125239 

3 2 ST 10307461 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Fuse holder cpl., MAN 



Nomenclature 

Fuse box 30A 

RECEPTACLE STD-POWER-TIMER 
Individual seal 




ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 865 




10166146 




rW\ SCHWING 



Page 866 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Connecting cable 10m, 3-pole 


ID-No.: 


10166146 






Pert.Drg: 


10166146 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


10 M 


10009685 


Elec cable 3x 0 75mm 2 O-OB colored 


9 

£- 


I O I 


I VJ I \J\J\JKJ I 


QIppvp hniiQinn pnl ^-nnl 9 ^ nmm 
oiccvc iHsJuoiiiy opi., vj . , v_jj ■■■■■■ 


3 


1 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


4 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Electrical parts 1 spotlight, 
24V " 




[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 869 




98323249 




rW\ SCHWING 



Page 870 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Electrical parts 1 spotlight, 24V 


ID-No.: 


98323249 






Pert.Drg: 


98323249 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


\ 


1 ST 


10176954 


Flnnrilinht ml 24V 


9 


1 ST 


10183267 


Rrapkpt for Qnntlamn 




1 ST 


10183268 


1— Ipnrllp pnl 


4 


4 ST 


10001808 


Screw DIN 933 M 8 x 25-8.8-A2C 


5 


4 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 872 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Floodlight cpl., 24V 


ID-No.: 


10176954 






Pert.Drg: 


10176954 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10131368 


Flnnrllinht n= 190 mm 


2 


1 ST 


10172440 


Star-tvnp handlp M10 x 99 

vJIGI ly UC 1 1 CI 1 IVJIU IVI 1 W /\ L—L—.\J 


3 


1 ST 


10172379 


Holder for SDotlamos 


4 


1 ST 


10125238 


Ph in hni iQinn 




3.5 M 


10308771 


OCIUIC? ^— A 1^1 III II 1 luJIAIN 1 


6 


2 ST 


10012917 


End ferrule 1 00 mm 2 red 


7 

1 


2 ST 


10014953 


Ph in-in kp\/ 
nuy hi i\o y 


« 


I O 1 


10007970 

I UUU / t.1 u 


Plnn P-nnl M ^fiy 9 
r luy l- [jui. , ivi vj vj a z_ 


9 


1 ST 


10007448 


Strap black, 7,5 x 360 mm 


10 


1 ST 


10007267 


Halogen-bulb 24V, 70 W 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Electrical parts 2 spotlights, 
24V " 




[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 875 




98323250 




rW\ SCHWING 



Page 876 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98323250 
98323250 


L£JStetter 

Electrical parts 2 spotlights, 24V 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


\ 


2 ST 


10176954 


Flnnrilinht ml 24V 


o 


2 ST 


10183267 


Rrapkpt for Qnntlamn 
L>iaOi\c?i ivji ojjvjucu i i|J 




8 ST 


10001808 


^rrpw DIN M8y ft-APC 


4 


8 ST 


10129842 


Srrpw rptainpr SKM 8-GT^?D 

Ovl CVV 1 \DVCX\ \ IUI Olxlvl v-» 1 t—\J 


5 


1 ST 


10149443 


Socket 24V, 2 poles + housing 


6 


10 M 


10012020 


Elec. cable 2x1 mm 2 OPVC-OB 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Floodlight cpl., 24V 


ID-No.: 


10176954 






Pert.Drg: 


10176954 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10131368 


Flnnrllinht n= 190 mm 


2 


1 ST 


10172440 


Star-tvnp handlp M10 x 99 

vJIGI ly UC 1 1 CI 1 IVJIU IVI 1 W /\ L—L—.\J 


3 


1 ST 


10172379 


Holder for SDotlamos 


4 


1 ST 


10125238 


Ph in hni iQinn 




3.5 M 


10308771 


OCIUIC? ^— A 1^1 III II 1 luJIAIN 1 


6 


2 ST 


10012917 


End ferrule 1 00 mm 2 red 


7 

1 


2 ST 


10014953 


Ph in-in kp\/ 
nuy hi i\o y 


« 


I O 1 


10007970 

I UUU / t.1 u 


Plnn P-nnl M ^fiy 9 
r luy l- [jui. , ivi vj vj a z_ 


9 


1 ST 


10007448 


Strap black, 7,5 x 360 mm 


10 


1 ST 


10007267 


Halogen-bulb 24V, 70 W 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Tail light system cpl. S42SX- 
S47SX, 5KL " 



/ \ 

12 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 881 




r/1 SCHWINC 

Page 882 Spare parts list I M I Stetter 



COM-No.: 






Tail light system cpl. S42SX-S47SX, 5KL 


ID-No.: 


98337679 






Pert.Drg: 


98337679 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1U 


1 O 1 


yoooo41b 


Electrical mounting parts, 24V 


20 


1 ST 


98337657 


Tail light system, boom 24V cpl. 


30 


1 ST 


98342926 


Electrical parts S42-47SX 



End 



ETL D 



rW\ SCHWING 



Page 884 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Electrical mounting parts,24V 


ID-No.: 


98333416 






Pert.Drg: 


98333416 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


98333394 


Tprminal hny fnr ^hiHnp mimn 


20 


2 ST 


10304663 


Onnnprtinn pahlp 8m 

v> \j \ ii i u i iu uauic vj 1 1 1 


^0 


1 ST 


10214906 


r^nnnpptinn P£}hlp 1 Dm 


40 


2 ST 


98333376 


Onnnpptinn pahlp 14m 

wUI 1 1 ICJOLIUI I UCIUIC? I 'Till 


60 


I O I 




Onnnprtinn pahlp 4m 

Vvl II Iv/V/llV/l 1 vQUI^/ i 1 1 1 


70 


2 ST 


98333442 


Quintuple-sector light cpl.,24V 


80 


1 ST 


98333521 


Tail light system LED cpl. plugable 24V 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 885 




98333394 




rW\ SCHWING 



Page 886 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Terminal box for sludge pump 


ID-No.: 


98333394 






Pert.Drg: 


98333394 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10214315 


Hnii<;inn 80y9S0y S9 HrillpH 

1 lUUoll ly UUAZ. JUA vJZ. VJIIIIOvJ 


90 


1 ST 


98334075 


Oohlp opt 


^0 


1 ST 


10007702 


PI UH-IN DI^TRIRl JTOR 19 POI 

rLU 1 1 N i— J 1 0 1 1 \ 1 LJ V^J 1 1 \ 1 L- 1 l_ . 




2 ST 


10215733 


Srrpw DIN R'S M ^ y 10-4 8-A9C 

OLrl CVV l_s 1 1 N vJO IVI OA \\J *-r.vJ v> 


fiO 


1 ST 


10167805 


Fivinn rlp\/ipp for Tprminal hnY 

1 lAlliy VJ C V 1 LiC IVJI 1 CI II III lul U vj A 


70 


2 ST 


10007005 


Qp r p W HIM 84 M 4 y 90-Mq 

OLrl CVV L/IlN 0*T IVI *T A £.\J -|Vlo 


80 


2 ST 


a r\r\r\A ooo 

10001233 


Nut DIN Q^4 M 4-IVk 

INUL 1— / 1 1 N Zf\J'~T IVI *t IVIo 


90 


2 ST 


10145911 


Screw retainer SKM 4-GT320 


110 


9 ST 


10180689 


FASTENING RING FOR 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 887 




98334075 




rW\ SCHWING 



Page 888 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Cable set 


ID-No.: 


98334075 






Pert.Drg: 


98334075 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


4 ST 


10210428 


Pin hni iQinn 7-nnl 0 ^ mm 2 
riii i iuuoii ly i £-.\j 1 1 ii 1 1 


o 


24 ST 


10210429 


Pin pnntapt 0^-1 Dmm 2 
riii i idui \j .\j i.vjiiiiii 




24 ST 


10217316 


Individual qppI for 1 0-1 ^ mm 2 

IMUIVIVJUCll oCCI 1 IVJI 1 . \J \ . vJ 1 1 II 1 1 


4 


11 ST 


10166086 


Blind nlua 

1— ' 1 1 1 IVJ piUVJ 


R 


5 ST 


10180656 


Pin hni iQinn 4-nnl 0 Snmm 

l III 1 IUUOII ly *r \J\J\., £..\JKAl 1 II 1 1 


vj 


13 ST 


10180660 


Pin pnntapt 0^-1 Dmm 2 
riii Ltvji i laui vj.\j i.vjiiiiii 


7 
i 


13 ST 


10199065 


^pal x/pllnw D ^-1 ^ mm 2 

OCul, ydlVJVV W . vJ I .O 1 1 II 1 I 


ft 
u 


O.C7 IVI 


I UUU / O I u 


FIpp rahlp HOW-K 1 0mm 2 whitp 

l-ICU. OC1UIC? nUJ V l\ I.VJIIIIII VVIMLC 


9 


34 ST 


10007741 


Flat plug DIN 46247 


10 


0.6 M 


10304465 


Shrinkdown plastic tubing 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 889 




10304663 



02 | 25.02.2010 



3 9,10 9,10 4,5,6,7,8 



10304663 



X RS 



Innnnnl 



rW\ SCHWINC 



Page 890 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Connecting cable 8m 


ID-No.: 


10304663 






Pert.Drg: 


10304663 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


8 M 


10012020 


FIpp p^Np 9y1 mm 2 OPVC-DR 

I ICO. L/CIUIC ^- A I 1 1 II 1 i wr V w l_) 


9 


1 ST 


10156100 


Riihhpr hi i^hinn for linp 4-1 ^mm 
rvuuuci uuoi in ly ivji in i c *■+ i 01 1 n 1 1 


3 


7.8 M 


10202361 


Protpption hnc;p nprforatpd Pn Q An=13mm 

1 1 W O L 1 W 1 I I ivOt/ kyv^l IUI d lv/<J 1 y vy 1 w 1 I II I I 


4 


1 ST 


10166082 


Q|pp\/p hniiQinn ^-nnl 9 *Snmm 

OICCVC 1 lUUoll ly \J pUI . JLjl 1 II 1 1 




2 ST 


10166084 


Individual qppI for D 9-1 D nmm 

IIIVJIVIUUCll oCu 1 IVJI \J . L- \ . \J V J 1 1 1 1 1 1 




2 ST 


10166085 


Rii^hinn pnntpipt 0 *S-1 nmm 
uuoi iii ly uui iiaui i Vwjiiiiii 


7 
i 


1 ST 


10166086 


Rlinrl nh in 
dim iu |jiuy 


8 


I O 1 


mi fifing 


Cao 90° 


9 


2 ST 


10130829 


Cable designation plate 


10 


2 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 891 




11,12 1 2 



^6 



10214906 

02 | 25.02.20~ 



9,10 4,5,6,7,8 



(finnnql 



rW\ SCHWING 



Page 892 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Connecting cable 1,0m 


ID-No.: 


10214906 






Pert.Drg: 


10214906 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 M 


10012020 


FIpp p^Np 9y1 mm 2 OPVC-DR 
i ico. ua yj \ c a 1 1 1 ii 1 1 wr v o u 


9 


1 ST 


10156100 


Riihhpr hi i^hinn for linp 4-1 ^mm 
rvuuuci uuoi in ly i kj \ in i c *t i oi i ii i i 


3 


0.9 M 


10202361 


Protpption hnc;p nprforatprl Pn Q An=13mm 


4 


1 ST 


10166082 


QIppvp hniiQinn ^-nnl 9 *Snmm 

OICCVC 1 lUUoll ly \J pUI . JLjl 1 II 1 1 




2 ST 


10166084 


Inrlivirli i£}l qppI for D 9-1 D nmm 

IIIVJIVIUUCll oCu 1 IVJI \J . L- \ . \J V J 1 1 1 1 1 1 




2 ST 


10166085 


Rii^hinn pnntpipt 0 *S-1 nmm 
uuoi iii ly uui iiaui i Vwjiiiiii 


7 
i 


1 ST 


10166086 


Rlinrl nh in 
dim iu |^iuy 


8 


1 ST 


10166083 


Cao 90° 


Q 


1 ST 


10130829 


f^ahlp rlpQinn^tinn nlptp 
o a u i c ucoiy i idiivji i pica ic 


10 


1 ST 


a r\r\r\~7 a A ~i 

1 0007447 


Stran hlapk 4 7 x PDDmm 

Oil Clky k/IGIvxrv, i . 1 /\ L.UUI 1 II 1 1 


11 


1 ST 


10198897 


Sleeve housing 2 pol., cpl. 


12 


1 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 



End 



ETL D 




Page 893 



98333376 

01 | 25.02. 201~ 




rW\ SCHWING 



Page 894 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Connection cable 14m 


ID-No.: 


98333376 






Pert.Drg: 


98333376 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


14.2 M 


10198006 


FIpp P£}hlp 7yD 7^mm 2 I iYY pnlniirprl 

1 ICO. U 1 C / AW . / \J 1 1 II 1 1 l_l 1 1 KsKJ IUUI CvJ 


2 


14 M 


10202361 


Protpction hosp nprforatpd Pa 9 AD = 13mm 

1 1 V/lwwllUI 1 1 IwOv k/ul IVJI C-t Lu KA 1 y 1 W 1 1 II 1 1 




2 ST 


10180659 


Qlppvp hnii^inn 7-nnl 1 S nmm 

OICC VC I I KJka Ol I I vJ / UUI. 1 . kJ vjiiiiii 


4 


14 ST 


10199065 


.^pal \/pllnw 0 ^-1 *S mnn 2 

OCul, yCMUvv \J .\J I . vJ 1 1 II 1 I 




14 ST 


10180672 


RiiQhinn pnnt^pt D ^-1 nmm 
uuoi iii iy lyVjiiidiyi w . o i vjiiiiii 




1 ST 


10180688 


Can 1 80° fnr tuhp NW1 D 

wa [w/ 1 UU IUI IUUC IN V V 1 U 


7 


I O 1 


1 U 1 uuuoo 


Can 90° 


8 


2 ST 


10130829 


Cable designation plate 


9 


2 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 895 




98333392 



10,11 8,9 1,12 2 



8,9 4,5,6,7 



X- L 



X- R 



^iiiiiinaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 



X-TR 



nnnnql 



10,11 8,9 



rW\ SCHWINC 



Page 896 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Connection cable 4m 


ID-No.: 


98333392 






Pert.Drg: 


98333392 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


4 M 


10077355 


FIpp pphlp 4y1 ^mm 2 I iYY 

IsdLHC tA I . \J 1 1 II 1 1 l_l 1 1 


9 


1 ST 


10156100 


Riihhpr hi i^hinn for linp 4-1 ^mm 
rvuuuci uuoi in ly ivji in i c *■+ i 01 1 n 1 1 


3 


3.9 M 


10202361 


Protection hose oerforated Pa 9 AD=13mm 


4 


1 ST 


10180658 


Q|pp\/p hnii^inn 4-nnl 9 *Snmm 

OICCVC 1 lUUoll ly *"+ pUI . JLjl 1 II 1 1 




4 ST 


10180674 


RiiQhinn pnnt^pt 1 nmm 

UUol III ly IxlJI 1 IGllsl I . c- \j v J I I 1 1 I I 




4 ST 


10199065 


.^P£il \/pllnw 0 *S-1 *S mm 2 
occii, yciiuvv i . vj 1 1 n 1 1 


7 


1 ST 


10166083 


Cao 90° 


« 


3 ST 


10130829 


r^ahlp Hp^innatinn nlatp 

uuUIC VJCoiyi IOLIVJI 1 \J 1 O LC 


9 


3 ST 


10007447 


Strao black 4 7 x 200mm 

V_/ U QU k/IUvIX) I . I x\ £_ UUI Mill 


10 
i u 


*L O 1 




Qlppx/p hniiQinn 0 nnl pnl 

OICCVC 1 lUUoll ly £- |JUI., U|JI. 


11 


2 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 


12 


0.3 M 


10304465 


Shrinkdown plastic tubing 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 897 




r/1 SCHWINC 

Page 898 Spare parts list I M I Stetter 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 


98333442 
98333442 




Quintuple-sector light cpl.,24V 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98333243 


Quintuple-sector light,24V 


20 


1 ST 


98320853 


Bracket for tail lights 


50 


1 ST 


98338156 


Protective grill cpl. 


60 


1 ST 


10145912 


Screw retainer SKM 5-GT320 


70 


3 ST 


98320702 


Screw M5 x 10 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 900 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Quintuple-sector light, 24V 


ID-No.: 


98333243 






Pert.Drg: 


98333243 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


1 ST 


98333224 


Oi linti mlp-QPPtnr linht 

Vj<U 1 1 I LU pic OCULUI nyiii 




A O T 

1 ST 


10012700 


Inrandp^ppnt lamn 94V 10W RA1^q 

1 1 11x01 IUCouCI 1 L Idl 1 1 y) £J~r V , 1 \J V V , \—>r \ 1 Jo 


30 


4 ST 


10012702 


Incandescent lamp 24V, 21 W, BA15s 


40 


1 ST 


98333225 


Connection cable 0.5m 



End 



ETL D 




Page 901 



98333225 



7 



rW\ SCHWING 



Page 902 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Connection cable 0.5m 


ID-No.: 


98333225 






Pert.Drg: 


98333225 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


0.5 M 


10198006 


FIpp rahlp 7y0 7 f Srnnri 2 I iYY rnlnurpH 

1— — 1 O O . 1 Aw. I \Jl 1 II 1 1 1— 1 1 1 vvlvUI w 


o 


1 ST 


10210428 


Pin hni iQinn 7-nnl 0 ^ mm 2 




7 ST 


10210429 


Pin pnntppt 0^-1 Dmm 2 


4 


7 ST 


10199065 


.^pal \/pllnw 0 ^-1 ^ mm 2 

OCul, yCMUvv W . I . vJ 1 1 II 1 I 


5 


1 ST 


10180688 


Cao 1 80° for tube NW1 0 


6 


6 ST 


10014953 


Pli in-in kp\/ 

1 IUU II 1 l\by 


7 
i 


I O I 




Riihhpr hi iQhinn 
i \uuuci uuoi iii ly 


8 


1 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


9 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 903 




r/1 SCHWINC 

Page 904 Spare parts list I M I Stetter 

COM-No.: Tail light system LED cpl. plugable 24V 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


98333521 
98333521 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


98343395 


License plate light LED, 24V DC, cpl. 


20 


1 ST 


98333441 


Fastener, license plate 


30 


4 ST 


98343499 


Screw DIN 84 M 4 x 40-Ms 


40 


1 ST 


10007444 


Strap black 2.5 x 120mm 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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r/1 SCHWINC 

Page 906 Spare parts list I m I Stetter 

COM-No.: Tail light system, boom 24V cpl. 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


98337657 
98337657 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10304467 


Taillight boom CE cpl. 24V 


20 


1 ST 


10214909 


Connecting cable 10m 


30 


1 ST 


10198900 


Sleeve housing 3-pol. , cpl. 


40 


1 ST 


10202359 


Anti-kink sleeve 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 907 




rW\ SCHWINC 



Page 908 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10304467 
10304467 


LzJStetter 

Taillight boom CE cpl. 24V 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10162907 


Rrapkpt 
LJI av-rixd 


o 


1 ST 


10162908 


Fivinn Ho\/ipo 
niAiiiy ucvioc 




4 ST 


10001515 


^rrpw DIN M ft y 90-ft ft-A9C 

Oul CVV I_J 1 1 \l ZJkJkJ IVI VJ A L-\J VJ.VJ r\£-\~f 


4 


4 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M ft-ft-A9C 

INUl LJIIN Jjt IVI O O n^u 


5 


4 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


VJ 


1 ST 


10007246 


.^tnn lamn F 1 

o ivj |j i ci 1 1 \yj i i 


7 
i 


1 ST 


10012702 


lnpandp<5ppnt lamn 94V 91W RA1S<; 

II IL>ul IUCOL/CI IL ICII 1 \yJ t-.'-T V, £ 1 VV, LJ/ \ 1 Jo 


Q 


1 ST 


10006676 


Inrandesrent lamo -SOFFITTE 24 V 5 W 

II IV-»Ctl IUCOUUI 11 1 CI 1 1 1 L/ vJVl 1 1 1 1 1— C—\ V, \J vv 


9 


2 ST 


10301616 


Side marker lamo LED 24V vellow 


10 
i \j 


1 ST 


10198894 


Phin hniiQinn ^-nnlpQ pnl 


11 


3 ST 


10007591 


Plua-in sleeve DIN 46245 6 3-1-Ms-PVC 

1 IUU II 1 OICCVC LJIIN TUtTvJ vJ . 1 1 V 1 0 1 V \J 


19 
i ^_ 


2 ST 


10115514 


niamn M5 for 

wICII 1 \yJ IVIO, IVJI 


1? 

I O 


0.42 M 


10009685 


Flpr rahlp ^y 0 75mm 2 O-DR rnlnrpd 

l-ICU. OC1UIC OA VJ./ Oil II II VJ OD V-rVJlVJI CU 


14 
i " 


1 ST 


10013447 


Cnnnpptinn 

vUl II 1 Cv-» 11 VJ 1 1 


1^ 

I O 


2 ST 


10012176 


Onnnpptinn 

uUI II ICOLIUI 1 


1fi 

I VJ 


2 ST 


10018373 


^rrpw DIN ft4 M 4 y 1fi-4 ft-A9C 

OUI CVV i— J 1 1 N Kj'-r IVI M" A 1 VJ '-r.vJ w 


17 

I r 


2 ST 


10155978 


9rrpw DIN ft4 M 4 y R-A9-70 

OUI CVV l_J 1 1 N 0*T IVI i A U rA^. / VJ 


1Q 
i \j 


3 ST 


10145911 


9rrpw rptainpr 9KM 4-(^T / 390 

Oul CVV 1 CLCIII ICI OfxIVI *t 1 OZ. VJ 


90 


2 ST 


10001233 


Nut DIN Q34 M 4-IVk 

INUl LJIIN Jjt IVI t IVIO 


99 


4 ST 


10011982 


Nut DIN Q^4 M 'H-IVk 

INUL LJIIN Zf\J'~r IVI \J IVIo 


23 


4 ST 


10021400 


Screw DIN 84 M 3 x 12-4 8-A2C 


94 


4 ST 


10021570 


^p^linn and QPPiirinn rinn M ^ 
occiiii ly ci i iu ocoui ii ly 1 11 ly ivi o 


25 


1 ST 


10007661 


CABLE COLLAR 


2fi 


0.16 M 


10304465 


^hrinkdnwn nl^stip ti ihinn 

\JI II II lixUVJVVI 1 IJIGIOUV_r IUUII IvJ 


27 


0.05 M 


10304466 


Shrinkdown plastic tubing 


28 


1 ST 


10007444 


Strap black 2.5 x 120mm 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 910 


Spare parts list 


wJStetter 


COM-No.: 






Plug housing 3-poles, cpl. 


ID-No.: 


10198894 






Pert.Drg: 


10198894 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I O I 


I U^U / OiJU 


ovji ii icoiui i iuuoii ly \j 


2 


3 ST 


10199063 


Pin contact 1 .0 - 1 .5mm 2 


3 


3 ST 


10199065 


Seal, yellow 0.5-1 .5 mm 2 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 911 




1 2 



10214909 

01 | 25.02.2oTo" 



8,9 4,5,6,7 




pnnnq 



rW\ SCHWING 



Page 912 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Connecting cable 10m 


ID-No.: 


10214909 






Pert.Drg: 


10214909 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


10 M 


10009685 


FIpp p^Np 0 7Smm 2 O-OR rnlnrpH 

I ICO. KjCa VJ 1 C OA W . / Oil II I I v> \y \—> UUIUI cu 


9 


1 ST 


10156100 


Riihhpr hi i^hinn for linp 4-1 ^mm 
i \uuuci uuoi iii ly iui mi i c *t i \j\ i ii 1 1 


3 


9.8 M 


10202361 


Protpption hnc;p nprforatpd Pn Q An=13mm 

1 1 W O L 1 \J 1 1 1 ivOt/ kyv^l IUI d lv/<J 1 y vy 1 Ul 1 II 1 1 


4 


1 ST 


10166082 


QIppvp hniiQinn ^-nnl 9 *Snmm 

OICCVC 1 IUUOII ly \J yJKJi . £-.\J\J[\ 1 II 1 1 




3 ST 


10166084 


Individi qppI for D 9-1 D nmm 

IIIVJIVIUUCll oCu 1 IVJI \J 1 .\J Cjllllll 




3 ST 


10166085 


Rii^hinn pnntpipt 0 *S-1 nmm 

LJUoMMiy UUI 1 LCIOL \J.\J 1 Vwjllllll 


7 


I O 1 


1 U 1 uuuoo 


Cao 90° 


8 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 


9 


1 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 



End 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Sleeve housing 3-pol. , cpl. 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 913 

10198900 
No 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 
3 



End 



1 ST 
3 ST 
3 ST 



10207347 Sleeve housing 3-pol. WD/10 

10199064 Bushing contact 1-1.5 qmm 

10199065 Seal, yellow 0.5-1.5 mm 2 



ETL D 



Page 914 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




98342926 




Stetter 



Spare parts list 



Page 915 



Electrical parts S42-47SX 






COM-No.: 

ID-No.: 98342926 
Pert.Drg: 98342926 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


I u 


9 QT 
Z o I 


i u i / ozyu 


Hnlrlor 


90 
^u 


I O I 


I UUU / DOD 


Door rof lo/^tor rni inH/roH 


ou 




1 DDD1 7AA 

I UUU I / HH 


OU CW UMN yOO IVI \J A O.O n^u 


40 


4 ST 


10001237 


Nut DIN 934 M 5-8-A2C 


50 


8 ST 


10204508 


Schnorr lock washer S 6-phosphated 


60 


2 ST 


98374135 


Rear reflector mounting 



End 



ETL D 



Page 916 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




98374135 





Stetter 



Spare parts list 



Page 917 



Rear reflector mounting 






COM-No.: 

ID-No.: 98374135 
Pert.Drg: 98374135 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 n 

I u 


I O I 


I UUU / DOD 


Roar roflor'tor roiinH/roH 




I O I 


I U I / O^C7U 


Hnlrlor 


ou 


I o I 


1 00^070^ 


OLrlcW un iiiiiyu 


40 


4 ST 


10189222 


Screw DIN 7991 M 5 x 25-8.8-A2C 


50 


6 ST 


10001237 


Nut DIN 934 M 5-8-A2C 


60 


6 ST 


98359799 


Screw retainer SKM 5-1 .4401 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Electrical installation S42SX 
Mark 2 




Stetter 

Electrical installation S42SX Mark 2 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 921 

98347900 
No 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98347910 


Electrical circuit diagram S42SX-S47SX, 


30 


1 ST 


98348682 


Electrical parts S42SX-S47SX BR02 


40 


1 ST 


98348704 


Electrical mounting parts S42SX-S47SX 


50 


1 ST 


98348708 


Electrical installation kit S42-S47SX 


60 


1 ST 


98349235 


Monitoring, A-Joint S42SX-S47SX BR02 


70 


1 ST 


98348498 


Monitoring Boom bracket S42SX-S47SX BR02 



End 



ETL D 



Page 922 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list page 923 

Electrical parts S42SX-S47SX BR02 COM-No.: 

ID-No.: 98348682 
Pert.Drg: 98348682 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


10009731 


Horn 24V, 335Hz 


20 


1 ST 


98354156 


Leveling switch (KFZ) 9-36VDC cpl. 


30 


1 ST 


10169435 


Stroke counter cpl. 


40 


4 ST 


98367172 


Elec. proximity switch 


50 


1 ST 


98353485 


Electrical parts, speed measurement 


60 


1 ST 


98357679 


Temperature sensor cpl. 


80 


1 ST 


10064860 


Fuse 30 A, green 


90 


1 ST 


10300973 


Fuse box 30A cpl., MAN 


141 


2 ST 


10001515 


Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 


142 


2 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


143 


2 ST 


10010501 


Nut DIN 934 M 8 x1-8-A2C 


150 


1 ST 


10163861 


Holder for emergency push-button 


160 


2 ST 


10301172 


Cable duct 


163 


1 ST 


10007521 


Screw DIN 933 M 10 x110-8.8-A2C 


164 


1 ST 


10001796 


Screw DIN 933 M 8 x 16-8.8-A2C 


165 


4 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


166 


2 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 



End 



ETL D 



Page 924 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




98354156 




Stetter 



Spare parts list 



Leveling switch (KFZ) 9-36VDC cpl. 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 925 

98354156 
98354156 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



10 
20 



1 ST 
1 ST 



10166051 Leveling switch 9-36V DC 

10115823 Usit- ring 14.7-22- 1.5 



End 



ETL D 



Page 926 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 

Stroke counter cpl. 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 927 

10169435 
10169435 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


3 


1 ST 


10169397 


Plate 


4 


2 ST 


10001855 


Screw DIN 933 M 10 x 20-8.8-A2C 


5 


2 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 


6 


2 ST 


10001762 


Screw DIN 933 M 6 x 16-8.8-A2C 


7 


2 ST 


10134153 


Screw retainer SKM 6-GT320 


8 


1 ST 


10199141 


Proximity switch IND.10-60V 


9 


1 ST 


10136647 


Clamp f. proximity switch M18 


10 


2 ST 


10018517 


Screw DIN 84 M 5 x 40-5.8-A2C 


11 


2 ST 


10001239 


Nut DIN 934 M 5-Ms 


12 


2 ST 


10145912 


Screw retainer SKM 5-GT320 



End 



ETL D 



Page 928 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 

Electrical parts, speed measurement 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 929 

98353485 
98353485 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10199141 


Proximity switch IND.10-60V 


20 


1 ST 


10210331 


Plate A 8 x 20/ 45- 7,5 


30 


1 ST 


10136647 


Clamp f. proximity switch M18 


40 


2 ST 


10007076 


Screw DIN 84 M 5 x 30-Ms 


50 


2 ST 


10001239 


Nut DIN 934 M 5-Ms 


60 


2 ST 


10145912 


Screw retainer SKM 5-GT320 



End 



ETL D 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 



Spare parts list 



Temperature sensor cpl. 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 931 

98357679 
98357679 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



10 
20 



1 ST 
1 ST 



10185868 Sensor - temperature 

10003713 Sealing ring DIN 7603 A 14 x 20-Cu 



End 



ETL D 
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[~M SCHWING 

L#JStetter 




# SCHWINC 

\Mj Stetter Spare parts list 

Electrical mounting parts S42SX-S47SX COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


10 M 


10202362 


Protection hose perforated Pg11 


2 


10 M 


10202363 


Protection hose perforated Pg16 


3 


4 M 


10202649 


Protection hose perforated NW 22 


4 


10 ST 


10115512 


Clamp M5, AD 13.0mm 


5 


20 ST 


10007444 


Strap black 2.5 x 120mm 


6 


20 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


7 


20 ST 


10007448 


Strap black, 7,5 x 360 mm 


8 


15 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 


9 


4 ST 


10007297 


Plug-in sleeve DIN 46245 6.3-2.5-MS-PVC 


10 


2 ST 


10001793 


Screw DIN 933 M 8 x 10-8.8-A2C 


11 


2 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


12 


4 ST 


10007005 


Screw DIN 84 M 4 x 20-Ms 


13 


4 ST 


10001233 


Nut DIN 934 M 4-Ms 


14 


4 ST 


10145911 


Screw retainer SKM 4-GT320 


15 


4 ST 


10011990 


Screw DIN84M4x12-Ms 


16 


4 ST 


10007591 


Plug-in sleeve DIN 46245 6.3-1 -Ms-PVC 


17 


2 ST 


10007005 


Screw DIN 84 M 4 x 20-Ms 


18 


2 ST 


10001233 


Nut DIN 934 M 4-Ms 


19 


2 ST 


10145911 


Screw retainer SKM 4-GT320 


20 


5 ST 


10007591 


Plug-in sleeve DIN 46245 6.3-1 -Ms-PVC 


21 


4 ST 


10001557 


Screw DIN 912 M 5 x 16-8.8-A2C 


22 


8 ST 


10007005 


Screw DIN 84 M 4 x 20-Ms 


23 


8 ST 


10001233 


Nut DIN 934 M 4-Ms 


24 


8 ST 


10145911 


Screw retainer SKM 4-GT320 


25 


4 ST 


10007008 


Screw DIN 84 M 4 x 30-Ms 


26 


4 ST 


10001233 


Nut DIN 934 M 4-Ms 


27 


4 ST 


10145911 


Screw retainer SKM 4-GT320 



End 



Page 933 

98348704 
98348704 



ETL D 



Stetter 

Electrical installation kit S42-S47SX 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 935 

98348708 
98348708 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98353874 


Cable harness X10, S42SX-S47SX, BR02 


20 


1 ST 


10206909 


VECTOR CONNECTION CABLE X12 


70 


1 ST 


10305535 


Push-button housing cpl. 


80 


1 ST 


10213466 


Limit switch 


90 


2 ST 


10304502 


Push-button housing, emergency/stop, cpl. 



End 



ETL D 
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[~M SCHWING 

L#JStetter 





# SCHWINC 

\Mj Stetter Spare parts list 

Cable harness X1 0, S42SX-S47SX, BR02 COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10181639 


Connector shell 


2 


1 ST 


10181624 


Fixing device for 3 modules 


3 


2 ST 


10181623 


PLUG INSERT 2 POL. BUSHINGS 


4 


1 ST 


10157166 


Contact insert 6 pol. pins 


5 


1 ST 


10183461 


Reducing ring M 32/M 25, Ms 


6 


1 ST 


10191481 


Screw joint M25x1 .5 


8 


6 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


9 


2 ST 


10130829 


Cable designation plate 


10 


7.8 M 


10025993 


Elec. cable H07V-K 6.0mm 2 brown 


11 


9.65 M 


10014937 


Elec. cable FLKK 6mm 2 red d=6mm 


12 


2 ST 


10156101 


Rubber bushing for line 7-1 6mm 


13 


6 M 


10202362 


Protection hose perforated Pg11 


15 


1 ST 


10180658 


Sleeve housing 4-pol. 2.5qmm 


16 


1 ST 


10166086 


Blind plug 


17 


3 ST 


10180674 


Bushing contact 1 .2-5 qmm 


18 


1 ST 


10166083 


Cap 90° 


19 


3.1 M 


10009686 


Elec. cable 3 x 1 .5mm 2 


20 


2.6 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


21 


1 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 


22 


3 ST 


10116609 


Crimp contact pin 1 .5 mm 2 



End 



Page 937 

98353874 
98353874 



ETL D 



Page 938 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 





Stetter 

VECTOR CONNECTION CABLE X12 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 939 

10206909 
10206909 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10181635 


Connector housing 15-pol.+PE 


2 


1 ST 


10012197 


Contact insert for plugs 15-pol.+PE 


3 


13 ST 


10013422 


Crimp contact pin 0.5 mm 2 


4 


1 ST 


10183459 


Reducing ring M 25/M 20, Ms 


5 


1 ST 


10195686 


Screw joint M20x6 IP65 


6 


4 ST 


10013425 


Guide bushing M 3 


7 


15.2 M 


10110173 


Elec. cable 18x0. 5mm 2 LiYYcoloured 


8 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 


9 


1 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 



End 



ETL D 



Page 940 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Push-button housing cpl. 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 941 

10305535 
10305535 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10305574 


Housing 80x 75x 57 drilled 


2 


2 ST 


10132342 


FLIP SWITCH 


3 


1 ST 


10184558 


Function label 


4 


1 ST 


10305879 


Cable harness push-button 


6 


1 ST 


10180689 


FASTENING RING FOR 



End 



ETL D 



Page 942 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 

Limit switch 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 943 

10213466 
10213466 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10138702 


Limit switch 


2 


1 ST 


10183457 


Reducing ring M 20/M 16, Ms 


3 


1 ST 


10183377 


Sealing ring M 16, PE 


4 


1 ST 


10184619 


Screw joint M 16x1 .5 corrugated hose 


5 


4 ST 


10180661 


Pin contact 1 .0 - 2.5mm 2 


6 


4 ST 


10217316 


Individual seal for 1 .0-1 .5 mm 2 


7 


1 ST 


10180656 


Pin housing 4-pol., 2.5qmm 


8 


1 ST 


10180688 


Cap 180° for tube NW10 


9 


0.6 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


10 


0.8 M 


10077355 


Elec. cable 4x1 .5mm 2 LiYY 


11 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 


12 


1 ST 


10130832 


Cable designation plate 


13 


1 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 



End 



ETL D 



\MJ Stetter Spare parts list 

Push-button housing, emergency/stop, cpl. 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 945 

10304502 
10304502 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10303897 


Housing 80x 75x 57 yellow, drilled 


2 


1 ST 


10303910 


Mushroom-head push button top section 


3 


1 ST 


10196274 


PARTS - E-STOP SWITCH HOLDER S17/28X 


4 


2 ST 


10303912 


Switch inser-auxiliary switch 1 O 


5 


1 ST 


10305847 


Cable harness emergency/off 


6 


1 ST 


10180689 


FASTENING RING FOR 



End 



ETL D 
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[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 

Cable harness emergency/off 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 947 

10305847 
10305847 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10180656 


Pin housing 4-pol., 2.5qmm 


2 


4 ST 


10180661 


Pin contact 1 .0 - 2.5mm 2 


3 


4 ST 


10217316 


Individual seal for 1 .0-1 .5 mm 2 


5 


0.15 M 


10007317 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 green 


6 


0.15 M 


10007316 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 yellow 


7 


0.15 M 


10007323 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 white 


8 


0.15 M 


10007319 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 brown 


9 


4 ST 


10009693 


End ferrule 1.50 mm 2 



End 



ETL D 
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L#JStetter 




98349235 




Stetter 



Spare parts list 



Monitoring, A-Joint S42SX-S47SX BR02 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 949 

98349235 
98349235 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



10 
20 
30 
40 
50 



1 ST 
1 ST 
1 ST 
4 ST 
4 ST 



98367632 VECTOR Sensor 

98318846 Connecting cable M12, 10m, St./Bu. 

10302343 Plug 

10011990 Screw DIN 84 M4x12-Ms 

10145911 Screw retainer SKM 4-GT320 



End 



ETL D 
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Stetter Spare parts list 

Monitoring Boom bracket S42SX-S47SX BR02 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 951 

98348498 
98348498 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10070834 


End switch GC-SU 1 FF 


20 


2 ST 


10145912 


Screw retainer SKM 5-GT320 


30 


2 ST 


10011956 


Screw DIN 912 M 5 x 45-8.8-A2C 


40 


2 ST 


10001237 


Nut DIN 934 M 5-8-A2C 



End 



ETL D 
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Stetter 



ii 



Electrical parts, spotlight " 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 955 




rW\ SCHWING 



Page 956 


Spare parts list 


MJStetter 


COM-No.: 






Electrical parts, spotlight 


ID-No.: 


98348044 






Pert.Drg: 


98348044 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


10176954 


Flnnrilinht ml 24V 


90 


1 ST 


10149443 


Qnpkpt 9A\/ 0 nnlpQ + hniiQinn 


^0 


10 M 


10012020 


FIpp p^Np 9y1 mm 2 OPVO-OR 
i ico. L/GUIc a 1 1 1 11 1 1 vjr v 0 vu 




10 M 


10202361 


Prntpptinn hn^p nprfnratprl Pn Q AD=1'^nnnn 

1 1 uioouui 1 1 luoc [jci ivji aicu r y j rwj i 01 1 n 1 1 


^0 


2 ST 


10156100 


Riihhpr hii^hinn fnr linp 4-1 ^mm 

1 XUUUCI kJUOIIIIiy \\J\ IIIIO 1 IvJIIIIII 


fiO 


1 ST 


10198892 


Pnnnprtnr hniiQinn 0 nnlpQ pnl 
wvji ii icolvji i iuuoii ly £- |juic?o, upi. 


70 


1 ST 


10202358 


Anti-kink qIppx/p 

/\l III l\ll ll\ OICCVC 


80 


1 ST 


10183468 


lapk Qwitph pnl 

UdOrX oVVILLrll U|JI. 


90 


1 ST 


10185363 


Fiinptinn l^hpl Flpptrip^il in^tall^it -R7- 

1 Ul IvsllUI 1 IQkJd 1 IGUll 1 \jCX 1 II IO10IIGH. 


100 

I VJVJ 


1 ST 


10110317 


^inn Qimnnrt ^0 y ^0 mm 

Oiyi 1 oUp|JUI L \j\J A \j\J 1 1 II 1 1 


110 


2 M 


10007314 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 black 


120 


2 ST 


10012649 


End ferrule 1 .50 mm 2 black 



End 



ETL D 
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rW\ SCHWING 



Page 958 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Floodlight cpl., 24V 


ID-No.: 


10176954 






Pert.Drg: 


10176954 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10131368 


Flnnrllinht n= 190 mm 


2 


1 ST 


10172440 


Star-tvnp handlp M10 x 99 

vJIGI ly UC 1 1 CI 1 IVJIU IVI 1 W /\ L—L—.\J 


3 


1 ST 


10172379 


Holder for SDotlamos 


4 


1 ST 


10125238 


Ph in hni iQinn 




3.5 M 


10308771 


OCIUIC? ^— A 1^1 III II 1 luJIAIN 1 


6 


2 ST 


10012917 


End ferrule 1 00 mm 2 red 


7 

1 


2 ST 


10014953 


Ph in-in kp\/ 
nuy hi i\o y 


« 


I O 1 


10007970 

I UUU / t.1 u 


Plnn P-nnl M ^fiy 9 
r luy l- [jui. , ivi vj vj a z_ 


9 


1 ST 


10007448 


Strap black, 7,5 x 360 mm 


10 


1 ST 


10007267 


Halogen-bulb 24V, 70 W 



End 



ETL D 
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cabinet" 
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Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Electrical installation, control cabinet 


ID-No.: 


98348062 






Pert.Drg: 


98348062 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98353117 


VECTOR control V1 1 24VDC 

V 1— 1 K^S 1 \ uU 1 III \Jl V I.I l V L/ V 


90 


1 ST 


10120204 


Man-rflQP for pirpiiit HianramQ 
ivia|j Laoc ivji uiiuuil uidyiaiiio 


30 


4 ST 


10197098 


Rubber buffer DN 40 

1 \UUUwl U U 1 1 v/ 1 l_ / 1 N i \J 


40 


1 ST 


10304503 


Pi i^h-hi ittnn hnii^inn QimnnrtQ pnl 
ruoii uuuui i iiuuoiiiy, ou|J|jui io, v_r|ji. 


41 
" i 


2 ST 


10308275 


Prntprtinn nlnn PF nrp\/ RAI 7001 
i i \j lcu iiL/ 1 1 pi uy i i , y i cy, i i kjkj \ 


4? 


2 ST 


10001923 


9rrpw DIN R4 M 4 y 90-4 ft-A9P 

OUI CVV L/IIN IVI i A t.U ntu 


4^ 


2 ST 


10145911 


9rrpw rptainpr 9KM 4-(^T^90 


44 


2 ST 


10001230 


Nut DIN 934 M 4-8-A2C 

1 l U L l_/ 1 1 N v-/ V> 1 IVI 1 W / \£— K^/ 


SO 


1 ST 


10304502 


Pi iQh-hi ittnn hniiQinn pmprnpnr\//Qtnn pnl 
ruoii uullvjii i iuuoii ly , ci i id y ci i oy / o ivjp , opi. 


^9 


2 ST 


10001923 


9rrpw DIN 84 M 4 y 90-4 ft-A9P 

OUI CVV L/IIN 0*T IVI *T A t.U ntu 




2 ST 


10145911 


Qprp W rptainpr 9KM 4-(^T^90 

OUI CVV 1 ClCTll Id Oixlvl t V3 1 \JC-\J 


S4 


2 ST 


10001230 


Nut DIN Q^4 M 4-8-A9C 


80 


1 ST 


10206908 


X/FPTDR Pnnnprtinn rahlp X11 
v i w i \j [ \ v>ui ii icow iy oauic /\ i i 


Q0 


1 ST 


98353262 


Hahlp harnpqq XI'H S49-^47^X RR09 


100 

I VJVJ 


1 ST 


98353166 


Pahlp harnp^q X17 949-9479X RR09 


110 

I I \J 


1 ST 


98353165 


Hahlp harnpqq X1R 19/94V S49-S47SX 


190 


I O 1 




Cahlp harnpqq X1fi VFOTOR S49SX-S47SX 


130 


1 ST 


98359279 


Connection cable X1 5 Adapter 


140 


1 ST 


98369792 


Lamp LED 24V, 2.3W, cpl. 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 963 




98353117 

00 | 16. 01.2077 





rW\ SCHWING 



Page 964 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






VECTOR control V1.1 24VDC 


ID-No.: 


98353117 






Pert.Drg: 


98353117 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10185064 


HOI I^INfi 

1 1 \J \J O 1 1 N \J 


o 


1 ST 


10185111 


WIRING CIRCUIT ROARD MMI PU9H- 
v v 1 1 \ 1 1 n \j o i [ \ v> \<j i i uwAArxu ivnvii ruon 


\J 


1 ST 


10185080 


VFCTOR MAIN PCR 
v i w i vj I \ i v i / \ 1 1 \i i lj 


4 


1 ST 


10185094 


ELECTRONIC MODULE 


R 


1 ST 


10185085 


Fmprnpnr\/-9tnn hoard 94VDO rnl VFCTOR 

1 1 1 IUI y CI IL/y O LvJ [J VJkJCa \ \J V l_J w , O kJ 1 . , V 1 w 1 VJ 1 \ 


VJ 


1 ST 


10185088 


VFCTDR HIOH CURRFNT PCR 

VLv 1 VJ T \ 1 1 1 \J 1 1 V> LJ 1 \ 1 \ 1 IN 1 rvD 


7 
i 


1 ST 


10185089 


VFCTOR FARTH PCR 

V l_ w I vj 1 \ 1 r\\ \ 1 1 1 i wU 


ft 

vj 


1 ST 


10132344 


Flin Qwitph D-T 1-nnlpQ 

nil|J oVVILLrl I VJ I I JJVJICo 


Q 

\J 


1 ST 


10184863 


FLIP SWITCH 1-0-1 4 POLES 

i li r o v v i i v> i i i \j i " r vji_l_o 


10 

I VJ 


1 ST 


10183407 


Q\A/itph-tnn nart 

i\Cy oVVI LLrl 1 LU|J JJCll L 


1 vJ 


1 ST 


10185163 


VFCTOR CARI F HARNFSS 

V 1 Vv 1 VJ 1 \ V>/\LJ l_ 1 1 \r\\ \ 1 \l 1 OO 


14 


12 ST 


10185116 


Oahlp ^iinnnrt 


15 


2 ST 


10126516 


Flanap-tvop sockpt 10/42-doIps 


16 


1 ST 


10119501 


Flannp ^orkpt hou^inn finol +PF 


17 


2 ST 


10013605 


Housina of flanapd-tvnp sockpt and spal 


18 

I CJ 


4 ST 


10181643 


Flannp Qnpkpt hniiQinn 79nnl +PF 
rial iuc oijL/r\d iivjuoiiiy / £-\J\j\ . 1 i i 


1Q 

I Zf 


4 ST 


10214221 


Nut DIN 4049 M fi-A9 

INUl LJIIN '-x\j'-x£- IVI \J r\£- 


90 


8 ST 


10214220 


Nut DIN 4049 M ^-A9 

INUL LJIIN '"tVJ'-r^. IVI vJ r\c- 


91 

Z. I 


4 ST 


10138328 


Qprp W rptainpr ^K7 fi-CT*390 

OUI CVV 1 Cldll ICI Oi\L U VJ 1 \J£.\J 


99 


4 ST 


10001571 


Srrpw DIN Q19 M fi y 1fi-R 8-A9C 

OV/I CVV LJIIN Zf I c- IVI VJ A I VJ VJ . VJ w 


9? 


20 ST 


10210423 


Srrpw DIN 7Qft c i M 4 0 y ft-TX-7W 

OUI CVV LJIIN 1 Z>KJ\J IVI *T.VJ A VJ 1 A t-VV 


9A 


8 ST 


10208310 


Srrpw DIN 7Q8*S M ^Ox 10-TX-7W 

OUI CVV LJIIN / CVJvJ IVI vJ.VJA I VJ 1 /\ t_ VV 


9^ 


28 ST 


10208311 


Srrpw DIN 7Q8^ M 4 0 y 10-TX-7W 

OLrl CVV LJIIN / \JVJ\J IVI *■+ . VJ A IVJ 1 /\ t-Vv 


9fi 


1 ST 


10183842 


Srrpw inint M1fiy1 ^ PA rnl 

Oul CVV JVJII IL IVI I VJ A I . \J 1 f \ OkJI. 


97 


1 ST 


10152699 


Chain hnlrlpr 
wi id 1 1 1 i ivjivjci 


98 


IVI 




Chain 0 A mm 

OIICllll VJ, <- r llllll, 


29 


1 ST 


10168474 


KEY RING 30 MM 


30 


1 ST 


10078155 


Two-way key 3 mm 



ETL D 



Stetter 

VECTOR control V1.1 24VDC 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 965 

98353117 
98353117 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


31 


4 ST 


10212870 


Condensation drain 


32 


4 ST 


10197500 


Screw bolt UNC/M 3 


33 


1 ST 


10200318 


Cover cap 


34 


1 ST 


10202088 


VECTOR ACCESSORIES 


35 


1 ST 


10196152 


VECTOR Teach-key 


36 


1 ST 


10203394 


Protecting cap HAN 10B 


37 


1 ST 


10015253 


Ribbon cable - base 


38 


1 ST 


10205471 


Screw DIN 84 M 5 x 10-4.8-A2C 


40 


1 ST 


10212655 


Transport packing 400 x 375 x 52, VECTOR 



End 



ETL D 



Stetter 

Push-button housing, supports, cpl. 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 967 

10304503 
10304503 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10303901 


Housing 80x 75x 57 drilled 


2 


1 ST 


98351604 


Pushbutton, bleu, 22.5mm 


3 


1 ST 


10305848 


Cable harness stabilizer enable button 


4 


1 ST 


10180689 


FASTENING RING FOR 


5 


1 ST 


10183414 


Switch bottom section 1 S 



End 



ETL D 



\MJ Stetter Spare parts list 

Push-button housing, emergency/stop, cpl. 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 969 

10304502 
10304502 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10303897 


Housing 80x 75x 57 yellow, drilled 


2 


1 ST 


10303910 


Mushroom-head push button top section 


3 


1 ST 


10196274 


PARTS - E-STOP SWITCH HOLDER S17/28X 


4 


2 ST 


10303912 


Switch inser-auxiliary switch 1 O 


5 


1 ST 


10305847 


Cable harness emergency/off 


6 


1 ST 


10180689 


FASTENING RING FOR 



End 



ETL D 



Page 970 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Cable harness emergency/off 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 971 

10305847 
10305847 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10180656 


Pin housing 4-pol., 2.5qmm 


2 


4 ST 


10180661 


Pin contact 1 .0 - 2.5mm 2 


3 


4 ST 


10217316 


Individual seal for 1 .0-1 .5 mm 2 


5 


0.15 M 


10007317 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 green 


6 


0.15 M 


10007316 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 yellow 


7 


0.15 M 


10007323 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 white 


8 


0.15 M 


10007319 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 brown 


9 


4 ST 


10009693 


End ferrule 1.50 mm 2 



End 



ETL D 



Page 972 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




\M_ Stetter 

VECTOR Connecting cable X11 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 973 

10206908 
10206908 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


2 ST 


10181636 


CONNECTOR SHELL 24-POL.+PE 


2 


1 ST 


10181629 


Plug insert 24 pol.+PE 


3 


1 ST 


10181628 


PLUG INSERT 24 POL.+PE 


4 


24 ST 


10013421 


Crimp contact bushings 0.5 mm 2 


5 


24 ST 


10013422 


Crimp contact pin 0.5 mm 2 


6 


2 ST 


10183461 


Reducing ring M 32/M 25, Ms 


7 


2 ST 


10191482 


Screw joint M25x1 .5 


8 


4 ST 


10013425 


Guide bushing M 3 


9 


4 ST 


10013424 


Guide pin M 3 


10 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 


11 


1 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


12 


8.5 M 


10026006 


LINE 25X0,5+1X1 ,5QMM 



End 



ETL D 



Page 974 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




# ICHWINC 

^tJStetter Spare parts list page 975 

Cable harness X13, S42-S47SX BR02 COM-No.: 

ID-No.: 98353262 
Pert.Drg: 98353262 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10197379 


Connector housinng, in the middle 


2 


1 ST 


10181630 


Insert contact 72 pol.+PE plugs 


3 


1 ST 


10195877 


CABLE SCREW JOINT M 40X8 IP65 


4 


16 ST 


10013422 


Crimp contact pin 0.5 mm 2 


5 


36 ST 


10215144 


Crimp contact pin 0.75 mm 2 


7 


27 ST 


10130829 


Cable designation plate 


8 


30 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


9 


3 ST 


10190596 


Valve plug 24V 5A - Form A 


10 


4 ST 


10174850 


Valve plug 24V=5A design B 


11 


15 ST 


10158216 


Plug 2-pol. cpl. 


12 


39 M 


10145106 


Cable 2x0.75mm 2 OPVC-OB 


13 


3 ST 


10198897 


Sleeve housing 2 pol., cpl. 


14 


4 ST 


10013424 


Guide pin M 3 


15 


1 ST 


10189935 


Valve plug 24V=4A design A 


16 


7.6 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


17 


2 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 


18 


1.115 M 


10202362 


Protection hose perforated Pg11 


19 


1 ST 


10156101 


Rubber bushing for line 7-1 6mm 


20 


0.85 M 


10202649 


Protection hose perforated NW 22 


21 


1 ST 


10156102 


Rubber bushing for line 10-22mm 


22 


0.38 M 


10202364 


Protection hose perforated Pg29 


23 


1 ST 


10156104 


Rubber bushing for line 10-35mm 


24 


0.42 M 


10115533 


Protection hose Pg36, AD=42.5mm 


25 


1 ST 


10202099 


Rubber bushing for line 10-37mm 


26 


0.3 M 


10175390 


Shrink-wrap tubing, black 



End 



ETL D 



Page 976 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




# ICHWINC 

^tJStetter Spare parts list page 977 

Cable harness X17, S42-S47SX.BR02 COM-No.: 

ID-No.: 98353166 
Pert.Drg: 98353166 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10181527 


Connector housing, central M 32 


2 


1 ST 


10181626 


FIXING DEVICE FOR 4 MODULE 


3 


2 ST 


10157166 


Contact insert 6 pol. pins 


4 


2 ST 


10157169 


Plug insert 12 Pol. Pins 


5 


1 ST 


10191486 


Screw joint M32x1 .5 


6 


6 ST 


10116609 


Crimp contact pin 1 .5 mm 2 


7 


4 ST 


10181644 


Crimp contact pin 2.5 mm 2 


8 


8 ST 


10013423 


Crimp contact pin 1 .5 mm 2 


9 


3 ST 


10181654 


PIN (CRIMP) 


10 


6 ST 


10215144 


Crimp contact pin 0.75 mm 2 


12 


22.5 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


13 


6 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 


14 


0.15 M 


10175389 


Shrink-wrap tubing, black 


15 


16 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


16 


10 ST 


10130829 


Cable designation plate 


19 


1.21 M 


10195908 


Elec. cable 2x1 .5mm 2 OPVC-OB 


20 


15 M 


10010335 


Elec. cable 2x2.5mm 2 YSLY-OB, coloured 


21 


1 ST 


10189640 


ENCLOSURE - JUNCTION BOX 


22 


15 M 


10077355 


Elec. cable 4x1 .5mm 2 LiYY 


23 


1 ST 


10180658 


Sleeve housing 4-pol. 2.5qmm 


24 


1 ST 


10180688 


Cap 180° for tube NW10 


25 


7 ST 


10166085 


Bushing contact 0.5-1 qmm 


26 


7 ST 


10166084 


Individual seal for 0.2-1 .0 qmm 


27 


1 ST 


10166082 


Sleeve housing 3-pol. 2.5qmm 


28 


6.1 M 


10009685 


Elec. cable 3x 0.75mm 2 O-OB colored 


29 


1 ST 


10166083 


Cap 90° 


30 


1 ST 


10198901 


Sleeve housing 4-pol., cpl. 


31 


1 ST 


10156103 


Rubber bushing for line 9-29mm 



ETL D 



rW\ SCHWING 



Page 978 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98353166 
98353166 


LCJStetter 

Cable harness X17, S42-S47SX.BR02 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


19 


4.1 M 


10202649 


Prntpptinn hn^p nprfnrptprl N\A/ 99 


33 


1 ST 


10202358 


Anti-kink ^Ippvp 

i\\ III f\ll 1 f\ OICUVU 


^4 


1 ST 


10198897 


Q|pp\/p hniiQinn 9 nnl pnl 


35 


1 ST 


10202359 


Anti-kink ^Ippvp 

i\\ III f\ll 1 f\ OIUCVC 


36 


1 ST 


10198900 


Qlppvp hnu^iinn 3-nnl ml 

<JICCVC 1 IUUOM iy w pUI . , 




1 ST 


10308654 


QIppvp hnii^inn 9-nnl 
uiccvc i iuuoii iy £- 


41 


2 ST 


10308657 


Bushing contact 1 -2,5mm 2 


42 


2 ST 


10308659 


Seal green 1 -2,5mm 2 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 979 




rW\ SCHWING 



Page 980 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Sleeve housing 4-pol., cpl. 


ID-No.: 


10198901 






Pert.Drg: 


10198901 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ciT 


10908750 

I UtUU / JU 


Qlppx/p hniiQinn 4-nnl \A/D/^ 

OICCVC 1 lUUoll ly *t |JVJI. V V \—J 1 \J 


2 


4 ST 


10199064 


Bushing contact 1-1.5 qmm 


3 


4 ST 


10199065 


Seal, yellow 0.5-1 .5 mm 2 



End 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Sleeve housing 3-pol. , cpl. 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 981 

10198900 
No 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 
3 



End 



1 ST 
3 ST 
3 ST 



10207347 Sleeve housing 3-pol. WD/10 

10199064 Bushing contact 1-1.5 qmm 

10199065 Seal, yellow 0.5-1.5 mm 2 



ETL D 



Page 982 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




# ICHWINC 

^tJStetter Spare parts list page 983 

Cable harness X18, 12/24V, S42-S47SX COM-No.: 

ID-No.: 98353165 
Pert.Drg: 98353165 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10197379 


Connector housinng, in the middle 


2 


1 ST 


10181630 


Insert contact 72 pol.+PE plugs 


3 


1 ST 


10195876 


CABLE SCREW JOINT M 40 X 8 


4 


4 ST 


10013425 


Guide bushing M 3 


5 


5 ST 


10022656 


Crimp contact pin 1 .0 mm 2 


6 


9 ST 


10181654 


PIN (CRIMP) 


7 


4 ST 


10303289 


Crimp contact pin 2,5 mm 2 


9 


12 ST 


10013423 


Crimp contact pin 1 .5 mm 2 


10 


17 ST 


10215144 


Crimp contact pin 0.75 mm 2 


11 


18 ST 


10130829 


Cable designation plate 


12 


25 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


13 


29.62 M 


10145106 


Cable 2x0.75mm 2 OPVC-OB 


14 


17 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 


15 


0.15 M 


10175389 


Shrink-wrap tubing, black 


16 


0.3 M 


10175390 


Shrink-wrap tubing, black 


17 


75.05 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


19 


3 ST 


10198897 


Sleeve housing 2 pol., cpl. 


20 


9.7 M 


10009685 


Elec. cable 3x 0.75mm 2 O-OB colored 


21 


26.95 M 


10077355 


Elec. cable 4x1 .5mm 2 LiYY 


22 


8.6 M 


10197970 


LINE 5X1 QMM, 


23 


1 ST 


10189640 


ENCLOSURE - JUNCTION BOX 


24 


2 ST 


10189640 


ENCLOSURE - JUNCTION BOX 


25 


1 ST 


10180659 


Sleeve housing 7-pol. 1.5 qmm 


26 


10 ST 


10166083 


Cap 90° 


27 


5 ST 


10180675 


Individual seal for 0.2-1 .0 qmm 


28 


5 ST 


10180672 


Bushing contact 0.5-1 qmm 


29 


5 ST 


10166082 


Sleeve housing 3-pol. 2.5qmm 


30 


11 ST 


10166085 


Bushing contact 0.5-1 qmm 



ETL D 



rW\ SCHWING 



Page 984 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98353165 
98353165 


LCJStetter 

Cable harness X18, 12/24V, S42-S47SX 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


31 


11 ST 


10166084 


Individual ^pal for 0 9-1 f) nmm 

II IUI V IUUQI O V (.11 1 VI \t • £— 1 . W \_J 1 1 1 1 1 1 




5 ST 


10180658 


Qloowo hnii^inn A-nnl 0 ^nmm 

OICCVC 1 lUUoll IU "T |Jwl. ^.OljllMII 


\J\J 


1 ST 


10180688 


Can 1 80° for tuhp NW1 0 

Wu|J 1 VJV/ IVJI IN vv IU 


^4 


6 ST 


10166086 


Rlinrl nh in 




20 ST 


10180674 


RiiQhinn pnnt^pt 1 nmm 
uuoi iii iy ovjiilciol i . ^_ \j v j 1 1 1 1 1 1 


37 


2 ST 


10156102 


Rnhhpr hii<5hinn fnr linp 10-P9mm 

1 \UUUCI UUOI Ml IU l\Ji IIIIC l \J ^-^-11 II II 


38 


3.55 M 


10202363 


Protection hose perforated Pg16 


39 


20 ST 


10199065 


Seal, yellow 0.5-1 .5 mm 2 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 985 




98349236 



01 | 09.07.2012 



17,26,17 



14,24,25 



15,28,29,30,31,32 




1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 



I I 



rW\ SCHWING 



Page 986 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98349236 
98349236 


LCJStetter 

Cable harness X16, VECTOR, S42SX-S47SX 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10181527 


f^r&nnpptrir hr&ii^inn ppntral M 

vvl 1 1 ICulvl 1 IUUOII IU, 1 1 LI CI 1 1 V 1 \-* L— 


9 

£- 


1 ST 


10181630 


Incprt pnntapt 10 nnl +PP nhmc; 
ii loci l L/Ui iidoi i t- ^jkji i i p I uy o 


3 


14 ST 


10022656 


Orimn rnntart nin 1 D mm 2 

■ — 1 1 1 1 1 1 1_* V^VJI 1 LC4^L k/lll 1 . \J llllll 


4 


17 ST 


10181654 


PIN (CRIMPS 


R 


1 ST 


10013423 


f^rimn pnntapt nin 1 ^ mm 2 

vl II 1 IU \j\J\ lldUl Ull 1 1 . \J llllll 




6 ST 


10215144 


Orimn pnntapt nin D 7^ mm 2 

VvlllllU LrVJI lldOl pill KJ . 1 \J llllll 


7 


2 ST 


10013424 


fni liHp nin M ^ 

VJUIUC |viii IVI o 


« 


2 ST 


10013425 


r^iiirlp hii^hinn M ^ 
vv-uiuc uuoi in iy ivi \j 


10 

I U 


1 ST 


10191486 


9rrpw inint M^9y1 S 

Oul C VV JVJII II I V I O^. A I . \J 


11 

1 1 


2 ST 


10189640 


FNCI OSURF - JUNCTION ROX 

1 INvLVOUl \L OUINu 1 IvvIN l—f VV/\ 


1? 

I z. 


1 ST 


98350971 


Oahlp hnY M19 ^-nnl hiiQhinn 9m 
wciuic uua ivi i c- , \j uui., uuoi iii ly, ^.iii 


1? 

I O 


1 ST 


10215560 


CDNNFCTINH I INF *S M 

vVI N I N I Vv 1 1 1 N v_J 1 1 1 \l 1 \J IVI 


14 

I *T 


2.1 M 


10009685 


FIpp pahlp 0 7^mm 2 O-DR rnlnrprl 

l-ICU. UC1UIC OA VJ.i Oil II II Vv' OD IvvJIUI CU 


I \J 


3.3 M 


10145106 


Hahlp 9y0 7Smm 2 OPVH-OR 

w duic t.AU . / vj 1 1 ii 1 1 vjr v vv u 


1fi 
I \J 


10.6 M 


10012020 


FIpp pahlp 9y1 mm 2 OPVP-DR 

1 ICU. UC1UIC ^- A 1 1 1 II 1 1 W 1 V u UU 


17 

I r 


0.4 M 


10007313 


FIpp pahlp HOW-K 1 Dmm 2 hlapk 

1 ICu. LrCIUIC 1 IU J V l\ 1. Willi II UIGUrx 


18 
1 \J 


20.5 M 


10202361 


Prntpptinn hn^p nprfnratprl Pn Q AD=1'^nnnn 

1 1 UICUUUI 1 1 IUOC [JCI IUI ulCU l \j U r\ \—J 1 \J 1 1 II 1 1 


19 


7 ST 


10156100 


Ruhhpr hiiQhinn fnr linp 4-1 3mm 

1 \UUUv/l UUOI Ml IU IUI llllvs i 1 vV llllll 




10 ST 


10130829 


Pahlp HpQinnatinn nlatp 

wClUIC UCoiy 1 IGIUUI 1 UldlC 


21 


12 ST 


10007447 


Strao black 4 7x 200mm 

V_S 11 UU L/IUvlX, I . / x\ L— \J \J llllll 




1 ST 


10198897 


Q|pp\/p hniiQinn 0 nnl pnl 
oiccvc iiuuoniy £- pui., upi. 


23 


1 ST 


10202358 


Anti-kink ^Ippvp 

/ VI 1 LI l\ll ll\ Oluw Vv/ 


94 


1 ST 


10198900 


Qlppx/p hniiQinn 3-nnl pnl 
oiccvc iiuuoiiiy o pui. , uui. 


25 


1 ST 


10202359 


Anti-kink ^Ippvp 

/ VI III l\ll ll\ OluuVu 




1 ST 


10198901 


Q|pp\/p hniiQinn 4-nnl pnl 
oiccvc iiuuoiiiy *t jjvji., uui. 


?7 


1 ST 


10202356 


Anti-Kink qIppx/p 

AAIILI ivll IrV olCCVC 


28 


2 ST 


10166085 


Bushing contact 0.5-1 qmm 


29 


2 ST 


10166084 


Individual seal for 0.2-1 .0 qmm 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Cable harness X16, VECTOR, S42SX-S47SX 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 987 

98349236 
98349236 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



30 
31 
32 



End 



1 ST 
1 ST 
1 ST 



10166086 Blind plug 

10180688 Cap 180° for tube NW10 

10166082 Sleeve housing 3-pol. 2.5qmm 



ETL D 



rW\ SCHWING 



Page 988 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Sleeve housing 3-pol. , cpl. 


ID-No.: 


10198900 






Pert.Drg: 


No 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I O 1 


1 \J£.\J 1 Ot 1 


OICCVC 1 lUUoll ly O |sJVJI. V v U/ 1 u 


2 


3 ST 


10199064 


Bushing contact 1-1.5 qmm 


3 


3 ST 


10199065 


Seal, yellow 0.5-1 .5 mm 2 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 989 




rW\ SCHWING 



Page 990 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Sleeve housing 4-pol., cpl. 


ID-No.: 


10198901 






Pert.Drg: 


10198901 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ciT 


10908750 

I UtUU / JU 


Qlppx/p hniiQinn 4-nnl \A/D/^ 

OICCVC 1 lUUoll ly *t |JVJI. V V \—J 1 \J 


2 


4 ST 


10199064 


Bushing contact 1-1.5 qmm 


3 


4 ST 


10199065 


Seal, yellow 0.5-1 .5 mm 2 



End 



ETL D 




Page 991 



98359279 

03 | 15.10.20l7 




110,120 



rW\ SCHWING 



Page 992 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98359279 
98359279 


L£JStetter 

Connection cable X1 5 Adapter 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


10181635 


f^nnnpptnr hni i^inn 1 S-nnl +PF 




1 ST 


10012197 


f^nntapt in^prt for nh inQ 1 *S-nnl +PF 
i uaui ii loci l i kj i piuyo i \j pui . 1 i i 


^0 


3 ST 


10013422 


f^rimn pnntppt nin 0 ^ mm 2 

will lip OVJIILCIOL pill \J.\J 1 1 II 1 1 


40 


3 ST 


10022656 


Orimn pnntapt nin 1 0 mm 2 

I II 1 ip l/U 1 11001 pil 1 1 . W 1 1 II 1 1 


41 
" i 


6 ST 


10181654 


PIN /'CRIMPS 

r iin i i \ 1 1 v 1 1 i 


^0 


1 ST 


10183459 


Rprlnpinn rinn M P^/M 90 IVk 

ixcvjuoniy iniy ivi £- \Ji i v i z. w , ivio 


fiO 

\J\J 


1 ST 


10191480 


9prpw inint M90y1 S 

Oul C VV JVJII 1 1 IVI L.UA 1 . vJ 


70 


4 ST 


10013424 


f^i lirlp nin M ^ 

vJUIUO pill IVI vj 


80 


1 ST 


98361190 


f^nnnpptinn ninp 

uUI II ICOIIUI 1 |JipC 


100 

I VJVJ 


2 ST 


98335534 


Oahlp hny M19 ^-nnl hiiQhinn 10m 

wCIUlC? UVJA IVI l^l, \J JJVJI-, UUolllliy, I VJI I I 


110 


4 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


120 


4 ST 


10130829 


Cable designation plate 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 993 




98369792 




rW\ SCHWING 



Page 994 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Lamp LED 24V, 2.3W, cpl. 


ID-No.: 


98369792 






Pert.Drg: 


98369792 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98351477 


LamD LED 24V 2 3W 


90 


1 ST 


10207349 


Phin hniiQinn 9-nnl 
nuy injuoiiiy yjvjx. 


^0 


2 ST 


10199063 


Pin pnntppt 10-1 ^mm 2 

Fill \j\J\ I ICIOl I .W I.OIIIIII 


40 


2 ST 


10166084 


Inrlivirli ial qp^jI for D 9-1 D nmm 

II IUI VlUUdl OCdl \\J\ U.^. I.UL|llllll 


SO 


I O I 




Anti-kink qIppvp 

r\\ III r\ll ll\ OlCCVC 


60 


1 ST 


10007444 


Strap black 2.5 x 120mm 


61 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Lighting system 
S42SX,S43SX, BR02, MB 



Stetter Spare parts list 

Lighting system S42SX.S43SX, BR02, MB 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page 997 

98348627 
No 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


10171002 


Clearance lamp 


20 


2 ST 


10007262 


Incandescent lamp 24V, 5W, BA15s 


30 


6 ST 


10197351 


Side marker lamp, LED 24V 


40 


6 ST 


10197355 


Plug 


60 


12 ST 


10001237 


Nut DIN 934 M 5-8-A2C 


90 


2 ST 


10187374 


Plate 


100 


35 M 


10012020 


Elec. cable 2x1 mm 2 OPVC-OB 


110 


35 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


120 


8 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 


130 


8 ST 


98342485 


Butt joint blue1.5-2.5mm 2 


140 


0.5 M 


10175388 


Shrink-wrap tubing, black 


150 


6 ST 


10001764 


Screw DIN 933 M 6 x 20-8.8-A2C 


160 


6 ST 


10134153 


Screw retainer SKM 6-GT320 


170 


2 ST 


98357104 


Disc 8,4-1 40HV-A2 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Electronic assembly Modem 
cpl. 



/ \ 

12 

v / 



IM_ Stetter 

Electronic assembly Modem cpl. 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l001 

98349092 
No 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



10 
20 
30 



1 ST 
1 ST 
1 ST 



98349090 Electronic assembly Modem 

98349093 Connection pipe cpl. for Modem 

98367933 Mobile modem Service 30-12 EU1 



End 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



E-options box cpl. 



Stetter 

E-options box cpl. 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1005 

98349305 
No 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 



1 ST 
1 ST 



98351685 E-options box, Lighting 

98351128 Connection cable 



End 



ETL D 



Stetter 

E-options box, Lighting 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1007 

98351685 
98351685 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


98349083 


Sheet steel housing 200x400x80 


2 


4 ST 


10166964 


Flange socket housing 15pol.+PE 


3 


16 ST 


10208310 


Screw DIN 7985 M 3.0 x 10-TX-ZW 


4 


1 ST 


98351445 


E-option lighting 


5 


1 ST 


98351446 


Partial cable harness, lighting 


6 


7 ST 


10183910 


Blind plug 22.5 mm, black 


7 


4 ST 


10216566 


Wall-mounting bracket 


8 


2 ST 


10212870 


Condensation drain 



End 



ETL D 



Page 1008 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




# SCHWINC 

\MA Stetter Spare parts list 

E-option lighting COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


0.19 M 


10064378 


Mounting rail 35 x 7.5mm 


2 


3 ST 


10147898 


Fuse terminal Kfz, LED 24V 


3 


13 ST 


10195608 


Terminal 2.5mm 2 


4 


1 ST 


10195609 


Terminal cover 2mm 


5 


1 ST 


10203864 


Terminal clamp TS35, 6 mm 


6 


1 ST 


10202980 


Laid-in bridge 4-poles 


7 


1 ST 


10102590 


TERMINAL BRIDGE FBI10- 8 


8 


1 ST 


10202979 


Laid-in bridge 3 poles 


9 


2 ST 


10128650 


Terminal designation plate 


10 


1 ST 


10102536 


TERMINAL DESIGNATION PLATE 


11 


3 ST 


98328115 


Plug housing for relays Micro-relay 


12 


6 ST 


10009698 


Flat plug in sleeve 


13 


6 ST 


98328229 


Plug-in sleeve 


14 


1 ST 


10012196 


Contact insert for socket connectors 


15 


8 ST 


10025907 


Crimp contact bushings 1 .0 mm 2 


16 


2 ST 


10013425 


Guide bushing M 3 


17 


3 M 


10185179 


Elec. cable FLRY-B 1 .0mm 2 black 


18 


2 M 


10185180 


Elec. cable FLRY-B 1 .0mm 2 brown 


19 


2 ST 


98351461 


Adapter Universal 


20 


2 ST 


10013424 


Guide pin M 3 


21 


3 ST 


10064854 


Fuse 5 A 


22 


1 ST 


10195610 


Laid-in bridge 2-poles 


23 


2 ST 


10128651 


Terminal designation plate 


24 


10 ST 


10007444 


Strap black 2.5 x 120mm 


25 


2 ST 


10145140 


Sheet metal screw DIN 7981 


27 


3 ST 


98328112 


Relay Micro,24VDC,Diode, 


28 


6 ST 


98352965 


Crimp contact bushings 2.5 mm 2 


29 


4 ST 


10012917 


End ferrule 1 .00 mm 2 red 



End 



ETL D 



Page1009 

98351445 
98351445 



Page 1010 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Partial cable harness, lighting 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1011 

98351446 
98351446 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10180656 


Pin housing 4-pol., 2.5qmm 


20 


3 ST 


10180661 


Pin contact 1 .0 - 2.5mm 2 


30 


3 ST 


10217316 


Individual seal for 1 .0-1 .5 mm 2 


40 


0.3 M 


10007319 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 brown 


50 


0.3 M 


10007314 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 black 


60 


0.3 M 


10007320 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 grey 


70 


3 ST 


10012649 


End ferrule 1 .50 mm 2 black 


80 


1 ST 


10166086 


Blind plug 



End 



ETL D 



Page 1012 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list p a geioi3 

Connection cable COM-No.: 

ID-No.: 98351128 
Pert.Drg: 98351128 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10181635 


Connector housing 15-pol.+PE 


2 


1 ST 


10012197 


Contact insert for plugs 15-pol.+PE 


3 


12 ST 


10022656 


Crimp contact pin 1 .0 mm 2 


4 


2 ST 


10013424 


Guide pin M 3 


5 


2 ST 


10013425 


Guide bushing M 3 


6 


1 ST 


10191483 


Screw joint M25x1 .5 


8 


10.5 M 


10012020 


Elec. cable 2x1 mm 2 OPVC-OB 


9 


10 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


10 


8 ST 


10130829 


Cable designation plate 


11 


6 ST 


10198897 


Sleeve housing 2 pol., cpl. 


12 


6 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 


13 


4 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 


14 


7.6 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


15 


0.4 M 


10009687 


Elec. cable 4x1 mm 2 OPVC-OB 


16 


1 ST 


10198901 


Sleeve housing 4-pol., cpl. 


17 


1 ST 


10202356 


Anti-Kink sleeve 


18 


2 ST 


10181644 


Crimp contact pin 2.5 mm 2 



End 



ETL D 



Page 1014 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 



Spare parts list 



Sleeve housing 4-pol., cpl. 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l015 

10198901 
10198901 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 
3 



End 



1 ST 
4 ST 
4 ST 



1 0206750 Sleeve housing 4-pol. WD/5 

10199064 Bushing contact 1-1.5 qmm 

10199065 Seal, yellow 0.5-1.5 mm 2 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Electrical parts 
S31XT-36X,S42-47SX BR02' 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1019 




rW\ SCHWINC 



Page 1020 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98349307 
98349307 


LCJStetter 

Electrical parts S31XT-36X.S42-47SX BR02 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98360280 


Floodliaht LED cdI 9-33VB 12W 




1 ST 


10198897 


Qlppx/p hniiQinn 0 nnl pnl 
oiccvc injuoiiiy £- upi. 




1 ST 


10202358 


Anti-kink qIppvp 

i\\ ili r\ii ir\ oiccvc 


\J\J 


2 ST 


10156101 


Riihhpr hi iQhinn for linp 7-1fimm 
r\uuuci uuoi in ly iiiic / i ui i n 1 1 


70 


1 ST 


10183468 


l^pk Qwitph pnl 

UaV-rix OVVILL/II Lr|JI. 


80 


1 ST 


10185363 


Function labpl Flpctrioal installat -RZ- 

1 \A\ \\J\.\\J\ 1 \\AYJ\J\ I— 1 \~* \J L 1 II IOIC4IIG41. 1 — ' t. — 


Q0 


1 ST 


10110317 


Qjn n Qimnnrt ^0 y ^0 mm 
oiyi i ouppuii a 1 1 ii 1 1 


100 


2 M 


10007314 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 black 


110 


4 ST 


10012649 


End ferrule 1 .50 mm 2 black 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1021 




98360280 




r/1 SCHWINC 

Page 1022 Spare parts list L#JStetter 



COM-No.: 






Floodlight LED cpl. 9-33VB, 12W 


ID-No.: 


98360280 






Pert.Drg: 


98360280 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98360278 


Floodlight LED cpl. 9-33VV/12W 


20 


1 ST 


10198892 


Connector housing 2 poles, cpl. 


30 


1 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Electrical parts S42SX-S47SX 




Stetter 

Electrical parts S42SX-S47SX 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l025 

98349308 
No 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


6 ST 


98369792 


Lamp LED 24V, 2.3W, cpl. 


20 


2 ST 


10198892 


Connector housing 2 poles, cpl. 


30 


10 M 


10012020 


Elec. cable 2x1 mm 2 OPVC-OB 


40 


10 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


50 


4 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 


60 


4 ST 


98342485 


Butt joint blue1.5-2.5mm 2 


70 


1 ST 


98369897 


Connection cable Adapter 4pol/2pol. 


80 


5 ST 


10198897 


Sleeve housing 2 pol., cpl. 


90 


10 ST 


10001841 


Screw DIN 84 M 4 x 6-4.8-A2C 



End 



ETL D 



Page 1026 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




98369792 




Stetter 

Lamp LED 24V, 2.3W, cpl. 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1027 

98369792 
98369792 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98351477 


Lamp LED 24V, 2,3W 


20 


1 ST 


10207349 


Plug housing 2-pol. 


30 


2 ST 


10199063 


Pin contact 1 .0 - 1 .5mm 2 


40 


2 ST 


10166084 


Individual seal for 0.2-1 .0 qmm 


50 


1 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 


60 


1 ST 


10007444 


Strap black 2.5 x 120mm 


61 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 



End 



ETL D 



Page 1028 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




98369897 



AMP-2pol. 



20, 30, 40, 50 60, 61 



10 



Stetter 

Connection cable Adapter 4pol/2pol. 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l029 

98369897 
98369897 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98369896 


Cable box M12 4-pol. straigth 0.5m pin 


20 


1 ST 


10206751 


Sleeve housing 2-pol. WD/10 


30 


2 ST 


10199064 


Bushing contact 1-1.5 qmm 


40 


2 ST 


10199065 


Seal, yellow 0.5-1 .5 mm 2 


50 


1 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 


60 


1 ST 


10007444 


Strap black 2.5 x 120mm 


61 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Electrical parts stabilizer 
lighting 



/ \ 

12 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 1034 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Electrical parts stabilizer lighting 


ID-No.: 


98349494 






Pert.Drg: 


98349494 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


4 ST 


98351476 


Floodliaht col 24V/70W D=83mm 


20 


1 ST 


98349501 


Oahlp harnp^ nntrinnpr linhtinn 




1 ST 


98349503 


F-nntinn Qtahiliypr linhtinn 

1 VJ|sJUVJII, OIC1UIMZ.CI IILjlllllllj 


40 


1 ST 


98364416 


Onnnpptinn pahlp 9-nnl Qm 

wUI 1 1 ICJOLIUI 1 UCIUIC? [JUI . Z)\\\ 


SO 


I O I 




f^nnnpptinn p^hlp 9-nnl 1 flm 

OvJI II I CO LIU I I KjCa YJ 1 C c- I W 1 1 I 


60 


1 ST 


10308027 


Fuse holder cpl., MAN 


70 


1 ST 


10064858 


Fuse 20 A, yellow 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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r/1 SCHWINC 

Page 1036 Spare parts list L#JStetter 



COM-No.: 






Floodlight cpl. 24V/70W, D=83mm 


ID-No.: 


98351476 






Pert.Drg: 


98351476 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98349490 


Floodlight cpl. 24V/70W 


20 


1 ST 


10198892 


Connector housing 2 poles, cpl. 


30 


1 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 1038 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Cable harness, outrigger lighting 


ID-No.: 


98349501 






Pert.Drg: 


98349501 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 
i 


1 ST 


10181635 


f^nnnpptnr hm iQinn 1 ^-nnl +PF 

\jUI II ICulUI 1 lUUOll ly 1 \J yJvJl.'i I— 


2 


1 ST 


10012196 


Contact insprt for sockpt connpctors 


3 


10 ST 


10025907 


Orimn pnntapt hu^hinn^ 1 0 mm 2 

V— ' 1 II 1 Ik/ vwl llUul UUOI III IUO 1 .\J 1 1 II 1 1 


4 


2 ST 


98352965 


f^rimn pnntapt hii^hinn<? 9 *S mm 2 

will lip OUI 1 IGllxl UUol III iyo L- . \J 1 1 II 1 1 




4 ST 


10013424 


r^iiirlp nin M ^ 

VJUIUC pn 1 1 VI \J 




1 ST 


10191482 


Qprpw inint M9^y1 R 

OUI CVV JVJII II I VI ^. vJA I ,\J 


« 
(J 


0.4 M 


10010335 


FIpp pahlp 9y9 Smm 2 Y9I Y-DR rnlnnrpH 

I ICU. L/GUIC L-7\L- . I I 1 1 I I 1 O I— 1 LJ , L-UIUUI CU 


Q 


30 M 


10012020 


FIpp pahlp 9y1 mm 2 OPVC-OR 

i ico. oauic a 1 1 1 ii 1 1 r v w vu 


10 

I \J 


21.1 M 


10202361 


Prntpptinn hnQP nprfnratprl Pn Q AD=1^nnnn 
i i vjlcolivji i i iuoc |jci i \j \ c\ lcu ry u / \i_/ — i oi i n 1 1 


11 

I I 


8 ST 


10156100 


Riihhpr hi iQhinn for linp 4-1 ^mm 
rxuuuci uuoi in iy ivji iiiic? *t ioiiiiii 


12 


8 ST 


10007447 


Strao black 4 7 x 200mm 

V_S 11 CA k/ k/IG4VXl\j I . I /\ ^Vvl 1 II 1 1 


13 


7 ST 


10130829 


Oahlp dp^innatinn nlatp 


14 


4 ST 


10198897 


QIppvp hnn^inn 9 nnl ml 

oiccvc i luuoii i y L— uui . , opi . 


17 

I r 


1 ST 


98316548 


f^nnnpptnr hniiQinn 9-nnlpQ 

uUI II ICOIUI 1 lUUOll iy £- [JUICO 


18 
i (j 


2 ST 


98316549 


Pin pnntapt 10-9 'Smm 2 

Fill UUI 1 LCIOL 1 . \J £.j\Jl 1 II 1 1 


19 


2 ST 


10308659 


Spal nrppn 1-9 'Smm 2 

UwUl Ul v^v^l 1 1 £— ; kJ 1 1 II 1 1 


90 


1 ST 


10198897 


Q|pp\/p hniiQinn 9 nnl pnl 
oiccvc i iuuoii iy &- |jui., upi. 


21 


5 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 


22 


1 ST 


10202359 


Anti-kink sleeve 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 
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98349503 




rW\ SCHWINC 



Page 1040 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






E-option, stabilizer lighting 


ID-No.: 


98349503 






Pert.Drg: 


98349503 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


0.19 M 


10064378 


Mnimtinn rail y 7 ^mm 
i vivju 1 1 li i iy iciii jo a / .0111111 


o 


1 ST 


10147898 


Fiiqp tprminal KtV 1 FD 94\/ 

rUoC iCnllllllal i\IZ., L_ 1 YJ £J-r\J 




1 ST 


10064856 


Fmqp IDA rpd 


4 


9 ST 


10195608 


Tprminal 9 ^mm 2 
i ci 1 1 in idi i ii 1 1 


R 


2 ST 


10195609 


Tprminal rnvpr 9mm 

IdllllllOl wVCI L-\\ II II 




1 ST 


10202980 


1 aid-in hrirlnp 4-nnlpQ 

I—CIIVJ II 1 YJ\ 1 vJ y C *t LJVJIOo 


7 


2 ST 


10203864 


Tprminal damn TS3*S fi mm 

1 1 1 Ml lul vl C4 1 1 1 YJ 1 vjww j W 1 1 1 1 1 1 


8 


2 ST 


10128650 


Terminal desianation nlate 


q 


1 ST 


10301102 


Tprminal dp^innatinn nlatp 8 9mm 10 

IdllllllOl UGOIUI lailWI 1 VJ 1 CI U,^llllll, 1 \J , 


10 


1 ST 


10301103 


Terminal dpsinnatinn nlatp ft 9mm 11 

Id 1 1 III 1 C4 1 UGOIUI ICl LI W 1 1 YJ 1 CI IC LJ , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 


11 

1 1 


1 ST 


10180561 


Mm intinn-plin 
i viuu 1 1 li i iy uiikj 


19 

I L- 


1 ST 


10019295 


Rplav 94 V 10/90 A 


13 


1 ST 


10019286 


Screw with disc 

Vvl w VV V V 1 LI 1 \A lOw 


14 
i " 


1 ST 


10009830 


Phin hniiQinn for rpla\/Q 
nuu i iuuom iy ivji i ciayo 


1^ 

I *J 


4 ST 


10009698 


Flat nh in in qIppx/p 
rial piuy 111 oiccvc 


1fi 

I \J 


2.5 M 


10007314 


FIpp pahlp H07V-K 1 'Smm 2 hlapk 

LICU. Uu YJ 1 C 1 1 \J 1 V i\ 1 .\J\ 1 II 1 1 UldL/ix 


17 

I r 


2 M 


10007319 


FIpp pahlp H07X/-K 1 Smm 2 hrnwn 
i-icu. uciuic? i \\j 1 v r\ i.xjiiiiii uiuvvii 


18 
i (j 


14 ST 


10012649 


FnH fprnilp 1 ^0 mm 2 hlapk 

I I HJ ICl 1 U 1 C 1 . UU 1 1 II 1 1 UIGL/i\ 


19 


10 ST 


10007444 


Strao black 2 5 x 120mm 


21 


1 ST 


10202979 


1 aid-in hridnp ^ nnlp^ 

I—Oivj hi kji ivjyc \j [jwico 


29 


1 ST 


10012197 


t^nntant in^prt fnr nh in<? 1 *S-nnl +PF 
uui iiaui ii loci l i w i |jiuyo i \j pui . 1 i i 


9^ 






f^rimn pnntapt nin 1 ^ mm 2 

vl II 1 \yJ vsvJl ILdOL yJll 1 1 . \J 1 1 II 1 1 


24 


4 ST 


10013425 


Guide bushing M 3 


25 


1 ST 


10195610 


Laid-in bridge 2-poles 



End 



ETL D 
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rW\ SCHWING 



Page 1042 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Connection cable 2-pol. 9m 


ID-No.: 


98364416 






Pert.Drg: 


98364416 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10198897 


Q|pp\/p hniiQinn 9 nnl pnl 


90 


1 ST 


10202358 


Anti-kink qIppx/p 

AAI 1 LI IXI 1 li\ OlCCVC 


^0 


9 M 


10012020 


FIpp rahlp 9y1 mm 2 OPVC-DR 
i ico. L/Ciuic 1 1 1 ii 1 1 vjr v o vu 


40 


8.6 M 


10202361 


Prntpptinn hn^p nprfnratprl Pn Q AD=1'^nnnn 

\ i uicouui I I iuoc [jci I KJ \ aicu ry J rwj I oi I n 1 1 


SO 


L- O 1 


1 U 1 JU 1 uu 


Riihhpr hi iQhinn fnr linp 4-1^inm 
i \uuuci uuoi iii ly ivji in ic *■+ i oi i n 1 1 


60 


1 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


70 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 



End 



ETL D 
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98369382 
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rW\ SCHWING 



Page 1044 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Connection cable 2-pol. 10m 


ID-No.: 


98369382 






Pert.Drg: 


98369382 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10308654 


Q|pp\/p hniiQinn 9-nnl 

OICCVC 1 lUUoll iy £- \J\j\. 


90 


2 ST 


10308657 


Rii^hinn cc\w\t\c\ 1-9 Smm 2 


^0 


2 ST 


10308659 


^ppl nrppn 1-9 Rmm 2 
ocai y i cci i i \ \\\\ 


40 


1 ST 


10202359 


Anti-kink qIppx/p 

AAI III l\ll li\ OlCCVC 


SO 


10 M 


10010335 


FIpp rahlp 9y9 Smm 2 Y9I Y-DR rnlniirpH 


fiO 


9.6 M 


10202361 


Prntpptinn hn^p nprfnratprl Pn Q AD=1'^nnnn 
\ i uicuuui i i iuoc pel i kj \ aicu ry u / i oi i ii 1 1 


70 


L- O 1 




Riihhpr hi iQhinn fnr linp 4-1 ^mm 
i \uuuci uuoi iii ly ivji in i c i oi i ii i i 


80 


1 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


90 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 



End 



ETL D 
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Page 1046 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10308027 
Pert.Drg: 10308027 

Position Quantity ID-No.: 

1 1 ST 10217440 

2 2 ST 10125239 

3 2 ST 10307461 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Fuse holder cpl., MAN 



Nomenclature 

Fuse box 30A 

RECEPTACLE STD-POWER-TIMER 
Individual seal 




ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



Electrical parts flashlights 
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rW\ SCHWING 



Page 1050 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Electrical parts flashlights 


ID-No.: 


98349499 






Pert.Drg: 


98349499 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


4 ST 


10152445 


Flashlamn vpIIow 24VDO 21W 

1 Idol IIC4I 1 IU, yd 1 \J vv ^*~r V LJ\~r L- 1 V V 




4 ST 


10152449 


Prntpptix/p hni iQinn for fl^Qh lamn 
i i ulcjoli vc i iuuoii ly ivji iigoii idiii|j 


^0 


4 ST 


10012702 


lnranHp<5rpnt lamn 94V 91W RA1S<; 

II IOGI IUCOL/CI 11 IGI 1 \yJ t-.'-T V, £- 1 V V, LJ/ \ 1 Jo 


40 


2 ST 


98357435 


HnlHpr ml 




2 ST 


98341028 


FpQtpnpr pnl for fl^QhlinhtQ 

1 CIO LCI ICI Lr|JI. IVJI 1 IGOl II ly 1 1 Lo 


60 


I O 1 


aOO*t<3JUU 


Oahlp harnp^ fla^hlinht nn ^tahili^pr^ 

vuUIC 1 1 CI 1 1 1 icioi my 1 1 1 \J\ \ O LCI YJ\ 1 1 Od o 


70 


2 ST 


10198892 


Connector housing 2 poles, cpl. 


80 


1 ST 


98349502 


E-option flashlight on stabilizers 



End 



ETL D 
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Page 1052 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 



Spare parts list 



iz 



Stetter 

Holder cpl 



98357435 
98357435 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



10 
20 
30 
40 



1 ST 
1 ST 
1 ST 
1 ST 



98354793 Plate 

10001901 Washer DIN 125 B 17-140HV-A3C 

10001332 Screw DIN 933 M 16 x 35-8.8-A2C 

98354918 Tube 33.7 x 7.1 x 10 DIN EN 10220 



End 



ETL D 
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Page 1053 




98341028 




rW\ SCHWING 



Page 1054 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Fastener cpl. for flashlights 


ID-No.: 


98341028 






Pert.Drg: 


98341028 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


1 ST 


98340987 


^imnnrtinn Qhppt 
ouppui in ly oi icci 


90 


2 ST 


10001923 


9rrpw DIN R4 M 4 y 90-4 ft-A9P 

OUI CVV L/IIN 0*T IVI *T A t.U ntO 


^0 


2. bl 


10001/bz 


Oul CVV l_s 1 1 N Zf\J\J IVI U A 1 VJ vJ.vJ r\L- 


40 


2 ST 


10011106 


Washer DIN 125 B 6.4-140HV-A2C 


50 


2 ST 


10001244 


Nut DIN 934 M 6-8-A2C 



End 



ETL D 
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Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Cable harness, flashlight on stabilisers 


ID-No.: 


98349500 






Pert.Drg: 


98349500 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


\ 


1 ST 


10181635 


f^nnnpptnr hni i^inn 1 S-nnl +PF 

\J I II ICwlUI 1 IvJUOII iy 1 O k/v_/ 1 . 1 1 l_ 


9 


1 ST 


10012197 


f^nntapt in^prt for nh inQ 1 *S-nnl +PF 
i uaui ii loci i piuyo i \j pui . 1 i i 




8 ST 


10022656 


f^rimn pnntapt nin 1 0 mm 2 

I II 1 \VJ \j\J\ 1 Luul Lyll 1 1 . \J 1 1 II 1 1 


4 


2 ST 


10116609 


Orimn pnntapt nin 1 ^ mm 2 

vl II I \yj \j\J\ lldOl yJW I I .\J I I II I I 


R 


2 ST 


10013424 


fni iiHp nin M ^ 

v_J U I G |JII 1 IVI yJ 




2 ST 


10013425 


rniiirlp hii<?hinri M ^ 
vjuivJC uuoiiniy ivi \j 


7 
i 


1 ST 


10191481 


Qprpw inint M9^y1 ^ 

Oul C VV JVJII 1 L 1 V 1 L-\J 7\ 1 . \J 


q 


29.8 M 


10012020 


FIpp pahlp 9y1 mm 2 OPVC-OR 

1 ICLr. KjCa YJ 1 C A 1 1 1 II 1 1 r V w vU 


10 

I \J 


27.8 M 


10202361 


Prntpptinn hnQP nprfnratprl Pn Q AD=1^inin 

1 1 \J \.\5\j\.\\J 1 1 1 |Jd \ \J\ c\ lcu ru 3 AAI_s — 1 Ol 1 II 1 1 


11 

I I 


8 ST 


10156100 


Riihhpr hi iQhinn fnr linp 4-1 ^mm 
rxuuuci uuoi in ly ivji iiiic? *t ioiiiiii 


12 


U O I 


1 0007 AA7 

I UUU / HH 1 


Strao black 4 7 x 200mm 


13 


5 ST 


10130829 


Cable designation plate 


14 


2 ST 


10198897 


Sleeve housing 2 pol., cpl. 



End 
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rW\ SCHWING 



Page 1058 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98349502 
98349502 


L£JStetter 

E-option flashlight on stabilizers 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


0.19 M 


10064378 


Mnimtinn rail y 7 ^mm 
i vivju 1 1 li i ly iciii jo a / .0111111 


o 


1 ST 


10147898 


Fiiqp tprminal Kfz 1 FD 9A\/ 

rUoC iCnllllllal i\IZ., L_ 1 YJ £J-r\J 




1 ST 


10064854 




4 


2 ST 


10195608 


Tprminal 9 Smrri 2 

1 CI 1 MM IGI ^..vJIIIIII 


\J 


1 ST 


10195609 


Tprminal rnvpr 9mm 

lOIIIIIIICll L»U VCI l-\ 1 II 1 1 


Q 


2 ST 


10203864 


Tprminal plamn TS'HS fi mm 

Id 1 1 III lul ulul ''M ' \J\J\J , VJ 1 1 II 1 1 


7 


1 ST 


10195610 


1 aid-in hriHnp 9-nnlp^ 


8 


1 ST 


10102535 


Terminal desianation nlate 8 2mm 1-10 

Iv^lllllliai VJv/OI^I ICIllVyl 1 kylC* lu \J . l— \ \ \ \ \ \ 1 1 u 


9 


2 ST 


10128650 


Terminal de^innatinn nlate 

1 d 1 1 1 1 1 IG1I Uv/OIUI iail>»/l 1 YJ 1 Ot 


10 
i \j 


1 ST 


10180561 


Mni intinn-plin 
iviuui mi ly Lriijj 


11 


1 ST 


10199354 


Flasher relav 24VDC 

1 IC40I lul 1 wlU V £—~ V ■_/ 


19 

I L- 


1 ST 


10009830 


Phin hniiQinn for rpla\/Q 
nuy i iuuom ly ivji i ciciyo 


13 


1 ST 


10019286 


Sprpw with di^p 

Uwl CVV Willi UlOu 


14 

I " 


2 ST 


10014953 


Ph in-in kp\/ 
nuy hi i\c y 


1^ 

I \J 


4 ST 


10012917 


Fnrl fprriilp 1 DD mm 2 rprl 

l_l IU ICI I UIC I .VJVJ I I 1 1 I I ICU 


1fi 

I \J 


3 M 


10185179 


Flpr rahlp Fl RY-R 1 Dmm 2 hlark 

LICL>. L/CIUIC 1 l_l\ I 1— > 1 .Ul 1 II 1 1 UldOIx 


17 
1 1 


1 ST 


10183468 


lapk Qwitph pnl 


18 


1 ST 


10185357 


Funrtinn lahpl Flprtriral in^tallat -R7- 


1Q 

I Zf 


1 ST 


10110317 


Q i n n Qimnnrt y mm 

Oiyi 1 OUkJkJUl L \J\J A \J\J 1 1 II 1 1 


20 


1 ST 


10012196 


Onntart in^prt fnr c;nrkpt pnnnpptnrQ 

v-'V-/ 1 1 LCI O L II IOCI L 1 \J 1 OUul\C I 1 II ICblUI O 


91 
^_ i 


2 ST 


10025907 


f^rimn pnntapt hii^hinn^ 1 0 mm 2 
ui ii i \yj iiuui uuoi in iyo i . \j 1 1 ii 1 1 


99 


2 ST 


10013425 


Giiirlp hi iQhinn M *\ 
vjuiuc/ uuoiiniy ivi \j 


23 


2 ST 


10013424 


Guide nin M 3 




6 ST 


98352965 


f^rimn pnntapt hiiQhinnQ 9 R mm 2 

Ul II 1 \yJ UUI ILauL UUolllliyo £- . \J 1 1 II 1 1 


25 


1 ST 


10013424 


Guide pin M 3 


26 


16 ST 


10007444 


Strap black 2.5 x 120mm 



End 



ETL D 
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Spare parts list 
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rW\ SCHWINC 



Page 1062 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Electrical parts, End hose stop valve 


ID-No.: 


98349505 






Pert.Drg: 


98349505 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I O I 




F-nntinn Pnrl hnQP Qtnn \/£}l\/p pnl 


2 


1 ST 


98351769 


Cable harness, End hose stop valve 


3 


1 ST 


10308110 


Magnet 24V for directional valve CD7 



End 



ETL D 
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98349306 




rW\ SCHWINC 



Page 1064 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98349306 
98349306 


L£JStetter 

E-option End hose stop valve cpl. 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 
i 


0.19 M 


10064378 


Mnimtinn rail y 7 ^mm 
i vivju 1 1 li i ly iciii jo a / .vjiinii 


o 


1 ST 


10147898 


Fiiqp tprminal Kfz 1 FD 94\/ 

rUoC iCnllllllal l\l/_, L_ 1 YJ £J-r\J 




1 ST 


10064854 




4 


1 ST 


10201011 


DDI JRI F-DFPK TFRMINAI UKKS 

iJ\J\J DLL ULulX 1 1 r \ 1 V 1 1 1 N AA L_ VJ l\l\\J 


R 


2 ST 


10195608 


Tprminal 9 ^mm 2 

IdllllllGI £-.\J\ 1 II 1 1 


VJ 


1 ST 


10195609 


Tprminal rnvpr 9mm 

Id 1 Mil IO 1 UUVCI £-\ 1 II 1 1 


7 


2 ST 


10203864 


Tprminal rlamn TS3*S fi mm 

1 1 1 Ml lul vl C4 1 1 1 YJ 1 vjww j \J 1 1 1 1 1 1 


8 


1 ST 


10195610 


1 aid-in hridnp 9-nnlp^ 


Q 

nJ 


1 ST 


10102535 


Tprminal dpQinnatinn nlatp ft 9mm 1-10 
idiiniicii ucoiy i ici livji i |sj i ci lc u.z.i i ii 1 1 i i vj 


10 


1 ST 


10102452 


TERMINAL DESIGNATION PLATE 

1 1 1 \ 1 V 1 1 1 N I \ 1 \—J 1 v_> 1 v_J 1 N 1 \ 1 IN 1 1 l \ 1 l_ 


11 


2 ST 


10128650 


Tprminal dpsianation nlatp 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 C4 1 VJvOIUI IUllV/1 1 1 Lu 


19 
i ^_ 


1 ST 


10180561 


Mm intinn-plin 

1 VIVJU 1 1 LI 1 ly L/II|J 


13 


1 ST 


10019295 


Relav 24 V 10/20 A 


14 
i " 


1 ST 


10009830 


Phin hniiQinn for tpIpx/q 
nuy i iuuom ly ivji i ciciyo 


1^ 
i \j 


1 ST 


10009699 


Flat nh in - in qIppx/p 
niciL |jiuy mi oiccvc 


1fi 
i u 


1 ST 


10019286 


Qprpw with diQP 

Oul CVV VV 1 LI 1 UlOL» 


17 
i i 


0.5 M 


10185179 


FIpp p^Np Fl RY-R 1 Dmm 2 hlapk 

l-ICU. UCIUIC? 1 1 l_) 1 .VJI 1 II 1 1 UlCIUix 


18 

I CJ 


3 M 


10185180 


FIpp p^Np Fl RY-R 1 Dmm 2 hrnwn 

L.ICL>. \jCa VJ 1 C rLIX 1 l—f 1 .VJI 1 II 1 1 Ul VJVVI 1 


1Q 
i \j 


11 ST 


10012917 


Fnrl fprriilp 1 00 mm 2 rprl 

I I IVJ ICI 1 U 1 C 1 . W VJ 1 1 II 1 1 1 cu 


90 


1 ST 


10012197 


f^nntppt inQprt fnr nh iriQ 1 ^-nnl +PF 

uUI 1 I CIO I II lOCI I IVJI plUyo 1 \J (JUI. T lL_ 


21 


4 ST 


10022656 


Orimn pnntapt nin 1 0 mm 2 

I 1 1 I 1 |J v-»v_/ 1 1 LOOl IJI 1 1 1 . \J 1 1 1 1 1 1 


?? 

L-L- 


2 ST 


10025907 


r^rimn pnntppt hiiQhinnQ 1 0 mm 2 

vl II 1 l|J LiU 1 IIGLA UUol III iyo 1 .VJ 1 1 II 1 1 




2 ST 


10013425 


f^iiidp hi iQhinn M ^ 
vjuiuc uuoi in ly ivi \j 


?4 


2 ST 


10013424 


r^iiirlp nin M ^ 

VJUIVJC pil 1 IVI \J 


25 


1 ST 


10183468 


Jack switch cpl. 


26 


1 ST 


10185376 


Function label Electrical installat.-BZ- 



End 
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rW\ SCHWINC 



Page 1066 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Cable harness, End hose stop valve 


ID-No.: 


98351769 






Pert.Drg: 


98351769 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 
i 


1 ST 


10181635 


Cnnnpptnr hm iQinn 1 ^-nnl +PF 

\jUI II ICulUI 1 lUUOll ly 1 \J yJvJl.'i I— 


2 


1 ST 


10012196 


Contact insprt for sockpt connpctors 


3 


4 ST 


10013420 


Crimn pnntapt hu^hinn^ 1 R mm 2 

V— ' 1 II 1 Ik/ vwl llUul UUOI III IUO 1 .\J 1 1 II 1 1 


4 


2 ST 


10013421 


Crimn pnntapt hiiQhinnQ 0 ^ mm 2 
winii|j LrVJi iidoi uuoiiniyo ii ii ii 


R 


2 ST 


10013424 


fni iiHp nin M ^ 

v_J U 1 G |^ll 1 IVI yJ 




2 ST 


10013425 


rniiirlp hii<?hinn M ^ 
vjuiuo uuoiiniy ivi \j 


7 
i 


1 ST 


10191480 


9rrpw inint M90y1 S 

Oul C VV JVJII 1 L IVI L.UA 1 . \J 


q 


1 ST 


10190596 


\/al\/p nh in 94\/ *SA - Form A 
vaivc piuy ttv vJaa nun ii /\ 


10 

I 


1.7 M 


10077355 


FIpp pahlp 4y1 ^mm 2 I iYY 

1 ICO. KjCa VJ 1 C tA 1 . vJ 1 1 II 1 1 l_l 1 1 


11 

I I 


5.7 M 


10202361 


Prntpptinn hnQP nprfnratprl Pn Q AD^I^mm 
i i uicjoinji i i ivjoc |jci ivji dic?u ry aal/ — i oi i n 1 1 


1? 

I L- 


4 ST 


10156100 


Riihhpr hi iQhinn for linp 4-1 ^mm 
rxuuuci uuoi mi ly iiiic? *t ioiiiiii 


I O 


1 ST 


10202356 


Anti-Kink qIppx/p 

AAIILI l\ll lr\ OlCCVC 


1S 

1 o 


4 ST 


10199063 


Pin pnntapt 10-1 ^mm 2 

r n i uu i iiaoi i . \J i . vJ 1 1 ii 1 1 


1fi 

I \J 


4 ST 


10199065 


^p^l \/pllnw 0 ^-1 ^ mm 2 

OCal, ydivjvv w . \J l . \J 1 1 n 1 1 


17 


A QT 

1 O 1 


I UUU / *rt I 


Strao black 4 7 x 200mm 


18 


3 ST 


10130829 


Cable designation plate 


19 


1 ST 


10183459 


Reducing ring M 25/M 20, Ms 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Electrical installation, Tool 
cabinet " 



Stetter 

Electrical installation, Tool cabinet 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l069 

98352298 
No 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10304502 


Push-button housing, emergency/stop, cpl. 


12 


2 ST 


10001923 


Screw DIN 84 M 4 x 20-4.8-A2C 


13 


2 ST 


10145911 


Screw retainer SKM 4-GT320 


14 


2 ST 


10001230 


Nut DIN 934 M 4-8-A2C 


20 


1 ST 


10304503 


Push-button housing, supports, cpl. 


21 


2 ST 


10308275 


Protection plug PE, grey, RAL 7001 


22 


2 ST 


10001923 


Screw DIN 84 M 4 x 20-4.8-A2C 


23 


2 ST 


10145911 


Screw retainer SKM 4-GT320 


24 


2 ST 


10001230 


Nut DIN 934 M 4-8-A2C 


30 


1 ST 


98369792 


Lamp LED 24V, 2.3W, cpl. 



End 



ETL D 



\MJ Stetter Spare parts list 

Push-button housing, emergency/stop, cpl. 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1071 

10304502 
10304502 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 
3 
4 
5 
6 



1 ST 
1 ST 

1 ST 

2 ST 
1 ST 
1 ST 



10303897 
10303910 
10196274 
10303912 
10305847 
10180689 



Housing 80x 75x 57 yellow, drilled 

Mushroom-head push button top section 

PARTS - E-STOP SWITCH HOLDER 
S17/28X 

Switch inser-auxiliary switch 1 0 
Cable harness emergency/off 
FASTENING RING FOR 



End 



ETL D 



Page 1072 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Cable harness emergency/off 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l073 

10305847 
10305847 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10180656 


Pin housing 4-pol., 2.5qmm 


2 


4 ST 


10180661 


Pin contact 1 .0 - 2.5mm 2 


3 


4 ST 


10217316 


Individual seal for 1 .0-1 .5 mm 2 


5 


0.15 M 


10007317 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 green 


6 


0.15 M 


10007316 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 yellow 


7 


0.15 M 


10007323 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 white 


8 


0.15 M 


10007319 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 brown 


9 


4 ST 


10009693 


End ferrule 1.50 mm 2 



End 



ETL D 



Stetter 

Push-button housing, supports, cpl. 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1075 

10304503 
10304503 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10303901 


Housing 80x 75x 57 drilled 


2 


1 ST 


98351604 


Pushbutton, bleu, 22.5mm 


3 


1 ST 


10305848 


Cable harness stabilizer enable button 


4 


1 ST 


10180689 


FASTENING RING FOR 


5 


1 ST 


10183414 


Switch bottom section 1 S 



End 



ETL D 



Page 1076 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




98369792 




Stetter 

Lamp LED 24V, 2.3W, cpl. 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1077 

98369792 
98369792 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98351477 


Lamp LED 24V, 2,3W 


20 


1 ST 


10207349 


Plug housing 2-pol. 


30 


2 ST 


10199063 


Pin contact 1 .0 - 1 .5mm 2 


40 


2 ST 


10166084 


Individual seal for 0.2-1 .0 qmm 


50 


1 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 


60 


1 ST 


10007444 


Strap black 2.5 x 120mm 


61 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Electrical parts S42-S47SX 
flood I amp 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1081 




rW\ SCHWING 



Page 1082 


Spare parts list 


LCJStetter 


COM-No.: 






Electrical parts S42-S47SX floodlamp 


ID-No.: 


98354325 






Pert.Drg: 


98354325 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98351476 


Floodliaht col 24V/70W D=83mm 


20 


2 ST 


10198897 


Qlppvp hnn^inn 9 nnl ml 


^0 


1 ST 


10198892 


r^nnnpptnr hniiQinn 0 nnlpQ pnl 


40 


3 ST 


10202358 


Anti-kink qIppx/p 

AAI IL|-|\II ir\ OlCCVC 


SO 


43 M 


10012020 


FIpp p^Np 9y1 mm 2 OPVC-DR 

I ICO. \jCa VJ 1 C A I 1 1 II 1 I vr V w V^D 


fiO 


15 M 


10202361 


Prntpptinn hn^p nprfnratprl Pn Q AD=1'^nnnn 
i i uicuuui i i iuoc pel i kj \ aicu ry u f\ \—J i oi i n 1 1 


70 


2 ST 


10156100 


Riihhpr hi iQhinn fnr linp 4-1 ^mm 
i \uuuci uuoi iii ly ivji in i c i oi i ii i i 


80 


1 ST 


10183468 


lapk Qwitph pnl 

UdUrx oVVILLrll opi. 


90 


1 ST 


10185363 


Fiinptinn lahpl Flpptrip^l in^tall^it -R7- 

1 Ul lOllvJI 1 \CXYJ\j\ 1 IGull 1 \jCX 1 II IO10IIGH. 1— J£_ 


100 

I VJVJ 


1 ST 


10110317 


^inn Qiinnnrt y SD mm 

Oiyi 1 oUp|JUI L \j\J A vJVJ 1 1 II 1 1 


110 


2 M 


10007314 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 black 


120 


4 ST 


10012649 


End ferrule 1 .50 mm 2 black 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1083 




r/1 SCHWINC 

Page 1084 Spare parts list L#JStetter 



COM-No.: 






Floodlight cpl. 24V/70W, D=83mm 


ID-No.: 


98351476 






Pert.Drg: 


98351476 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98349490 


Floodlight cpl. 24V/70W 


20 


1 ST 


10198892 


Connector housing 2 poles, cpl. 


30 


1 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Electrical parts S42-S47SX 
rotary beacon 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1087 




98354330 




rW\ SCHWING 



Page 1088 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98354330 
98354330 


LZJStetter 

Electrical parts S42-S47SX rotary beacon 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i \j 


1 ST 


10007368 


Rntarx/ hp?ipnn \/pllnw OA. \l 
rxvjicii y \j\5c\\j\j\ i yciivjvv, v 


20 


1 ST 


10007372 


Rnhhpr ^nnnnrt fnr rntarv hpapnn 

1 \U UUUI OUkykyV^/l 1 \\J\ 1 Wlul y UUQL>UI 1 


^0 


1 ST 


10014897 


InppnrlpQPPnt l3mn-halnnpn 94. \/ 70 \A/ 

II lUul lUCOL/CI 11 ICII 1 \\J 1 lOIUUul 1 c.'-r V, 1 \J V V 


40 


1 ST 


10177419 


Faqtpninn nn thp hnnm 9 - S49SX 

1 Ct O IC 1 III IU Ul 1 LI IC UUUI 1 1 t_ U ii- /\ 


50 


1 ST 


10198892 


Onnnprtnr hnu^inn 9 nolpc; ml 




1 ST 


10198897 


Qlppx/p hniiQinn 9 nnl pnl 


70 


2 ST 


10202358 


Anti-kink qIppx/p 

i\\ III l\ll ll\ OICCVC 


80 


1.5 M 


10012020 


FIpp pahlp Py1 mm 2 OPVC-OR 

1 ICO. KjCX Vj 1 C A 1 1 1 II 1 I r V w vU 


90 


1.5 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


100 


2 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Electrical parts, Pushbutton " 



/ \ 

12 

v / 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 1091 




98354653 

00 08.08.2012 




rW\ SCHWING 



Page 1092 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Electrical parts, Pushbutton 


ID-No.: 


98354653 






Pert.Drg: 


98354653 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i \j 


I O I 




Pi iQhhi ittnn hniiQinn pnl 
r uoi iuu llvji i i iuuoii ly opi. 


30 


2 ST 


10115512 


Clamp M5, AD 13.0mm 


40 


1 ST 


10158389 


Function designation plate -BZ- 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1093 




rW\ SCHWING 



Page 1094 


Spare parts list 


MJStetter 


COM-No.: 






Pushbutton housing cpl. 


ID-No.: 


98354667 






Pert.Drg: 


98354667 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98354652 


Pi iQhhi ittnn hlapk D^Q^mm 
i uoi i uu nvji i , uidoix, i— / — v_/\jiinii 


90 


1 ST 


10183456 


Rprlnrinn rinn M 90/M 19 
rxcuuuiiiy liny ivi ^.vj/ivi i^., ivio 


^0 


1 ST 


10183654 


Qprpw inint M19y1 R Mq 

Oul C VV JVJII IL IVI I ^- A I . vJ IVIO 


40 


1 ST 


98358960 


Oahlp hnY M19 4-nnl Qtrainht 9m 
wduic? uvja ivi i c- t pui. oiidiyiii ^.iii 


41 
" i 


L- O 1 


I uuo / to 1 


Fprnilp D mm 2 whitp 

1 CIIUIC U. JU 1 1 II 1 1 VVIMLC 


50 


1.9 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


51 


2 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Electrical parts, driver's cab " 



/ \ 

12 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1097 




98357306 




r/1 SCHWINC 

Page 1098 Spare parts list L#JStetter 

COM-No.: Electrical parts, driver's cab 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


98357306 
98357306 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98357307 


Rocker switch 0-1 latching 


20 


1 ST 


98357308 


Protecting cap 


30 


1 ST 


10202533 


Receptacle housing 6-pol. 


40 


1 ST 


10155598 


Receptacle 2,8 mm 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Electrical parts additional 
backup lamps 




70, 80, 90, 100,110 



rW\ SCHWING 



Page 1102 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98357309 
98357309 


L£JStetter 

Electrical parts additional backup lamps 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98371133 


Flpptripal narrQ pnimlinn rplav 1^ 

i — icon iocii pen to, L/Uupmiy iciay io, £j-rv 


90 


1 ST 


10308027 


Fi iQP hnlrlpr pnl MAN 


^0 

\J\J 


1 ST 


10064855 


Fii^p 7 ^ A hrnwn 


fiO 


2 ST 


98360280 


Flnndlinht 1 FD rnl Q-^VR 1?W 

1 lUUUII^IIl 1— 1 1— ' 0|w/l. vy vJ\J V U , 1 t. V V 


70 


2 ST 


98364417 


r^nnnpptinn pahlp 9-nnl 1 9m 

OvJI II I CO LIU I I L/CIUIC? £- \J\J\. I ^.l I I 


QO 


10 M 


10012020 


FIpp rahlp 9y1 mm 2 OPVC-OR 

1 ICU. KjCX YJ 1 C A 1 1 1 II 1 1 1 V w W 1— ' 


100 


10 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


110 


2 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 



End 



ETL D 



# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list p a geiio3 

Electrical parts, coupling relay 1S, 24V COM-No.: 

ID-No.: 98371133 
Pert.Drg: No 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10199163 


Housing 94 x 94 x 57 


11 


1 ST 


10199164 


MOUNTING PLATE 


20 


1 ST 


98328112 


Relay Micro,24VDC,Diode, 


21 


1 ST 


98328115 


Plug housing for relays Micro-relay 


22 


2 ST 


98328229 


Plug-in sleeve 


23 


2 ST 


10014953 


Plug-in key 


30 


6 ST 


10202983 


Center terminal 


31 


1 ST 


10202982 


END TERMINAL 


32 


1 ST 


10202984 


Connection plate 


33 


2 ST 


10128650 


Terminal designation plate 


34 


2 ST 


10195610 


Laid-in bridge 2-poles 


40 


1 ST 


10001846 


Screw DIN 84 M 4 x 10-4.8-A2C 


41 


1 ST 


10001233 


Nut DIN 934 M 4-Ms 


42 


1 ST 


10145911 


Screw retainer SKM 4-GT320 


43 


2 ST 


10001836 


Screw DIN 84 M 3 x 10-4.8-A2C 


44 


2 ST 


10011982 


Nut DIN 934 M 3-Ms 


45 


2 ST 


10006991 


Washer DIN 125 B 3.2-brass 


50 


4 ST 


10183654 


Screw joint M12x1 .5 Ms 


51 


4 ST 


10183337 


Counternut M 12 - Ms 



End 



ETL D 



Page 1104 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




10308027 




Stetter 

Fuse holder cpl., MAN 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l105 

10308027 
10308027 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 
3 



End 



1 ST 

2 ST 
2 ST 



10217440 Fuse box 30A 

10125239 RECEPTACLE STD-POWER-TIMER 

10307461 Individual seal 



ETL D 



Page 1106 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




98360280 




Stetter 



Spare parts list 



Floodlight LED cpl. 9-33VB, 12W 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1107 

98360280 
98360280 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



10 
20 
30 



1 ST 
1 ST 
1 ST 



98360278 Floodlight LED cpl. 9-33W/1 2W 

10198892 Connector housing 2 poles, cpl. 

10202358 Anti-kink sleeve 



End 



ETL D 



Page 1108 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




IM_ Stetter 

Connection cable 2-pol. 12m 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l109 

98364417 
98364417 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10198897 


Sleeve housing 2 pol., cpl. 


20 


1 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 


30 


12 M 


10012020 


Elec. cable 2x1 mm 2 OPVC-OB 


40 


11.6 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


50 


2 ST 


10156100 


Rubber bushing for line 4-1 3mm 


60 


1 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


70 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 



End 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



ii 



Holder, remote contol 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1113 




rW\ SCHWINC 



Page 1114 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Holder, remote contol 


ID-No.: 


98361259 






Pert.Drg: 


98361259 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


1 ST 


98360643 


1— Inlrlpr pnl 




4 ST 


a r\ r\ o Ci r\c\~7 

10038097 


9rhnnrr Inpk wa^hpr ^ ft-nhnQnhatprl 

OUI II IVJI 1 iVJLrix VVdol ICI O CJ \J\ IVJOJJI IdlCJU 


60 


4 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


70 


4 ST 


10001808 


Screw DIN 933 M 8 x 25-8.8-A2C 



End 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



Electrical parts 



# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list p a geiii7 

Electrical parts COM-No.: 

ID-No.: 98361316 
Pert.Drg: No 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98360329 


Electrical parts, Interface boom support 


20 


1 ST 


98338016 


Signal transducer 


30 


1 ST 


98358068 


Electrical parts V-cable 


31 


2 ST 


10011956 


Screw DIN 912 M 5 x 45-8.8-A2C 


32 


2 ST 


10145912 


Screw retainer SKM 5-GT320 


40 


12 M 


10012020 


Elec. cable 2x1 mm 2 OPVC-OB 


50 


12 M 


10202361 


Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 


60 


1 ST 


10156101 


Rubber bushing for line 7-1 6mm 


70 


4 M 


10009685 


Elec. cable 3x 0.75mm 2 O-OB colored 


80 


1 ST 


10183457 


Reducing ring M 20/M 16, Ms 


90 


1 ST 


10183656 


Screw joint M 16x1 .5 Ms 


100 


1 ST 


10305488 


Plate 


110 


1 ST 


10217440 


Fuse box 30A 


111 


2 ST 


10125241 


Plug-in sleeve 


112 


1 ST 


10068956 


Fuse 3 A, lilac 


113 


1 ST 


10014785 


Ribbon cable - adhesive base 


114 


1 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 



End 



ETL D 



Page 1118 



Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




98360329 





50,51 



# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list p a geiii9 

Electrical parts, Interface boom support COM-No.: 

ID-No.: 98360329 

Pert.Drg: 98360329 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10199163 


Housing 94 x 94 x 57 


11 


1 ST 


10199164 


MOUNTING PLATE 


20 


1 ST 


98328112 


Relay Micro,24VDC,Diode, 


21 


1 ST 


98328115 


Plug housing for relays Micro-relay 


22 


2 ST 


98328229 


Plug-in sleeve 


23 


2 ST 


10014953 


Plug-in key 


30 


5 ST 


10202983 


Center terminal 


31 


1 ST 


10202982 


END TERMINAL 


32 


1 ST 


10202984 


Connection plate 


33 


2 ST 


10128650 


Terminal designation plate 


34 


1 ST 


10195610 


Laid-in bridge 2-poles 


40 


1 ST 


10001846 


Screw DIN 84 M 4 x 10-4.8-A2C 


41 


1 ST 


10001233 


Nut DIN 934 M 4-Ms 


42 


1 ST 


10145911 


Screw retainer SKM 4-GT320 


43 


2 ST 


10001836 


Screw DIN 84 M 3 x 10-4.8-A2C 


44 


2 ST 


10011982 


Nut DIN 934 M 3-Ms 


45 


2 ST 


10006991 


Washer DIN 125 B 3.2-brass 


50 


3 ST 


10183654 


Screw joint M12x1 .5 Ms 


51 


3 ST 


10183337 


Counternut M 12 - Ms 



End 



ETL D 



Page 1120 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




wJStetter 

Electrical parts V-cable 




Spare parts list p a ggii2i 

COM-No.: 

ID-No.: 98358068 
Pert.Drg: 98358068 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 n 

I u 


U.t- IVI 


10077355 


Elec. cable 4x1 .5mm 2 LiYY 




I o I 


10198892 


Connector housing 2 poles, cpl. 


91 
I 


I O I 


10202358 


Anti-kink sleeve 




I o I 


10207350 


Connector housing 3-pol. 


O I 


I o I 


10202359 


Anti-kink sleeve 


^9 


9 

z O I 


10199063 


Pin contact 1.0-1 .5mm 2 




9 QT 
Z o I 


10199065 


Seal, yellow 0.5-1 .5 mm 2 


40 


0.05 M 


10021599 


Shrinkage tube max. 19mm; min. 9,5mm 


50 


4 ST 


10012649 


End ferrule 1 .50 mm 2 black 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



SCHWING Control SC30 cpl. 
EU- 





Pos. 30, 40, 50 nicht dargestellt 
Pos. 30, 40, 50 not shown 



rW\ SCHWING 



Page 1126 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






SCHWING Control SC30 cpl. -EU- 


ID-No.: 


98366126 






Pert.Drg: 


98366126 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


98357741 


SCHWING Control -EU- 

uvl 1 V V 1 1 N \J v> \J \ 1 L 1 Ul OvyJU 1 v_/ 




1 ST 


98359297 


ovji ii icoui ly uciuic? ivi i c- , 




A CT 

4 bl 


10010660 


^rrpw DIN Q19 M *S y 'HO-ft ft-APC 

Oul CVV l_s 1 1 N Zf \ £- IVI O A OU vJ.vJ w 


40 


4 ST 


98359799 


Screw retainer SKM 5-1 .4401 


50 


4 ST 


10001237 


Nut DIN 934 M 5-8-A2C 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWINC 



Page 1128 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






SCHWING Control SC30 -EU- 


ID-No.: 


98357741 






Pert.Drg: 


98357741 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


1 ST 


98357743 


^CHWINR Cnntrnl tran<?mittpr -Fl I- 

Owl 1 V V 1 1 N \J wVJIILIVJI LI Cai lOl 1 1 1 IICI 1 vJ 




1 ST 


98357744 


SCHWING Control Rprpivpr -FU- 

Owi i v v 1 1 n \j ouiiuui rvcoci VCI l—O 


30 


I O 1 


<POO\J 1 1 \J£. 


Charaer 12-24VDC 


40 


2 ST 


98357761 


Rechargeable battery 7,2VDC 


60 


1 ST 


98357764 


Lap belt 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Monitoring SWV/SWH S42SX/ 
S43SX BR02 CE 



/ \ 

12 

v / 



Stetter Spare parts list 

Monitoring SWV/SWH S42SX/S43SX BR02 CE 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel131 

98366527 
No 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98364294 


Electronic assembly CAN-Box 4xDI, M12 


20 


1 ST 


98365106 


Monitoring SWV S31XT-S43SX 


30 


1 ST 


98353943 


Monitoring SWH S42SX-S47SX BR02 EASy 


50 


1 ST 


98365513 


Monitoring, A-link 


60 


1 ST 


10302343 


Plug 



End 



ETL D 



Page 1132 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 





Stetter 



Spare parts list 



Monitoring SVW S31XT-S43SX 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1133 

98365106 
98365106 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



10 
30 
40 



End 



2 ST 
1 ST 
1 ST 



1 021 0834 Proximity switch sub assembly 

10308612 Connecting cable 6m PUR 4pol. M12 

10215714 CONNECTING CABLE 4 POLES 



ETL D 



Page 1134 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 

Proximity switch sub assembly 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l135 

10210834 
10210834 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10210827 


GUIDE 


2 


1 ST 


10210828 


Bushing 


3 


1 ST 


10199141 


Proximity switch IND.10-60V 


4 


1 ST 


10210829 


PROTECTION CAP 


5 


1 ST 


10210833 


Pressure spring 1 .2 x 24.2 x 30.0 



End 



ETL D 



Page 1136 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




40,50,60 30 20 40,50,60 



\MJ Stetter Spare parts list 

Monitoring SWH S42SX-S47SX BR02 EASy 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1137 

98353943 
98353943 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


10199141 


Proximity switch IND.10-60V 


30 


1 ST 


98353767 


Contact profile 


40 


4 ST 


98363816 


Screw DIN 7991 M 8 x 45-8.8-A2C 


50 


4 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


60 


4 ST 


10038097 


Schnorr lock washer S 8-phosphated 


80 


2 ST 


10308612 


Connecting cable 6m PUR 4pol. M12 



End 



ETL D 



Page 1138 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




98365513 



20 10 




30, 40 



Stetter 



Spare parts list 



Pagel139 



Monitoring, A-link 






COM-No.: 

ID-No.: 98365513 
Pert.Drg: 98365513 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


I u 


I O I 




V CO I \Jr\ OcilbUI 


20 


1 ST 


98318846 


Connecting cable M12, 10m, St./Bu. 


30 


4 ST 


10011990 


ScrewDIN84M4x12-Ms 


40 


4 ST 


10145911 


Screw retainer SKM 4-GT320 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Cooler filter system S42-43SX 
BR02 E 



/ \ 

13 

v / 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Page 1143 




110,130,140 110,120 200 



rW\ SCHWINC 



Page 1144 


Spare parts list 


LCJStetter 


COM-No.: 






Cooler filter system S42-43SX BR02 E 


ID-No.: 


98347749 






Pert.Drg: 


98347749 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


4 ST 


10031508 


niamn half <;prtinn DN 9ft 

WlCll I l|J IIGIII OCLrllUI 1 I— J 1 N L- U 


20 


2 ST 


10002477 


Pnvpr nlatp DP l\/ 

ovjvci plate i_/r I v 


^0 


4 ST 


10001242 


^rrpw DIN Q'HI M fi x 4^-ft ft-A9C 

Oul CVV l_/ 1 1 N Zf\J 1 IVI vj A "-TvJ (J. (J r\£- 


40 


1 ST 


98341861 


Tuhp 28 x 2 5 x 1 700 - ml 


70 


1 ST 


10067462 


Fittinn hndv 9ft 1 

1 IlllllLJ UVJVJy WO c-\J l_ 


80 


1 ST 


98348552 


Plate A 30 x 30/ 310- 11 

i laic / v ovy /\ \j\Ji \j \\j ii 


Q0 


1 ST 


10012953 


Fittinn hndv FW9D 9ft 1 

1 1 III 1 IM UVJVJy LVVOU c- \J 1— 


100 

I VJVJ 


1 ST 


98317640 


Hx/drai ilir hn^p 9^har DN 9^y 1Q00 
nyvjiciuiic i iuoc l-\jyjc\\ ljin ^.ja i cvjvj 


110 

I I u 


10 ST 


10129841 


^rrpw rptainpr 9KM 10-HT^90 

OCI CVV IClCHIICI OfXIVI I VJ VJ I O^.VJ 


190 


2 ST 


10001855 


9rrpw DIN M 10 x 90-ft ft-A9C 


1^0 

I OVJ 


4 ST 


10001250 


Nut DIN Q^4 M 10-ft-A9P 

INUl L/IIN ^Jt IVI 1 U O HaVj 


140 

I t-VJ 


2 ST 


10009123 


^rrpw DINQ'HIMlOx fiO-ft ft-A9C 

OUI CVV l_/ 1 1 N Zf\J 1 IVI 1 VJ A VJVJ vJ.vJ r\£- V> 


1S0 

1 \J\J 


1 ST 


98348539 


dnnlpr-filtpr pnmhinatinn plpptr 

UUUICI IIILCI VxVJI 1 IUII ICILIVJI 1 CICCU . 


160 


4 ST 


10051700 


Hpxaann nut TM 6 - A2C 

1 1 O /\ OA V-j W 1 1 1 IUI 1 IVI \J 1 \£— 


170 
i / \j 


2 ST 


98351610 


Rpcp nlatp 40 y ^ y 1 QO f ninp rizinkzine* 
uaoc uidic *tvj a \j a i cvj i. |ji|jc |Jacr\ayc 


1ft0 


9 c:x 

^_ O 1 


1 UUU 1 uuo 


^rrpw DIN Q'HI M 10 x110-ft ft-A9C 

Oul CVV LJ 1 1 N Zf\J I IVI I VJ A I I VJ vJ.vJ t\£- \j 


190 


1 ST 


10214457 


Hydraulic hose 25bar DN 25x 1400 


200 


1 ST 


10308580 


Hydraulic hose 25bar DN 25x 700 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWING 



Page 1146 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Cooler-filter combination electr. 


ID-No.: 


98348539 






Pert.Drg: 


98348539 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


1 ST 


98348534 


uUI lOUIC 




1 ST 


98346090 


Pnnlpr-filtpr rnmhinatinn 9^ V\M 9JA/ 

wVJVJICI III LCI OUI I IUII IdlUJI I £-\J i\VV ttv 




o o~r 

8 bT 


10129842 


Oul C VV 1 dull ICI OfxIVI vJ v_J 1 \J L-\J 


40 


4 ST 


10001244 


Nut DIN 934 M 6-8-A2C 


50 


4 ST 


10001515 


Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 
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Page 1148 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98346090 

Pert.Drg: 98346090 



Position Quantity ID-No.: 



10 


1 ST 


98367548 


20 


1 ST 


98367551 


30 


1 ST 


98367552 


31 


1 ST 


98367553 


32 


1 ST 


98367554 


33 


1 ST 


10068600 


34 


1 ST 


98367555 


35 


1 ST 


10142587 


40 


1 ST 


98367556 


60 


1 ST 


98367557 


70 


1 ST 


98339699 


80 


1 ST 


98367558 


90 


1 ST 


98367559 


100 


1 ST 


98367560 


110 


1 ST 


98367561 


120 


1 ST 


98367562 


130 


1 ST 


98367340 


140 


1 ST 


98334096 



SCHWINC 

Stetter 

Cooler-filter combination 25 kW 24V 



Nomenclature 

Cooler housing 

Mounting frame 

Filter holder cpl. 

Top cover 

Spring attachment 

Screw DIN 912 M 5 x 20-8.8-A2C 

Spring 

O-Ring 98.02 x 3.53 NBR 70 

Sealing ring 

Filter mounting 

Filter element lOpm 

Screw 

Adapter 

Bracket, righthand 
Bracket, lefthand 
Adapter 
Fan unit 24 V 
Clogging indicator 




ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



Brake shoe with support 



Stetter 



Spare parts list 



Page 1151 




10018302 



rW\ SCHWING 



Page 1152 


Spare parts list 


MJStetter 


COM-No.: 






Brake shoe with support 


ID-No.: 


10018302 






Pert.Drg: 


10018302 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10012996 


Whppl rhnrk hnlHpr t\/np R00 


o 


1 ST 


10015096 


v v i icci ui ay 




4 ST 


a r\r\r\A ~ic\r^ 

10001796 


^rrpw DIN M ft y 1fi-ft ft-APC 


4 


4 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


5 


4 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Leveling indicator with fixture 



/ \ 

14 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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Page 1156 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10211897 

Pert.Drg: 10211897 

Position Quantity ID-No.: 

1 1 ST 10054625 

2 3 ST 10001753 

3 9 ST 10001237 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Leveling indicator with fixture 



Nomenclature 

Level indicator 0 - 5° 

Screw DIN 933 M 5 x 45-8.8-A2C 

Nut DIN 934 M 5-8-A2C 




ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Additional parts and 
alternatives 



# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list p a geii59 

Additional parts and alternatives COM-No.: 

ID-No.: 98334324 
Pert.Drg: No 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 



10 


1 ST 


10012223 


Pipe-cleaning ball for DN 50/medium-hard 


20 


1 ST 


10036203 


Pipe-cleaning ball for DN 65/medium-hard 


30 


1 ST 


10036202 


Sponge-ball clean-out DN 65 / hard 


40 


1 ST 


10002804 


Pipe-cleaning ball for DN 80 / soft 


50 


1 ST 


10036204 


Pipe-cleaning ball for DN 80 / medium-ha 


60 


1 ST 


10002806 


Sponge-ball clean-out for DN 80 / hard 


70 


1 ST 


10002840 


Cleaning ball for DN100 / soft 


80 


1 ST 


10209543 


Pipe-cleaning ball for DN100/medium-hard 


90 


1 ST 


10002843 


Sponge-ball clean-out for DN100 / hard 


100 


1 ST 


10002832 


Cleaning ball for DN125 / soft 


110 


1 ST 


10107147 


Cleaning ball for DN125 / medium-hard 


120 


1 ST 


10002838 


Cleaning ball for DN125 / hard 


130 


1 ST 


10107148 


Cleaning ball for DN150 / soft 


140 


1 ST 


10183215 


Pipe-cleaning ball for DN1 50/medium-hard 


150 


1 ST 


10002830 


Cleaning ball for DN150 / hard 


160 


1 ST 


10002810 


Cleaning ball for DN180 / hard 


161 


1 ST 


98342371 


Cleaning ball for DN180 / medium-hard 


170 


1 ST 


10097873 


Tool box with tool and accessories 


180 


1 ST 


98349736 


Cleaning hose 10 m 


190 


1 ST 


10011339 


Pipe-cleaning scraper 


200 


1 ST 


10012348 


Cleaning head DN150 


210 


1 ST 


10031424 


Driver 


220 


1 ST 


10000602 


O-Ring 200x10 NBR70 


230 


1 ST 


10002526 


Seal 5 1/2"" 


240 


1 ST 


10004761 


Seal DN150 BF4005 159/183 x 12 


250 


1 ST 


10206184 


Seal DN180 BF 194/210x11 


260 


1 ST 


10206185 


Seal DN150 BF 164/180x 12 


270 


1 ST 


10018991 


High pressure hose 



ETL D 



rW\ SCHWING 



Page 1160 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Additional parts and alternatives 


ID-No.: 


98334324 






Pert.Drg: 


No 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


980 


1 ST 


10007537 


Srrpw DIN Q^1 M 94 y^PD-10 Q-HTSOO 


9Q0 


1 ST 


10001741 


I Jninn ni it M 90 .9 

OIIIUII IIUl IVI L- \J o 


300 


1 ST 


10181580 


Drain hose with fitting 


^10 


1 ST 


10099485 


r^nnnpptinn nippp<5 

wVJI II 1 CO LI 1 ly yj ICuCO 


^90 


1 ST 


10004662 


Prpeeiirp npi inp 0-400 har 


330 


1 ST 


10018990 


Prpccnrp naiinp rnnnprtinn 

1 1 gOOUl \5 UCIUUO \j\J 1 II ICLiU Wl 1 


^40 


1 ST 


10016789 


Rlankinn nlun VSD 90 9 M MR 

ljicii i i\i i iy piuy voi-/ ^- w o i v i . i v 1 1 > . 


\J\J\J 


1 ST 


10018434 


Tnhp ?fi Q y ? fi y 4ft0 DIN FN 10990 


\JyJ\J 


1 ST 


10006924 


Tran ha^kpt DN100 - 4 1/9"" 


^70 


1 QT 

I O I 


i uuuuoyo 


Tran haqkpt DN19^ - 5 1/9"" 

1 1 Q|sJ L/CI O l\C I l_/IN 1 L- \J \J \ 1 L- 


380 


1 ST 


10133229 


Pipe cleaning set 


500 


1 ST 


98335548 


Water pump 



End 



ETL D 



Page 1162 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10097873 

Pert.Drg: 10097873 



Position Quantity ID-No.: 



1 


1 ST 


10005978 


2 


1 ST 


10005342 


3 


1 ST 


10005347 


4 


1 ST 


10005351 


5 


1 ST 


10005354 


6 


1 ST 


10005357 


7 


1 ST 


10005360 


8 


1 ST 


10005361 


9 


1 ST 


10005022 


10 


1 ST 


10005026 


11 


1 ST 


10005031 


12 


1 ST 


10005036 


13 


1 ST 


10005048 


14 


1 ST 


10005165 


15 


1 ST 


10005205 


17 


1 ST 


10005273 


18 


1 ST 


10005282 


19 


1 ST 


10005286 


20 


1 ST 


10005292 


21 


1 ST 


10005297 


22 


1 ST 


10005301 


23 


1 ST 


10005305 


26 


1 ST 


10005319 


27 


1 ST 


10005053 


28 


1 ST 


10005346 


30 


1 ST 


10008649 


31 


1 ST 


10005105 


32 


1 ST 


10005268 



SCHWINC 

Stetter 

Tool box with tool and accessories 



Nomenclature 

Tool box 

Open-jawed spanner 10-11 
Open-jawed spanner 12-13 
Open-jawed spanner 14-17 
Open-jawed spanner 19-22 
Open-jawed spanner 24-27 
Open-jawed spanner 30-32 
Open-jawed spanner 36-41 
Open-jawed spanner 46 
Open-jawed spanner 50 
Open-jawed spanner 55 
Open-jawed spanner 60 
Open-jawed spanner 65 
Ring spanner 24-30 
Ring spanner 41 
Allen key DIN 911 -2,5 
Allen key DIN 911 -4 
Allen key DIN 911 -5 
Allen key DIN 911 -6 
Allen key DIN 911 -8 
Allen key DIN 911 -10 
Allen key DIN 911 -12 
Allen key DIN 911 -19 
Screw driver 5,5 x 100 
Grease gun no. 60 IPK 
Grease DIN 1284 
Hammer 1500 Gr. 
Allen key DIN 911 -2 




ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Tool box with tool and accessories 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l163 

10097873 
10097873 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



33 
34 
35 



End 



1 ST 
1 ST 
1 ST 



10005323 Allen key DIN 911-22 

10005119 Ring key 8-9 

1 00051 1 0 Crosstip screwdriver 



ETL D 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Cleaning hose 10m 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l165 

98349736 
98349736 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



10 
20 
30 



End 



1 ST 
1 ST 
1 ST 



9834971 5 Hose 3/4"" x 1 0m 

1 0008523 Coupling DIN 3482 VB 3/4 

10197267 Nozzle 



ETL D 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Cleaning head DN150 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l167 

10012348 
10012348 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10012351 


Cross EN 10242 C1- 3/4-Zn-A 


3 


1 ST 


10012350 


Pressure gauge 0- 25 bars 


4 


1 ST 


10008525 


Coupling DIN 3481 VB 3/4 


5 


1 ST 


10010098 


Ballcock KMZ 34 T 


6 


1 ST 


10006996 


Red. Nip. EN 10242 N4/I 3/4x1 /2-Fe-A 


7 


1 ST 


10025132 


Double nipple EN 10242 N8- 3/4-Zn-A 



End 



ETL D 



Stetter 



Driver 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l169 

10031424 
10031424 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



1 

2 



1 ST 
1 ST 



10001536 Screw DIN 933 M 12 x 60-8.8-A2C 

10009876 Nut DIN 985 M 12-8-A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Railing, cpl. S42-43SX BR02 " 




rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


LCJStetter 


COM-No.: 






Railing, cpl. S42-43SX BR02 


ID-No.: 


98353932 






Pert.Drg: 


98353932 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98367804 


Railinn wplHmpnt 




2 ST 


a r\ a r\j- a r\r\ 

10185190 




70 


2 ST 


10000967 


Screw DIN 912 M 10 x 20-8.8-A2C 


100 


2 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Supply unit cpl. 



/ \ 

14 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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Page 1178 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 





# SCHWINC 

\Mj Stetter Spare parts list 

Supply unit cpl. COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98365452 


Supply unit, weldment 


20 


1 ST 


98339137 


Pressure gauge 63, 0...400 bar 


30 


2 ST 


10189297 


Screw DIN 7991 M 4 x 12-8.8-A2C 


40 


2 ST 


10158374 


Schnorr lock washer S 4-phosphated 


50 


2 ST 


10001230 


Nut DIN 934 M 4-8-A2C 


60 


1 ST 


98365508 


Door cpl. 


70 


1 ST 


98365531 


Electrical parts, Service supply 


80 


1 ST 


98365304 


Ledge 


90 


3 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


100 


2 ST 


10001495 


Screw DIN 933 M 10 x 80-8.8-A2C 


110 


4 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 


120 


6 ST 


10038097 


Schnorr lock washer S 8-phosphated 


130 


1 ST 


98365449 


Holder 


140 


3 ST 


10001796 


Screw DIN 933 M 8 x 16-8.8-A2C 


150 


1 ST 


10008109 


Fitting body GSS 12 L 


160 


1 ST 


10018570 


Fitting body EWSD12L 


170 


1 ST 


10019121 


Fitting body ELSD 12 L 


180 


1 ST 


10100549 


Screw joint EMASD 12 LR 


190 


1 ST 


10171676 


Pressure sensor 4-20mA 10-30V DC 


200 


1 ST 


98372717 


Measuring hose DN 02 x 500, 630 bar 


210 


2 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 



End 



Page1179 

98364392 
98364392 



ETL D 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 



Spare parts list 



Pagel181 



Door cpl. 






COM-No.: 

ID-No.: 98365508 
Pert.Drg: 98365508 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 o 

I u 


1 

I O I 


1 0900'30'3 

I u^uuouo 


Odoll laolUllol 


90 
^u 


9 

O I 


I U I 0U004 


Mut niM 1^ft7 M A \/A 
INUL LJIIn IOO/ IVI *+-V/A 


^o 

ou 


I O I 


C700 00*+00 


L/UUI pidlc 


ou 


o m 

U.O*+ IVI 


C7000^C70 / 


OpUliyU lUUUci UallU iA IU 


fin 


0 ^ft M 

U.OO IVI 




Qnnnno ri ihhor hanH 9 v 1 0 
OUUIiyc I UUUcI UallU £- A IU 


70 
# u 


0 M 

U.004 IVI 


C7000^C70 / 


Qnnnna ri ihhor hcinH 9 v 1 O 
OpUliyU IUUUUI UallU la IU 


£0 
ou 


0 M 

U.OOt- IVI 




Qnnnno ri ihhor hcinH 9 v 1 0 
OUUIiyc I UUUcI UallU A IU 


90 


2 ST 


10089655 


Screw DIN 963 M 4 x 8-5.8-V2A 


100 


1 ST 


98348877 


Piano hinge 


110 


0.01 M 


98352987 


Sponge rubber band 2x10 



End 



ETL D 
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Stetter 

Electrical parts, Service supply 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l183 

98365531 
98365531 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10306877 


Local control Vector 


20 


1 ST 


10139536 


Socket combination 


30 


1 ST 


98365717 


Pushbutton housing, Horn - agitator 


50 


1 ST 


10001796 


Screw DIN 933 M 8 x 16-8.8-A2C 


60 


1 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


70 


1 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


80 


4 ST 


10204508 


Schnorr lock washer S 6-phosphated 


90 


4 ST 


10001244 


Nut DIN 934 M 6-8-A2C 


100 


4 ST 


10007005 


Screw DIN 84 M 4 x 20-Ms 


110 


4 ST 


10145911 


Screw retainer SKM 4-GT320 


120 


4 ST 


10001233 


Nut DIN 934 M 4-Ms 


130 


2 ST 


10308275 


Protection plug PE, grey, RAL 7001 



End 



ETL D 



Page 1184 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Local control Vector 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l185 

10306877 
10306877 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10189050 


Housing with front panel, local control 


3 


4 ST 


10176826 


Rubber buffer DN 20 x 20 


4 


4 ST 


10001576 


Screw DIN 912 M 6 x 25-8.8-A2C 


6 


1 ST 


10184899 


Plug 4-pol. 


7 


1 ST 


10184900 


Locking plug 


8 


5 ST 


10132343 


FLIP SWITCH R-0-R 1 POLES 


9 


3 ST 


10132342 


FLIP SWITCH 


10 


1 ST 


10132341 


FLIP SWITCH 0-1 


11 


1 ST 


10119501 


Flange socket housing 6pol.+PE 


12 


1 ST 


10300728 


Mounting set 


13 


1 ST 


10181654 


PIN (CRIMP) 


14 


1 ST 


10185243 


Blanking plug M16 x 8.5-PA 


15 


4 ST 


10208311 


Screw DIN 7985 M 4.0 x 10-TX-ZW 


16 


3 ST 


10007591 


Plug-in sleeve DIN 46245 6.3-1 -Ms-PVC 



End 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




10300728 




alle Leitungen 0,75qmm schwarz 



/ 



8 



Stetter 



Spare parts list 



Pagel187 



Mounting set 






COM-No.: 

ID-No.: 10300728 
Pert.Drg: 10300728 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


A 
I 


1 

I O I 


iniftiR9ft 

I U I O I o^o 


PI I in IM^FRT 94 PHI +PF 


o 

£. 


1ft 

IO O I 


1 nni ^A99 

I UU I 


Ollllip UUIllaUl pill U.O 111111 


Q 
O 




1 DD1 ^494 

I UU I OtLt 


i liHo r»in l\/l ^ 
OUlUc pin IVI O 


A 


U.*+*+ IVI 


I UUO 1 0 1 o 


CIcU. UaUlc ^*+AU. ,C)M Ml 1 LI T T UUIUUIcU 


c; 

o 


17 

I / O I 


I UUU / UC7 I 


r lUy III olccVc L/IIN H\D£.H\J U.O rlvlo r Vu 


u 


O O I 


1 nnn79ft9 

I UUU / zoz, 


PI 1 \C IM HI^TRIRI ITOR IM^I II ATPH 
r LUO-IIN U 1 0 1 i\IDU 1 w r\, MNOULMI CU 


8 


6 ST 


10007297 


Plug-in sleeve DIN 46245 6.3-2.5-MS-PVC 


9 


1.6 M 


10009725 


Elec. cable H05V-K 0.75mm 2 black 


10 


2 ST 


10022656 


Crimp contact pin 1 .0 mm 2 



End 



ETL D 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Socket combination 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel189 

10139536 
10139536 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10192417 


Housing 80 x 175 x 57 


2 


1 ST 


10040711 


Socket 2 poles 


3 


1 ST 


10007259 


SOCKET 3-POL. 


4 


2 ST 


10040712 


Rubber sealing 


5 


0.5 M 


10007314 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 black 


6 


2 ST 


10185243 


Blanking plug M16 x 8.5-PA 


7 


3 ST 


10096867 


Screw DIN963M5x12-Ms 


8 


3 ST 


10012732 


Screw DIN 84 M 5 x 25-Ms 


9 


0.5 M 


10007321 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 blue 


10 


0.5 M 


10007319 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 brown 


11 


1 ST 


10007148 


Plug connector PVC 12 Pol. 


12 


5 ST 


10007297 


Plug-in sleeve DIN 46245 6.3-2.5-MS-PVC 


14 


1 ST 


10129254 


Varistor Siov-S20k30 car 


15 


4 ST 


10183056 


Cable lug DIN 46237 - 3 - 2.5 


16 


3 ST 


10007301 


Cable lug DIN 46237 - 4 - 2.5 


17 


4 ST 


10007444 


Strap black 2.5 x 120mm 



End 



ETL D 
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Page 1190 Spare parts list L#JStetter 




20, 40, 50 30 



Stetter 

Pushbutton housing, Horn - agitator 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l191 

98365717 
98365717 



Position 


Ouantitv 

Vx U CI 1 1 LI l jf 


ID-No.: 


Nompnrlaturp 

1 v 1 1 1 w 1 Ivl HIUI v 


10 


1 ST 


98365586 


Housing 80 x 250 x 57mm, drilled 


20 


1 ST 


10303910 


Mushroom-head push button top section 


30 


1 ST 


10099706 


NAME TAG: EMERGENCY SHUTDOWN 


40 


1 ST 


10196274 


PART^ - F-^TOP SWITCH HOI DFR 

1 r\ 1 \ 1 O 1 O 1 1 O V V 1 1 ul 1 1 I \y \— i— J \ 1 \ 

S17/28X 


50 


2 ST 


10303912 


Switch inser-auxiliary switch 1 0 


60 


1 ST 


10305847 


Cable harness emergency/off 


70 


1 ST 


10192277 


Mushroom-head pushbutton 1S, 60mm 


80 


1 ST 


98351522 


Pushbutton, blue, 22.5mm 


90 


1 ST 


10183414 


Switch bottom section 1 S 


100 


1 ST 


98318164 


Partial cable harness horn/agitator 


110 


2 ST 


10180689 


FASTENING RING FOR 



End 
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[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Cable harness emergency/off 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l193 

10305847 
10305847 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10180656 


Pin housing 4-pol., 2.5qmm 


2 


4 ST 


10180661 


Pin contact 1 .0 - 2.5mm 2 


3 


4 ST 


10217316 


Individual seal for 1 .0-1 .5 mm 2 


5 


0.15 M 


10007317 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 green 


6 


0.15 M 


10007316 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 yellow 


7 


0.15 M 


10007323 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 white 


8 


0.15 M 


10007319 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 brown 


9 


4 ST 


10009693 


End ferrule 1.50 mm 2 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



Stepladder cpl. S42-43SX 
BR02 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 
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98364854 




rW\ SCHWINC 



Page 1198 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Stepladder cpl. S42-43SX BR02 


ID-No.: 


98364854 






Pert.Drg: 


98364854 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98364243 


Hnldpr fnr ^tpnladHpr 


20 


1 ST 


98364849 


Stpnladdpr 


^0 


1 ST 


98364997 


^tpnlarlrlpr Inwpr nart 

OlC[JlaUUCI , IUVVCI pen L 


40 

*T VJ 


1 ST 


10001434 


Snlit nin LSD 19^4 *S x ^9-A9C 

OpilL [Jill luv 1 t.J^ A O^. t\£- W 


SO 


1 ST 


10166638 


Annlp <^tnrk 1 DO y 9S y R / 90 

/\l I y I C oLVJV-rlx I VJVJ A ^.vJ A J / ^.VJ 


fiO 

VJVJ 


1 ST 


10031540 


opi ii ly uai 


70 


1 ST 


98364598 


Rnlt I^O 9^41 R - 90 y 7S y F57 - St 

LJVJIl IOU L-\j'~X I 1— > Z. W A / J A VJ / Ol 


Q0 


2 ST 


10001237 


Nut DIN Q^4 M S-8-A9C 

IMUl l—s 1 1 N Jut IVI vJ VJ t\£- W 


100 

I VJVJ 


2 ST 


10204508 


^phnnrr Inpk wflQhpr S fi-nhnQnhatpd 

Oul II IVJI 1 IVJOiX VVdOl ICI o vj pi ivjopi 1 CX LCU 


110 

I I VJ 


1 ST 


10001906 


Wa^hpr DIN 19S R 91 -140H\/-A^r 

v vaoi ici L/iiN itj d t r itun v now 


190 


2 ST 


10001227 


9rrpw DIN Q^1 M fi y 'H^-ft ft-A9P 

OU CVV LJIIN C7vJ I IVI VJ A J J U .U n£U 


1^0 

I VJVJ 


8 ST 


10001519 


Srrpw DIN Q'H'H M 19 y 'H'S-ft R-A9C 

Oul CVV LJIIN \J\J\J IVI 1 c- A OJ VJ.VJ r\L-Kj 


140 

1 '■+VJ 


4 ST 


10129840 


Sprpw rptainpr SKM 1 9-m~ / 390 

OL»l C V v 1 C LCI 1 1 ICI OlXIVI 1 £- \J 1 kJ £-\J 


1^0 


4 ST 


10018617 


^phnnrr Inpk wflQhpr S 1 9-nhnQnh^itpd 
Oui ii ivji i ivjoix vvdoi ici o i £- pi ivjopi igiicvj 


1fi0 

I VJVJ 


4 ST 


98359799 


Sprpw rptainpr SKM ^-1 4401 

OUI CVV 1 CLCIII ICI OlXIVI \J 1 . fc t t tVJ 1 


180 


2 ST 


10001250 


Nut DIN Q^4 M 10-R-A9C 

INUL i— J 1 1 N Zf\J'~T IVI 1 VJ VJ r\L- w 


900 


2 ST 


10001740 


Sprpw DIN M *S y 1fi-8 8-A9C 

OLrl CVV LJIIN \J\J\J IVI J A 1 VJ VJ.VJ t\£- V> 


910 


2 ST 


98366751 


Annlp Qtnpk 

/\l iy IC oLVJV-rl\ 


990 


4 ST 


10129841 


Sprpw rptainpr SKM 10-(^T^90 

OUI CVV 1 CLCIII ICI OlXIVI 1 \J \J 1 \j£-\J 


9^0 


2 ST 


10001862 


Sprpw DIN Q'H'H M 10 y ^-ft R-A9C 

OUI CVV l_/ 1 1 N ZJkJkJ IVI 1 VJ A OvJ VJ.VJ t\c- W 


940 


4 ST 


a r\r\r\ a o AO 

10001248 


Mi it DIN Q^4 M ft-ft-A9C 

INUL LJIIN Jjt IVI O O r\tw 


250 


4 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


260 


4 ST 


98358278 


Screw DIN EN ISO 7380 M 8x35-1 0.9-A2C 



End 



ETL D 
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Stetter 



Spare parts list 



Bracket 



/ \ 

14 

v / 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Bracket 


ID-No.: 


98369082 






Pert.Drg: 


98369082 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


2 ST 


98368939 


Tiihp hnlrlpr 


90 


2 ST 


98368928 




^0 


4 ST 


10001250 


Nut DIN Q^4 M 10-R-APC 


40 


2 ST 


10001587 


9rrpw DIN M 14 y 4^-^ ft-A?C 

OUI CVV L/IIN CO vJ IVI It A tJ O.O nt.Vy 


SO 


L- O 1 


ini47D ,: i7 

I VJ 1 1 / wo I 


9rrpw rptainpr 9KM 14-(^T^9n 

Oul C VV 1 Clall ICI OfxIVI 1 *r v_J 1 \J L-\J 


60 


4 ST 


10000967 


Screw DIN 912 M 10 x 20-8.8-A2C 


70 


2 ST 


10185190 


Locking cap D 36,5 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Case for delivery notes, cpl. " 



/ \ 

14 

v / 



rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Case for delivery notes, cpl. 


ID-No.: 


98372296 






Pert.Drg: 


98372296 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98338441 


Pocp for rlpli\/pr\/ nntp 




1 ST 


98374721 


Prntpptix/p rnvpr 


30 


1 ST 


98338462 


Qfppl nlptp 


40 


5 ST 


98374738 


i_>ic4i ir\n ly piuy 


80 


3 ST 


10001244 


Nut DIN Q^4 M fi-R-APH 


Q0 


6 ST 


10134153 


Qprp W rptainpr ft-C^T^O 

OUI CVV 1 CLOll ICI OfXIVI U VJ I \J£.\J 


100 

I \J\J 


3 ST 


10001764 




140 


2 ST 


a r\r\r\ a o a o 

10001248 


Nut DIN Q^4 M 8-8-A9C 

IMUl LJIIN v^Ot - IVI vJ vJ t\£- w 


150 


4 ST 


10038097 


Schnorr lock washer S 8-phosphated 


160 


2 ST 


10001515 


Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 



End 



ETL D 
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L#JStetter 
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Page 1207 




rW\ SCHWING 



Page 1208 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Protective cover 


ID-No.: 


98374721 






Pert.Drg: 


98374721 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98338469 


Protprtivp rnvpr 


20 


0.135 M 


98330419 


Mannptir ^hpptinn ^plf-aHhp^ivp 


30 


U . 1 0\J IVI 


I £7 


Mannptir ^hpptinn ^plf-adhp^ivp 


40 


0.107 M 


98330419 


Magnetic sheeting, self-adhesive 


50 


0.107 M 


98330419 


Magnetic sheeting, self-adhesive 



End 



ETL D 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 



"Special accessories, 
greasing systems " 



# SCHWINC 

1# I Stetter Spare parts list 

Special accessories, greasing systems COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 



10 


1 ST 


98327508 


Cover for water box 


11 


1 ST 


98347805 


Water box filling 


12 


1 ST 


98347807 


Hose reel cpl. 


13 


1 ST 


10214314 


Accessories - water system 


14 


1 ST 


10104415 


Spraying gun set with 10m-hose 


15 


1 ST 


98366948 


High-pressure cleaner with hose reel 


16 


1 ST 


98347747 


Supply unit water + Hose reel 


17 


1 ST 


98347801 


Cleaning and flushing system 


18 


1 ST 


98332241 


Heating cpl. 24V 


19 


1 ST 


98366231 


C-connection for high pressure cleaner 


20 


1 ST 


98338236 


Step with holder, cpl. 


21 


1 ST 


98360305 


Tray 


22 


1 ST 


98360262 


Tray cpl. 


31 


1 ST 


98347753 


Lubrication point slewing ring S42-S43SX 


32 


1 ST 


98347818 


Connection, turret - boom S43SX ZSA 


33 


1 ST 


98348004 


Greasing unit S42SX Rock/agitator/ 


34 


1 ST 


98352222 


Assy ZSA 24V 1 FP Tool cabinet 


35 


1 ST 


98352223 


Assy ZSA 24V 2FP 


36 


1 ST 


98347852 


Supply unit lubrication RB S40 BR02 


37 


1 ST 


98352220 


Greasing unit S42SX boom 


38 


1 ST 


98344873 


Boom pipe work S42SX BR02 ZS DN8 


41 


1 ST 


10193373 


Pipe work on the boom S42SX ESV 


50 


1 ST 


98360740 


Electrical parts stabilizer lighting, LED 


51 


1 ST 


98360699 


Electrical parts S42-S47SX floodlamp 


52 


1 ST 


98359297 


Connecting cable M12, 20m 


53 


1 ST 


10198303 


Cable drum, remote, 25m, cpl. VECTOR 


54 


1 ST 


98316152 


Electrical circuit diagram 


55 


1 ST 


98316148 


Pushbutton housing water heating 24V 



Pagel211 

98367829 
No 



ETL D 



Page 1212 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98367829 

Pert.Drg: No 



SCHWINC 

Stetter 

Special accessories, greasing systems 




Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

70 1 ST 98355734 Handrail cpl. 

End 



ETL D 
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110 190 70 180 



rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Cover for water box 


ID-No.: 


98327508 






Pert.Drg: 


98327508 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


40 

t-U 


1 ST 


10006879 


Qprpw pnimlinn /'Mnrlx/^ 
ou cvv uuuuiniy, yiviuuy^ 


^o 

uu 


1 ST 


10008525 


Pnnnlinn DIN ^481 \/R Vd 

wUUUIIIiy L/IIN JtO I V D U/'t 


fio 


4 ST 


10013304 


Wa^hpr DIN IP'S R PR-140HV 

v Vdol ICI L/IIN I L- \J Lj c-\J I TUI IV 


70 

1 U 


6 ST 


10025132 


Dnnhlp ninnlp FN 10949 Nft- ^/A-7n-A 
uuu uic i m uuic i i n i \j£J-t£. \ \i u u/t n 


80 
uu 


4 ST 


10197267 


Nnyylp 

1 N \JZ-Z- 1 C 


Q0 

C/U 


2 ST 


10015287 


Flhnw FN 10949 A1-^/4-7n-A 


100 

I uu 


3 ST 


10014835 


Tpp FN 10949 R1- *V4-7n-A 

I CC I I N lULtL LJ I sJl'-r i—\ \ r\ 


110 


3 ST 


10011003 


Elbow EN 10242 A4-3/4-Zn-A 


190 


8 ST 


10012572 


1 1 UOC U| Ul 1 II 1 ICI 1 \ yJI'-T 


1^0 
i uu 


8 ST 


10006877 


nuoc uidi i ijj ucioi 


140 
I tu 


16 ST 


10307187 


1 nrkinn plpmpnt FP 1000 / 7 y 10 

l_UUi\ll iy CICIMCMl 1 1 1 UUU / 1 A IU 


1^0 

I uu 


0.17 M 


10144069 


Hnqp FN ftS'H - 1^N1Q 

1 lUOC l_IN UUU IOIN IU 


1fi0 

I UU 


0.17 M 


10144069 


Hnqp FN ft^'H - 19N1Q 
nuoc i i n uuu ioin iu 


170 

I 1 U 


0.345 M 


10144069 


Hnqp FN ft^ - 1^N1Q 

1 IUOC l_IN UUU IOIN IU 


180 

I UU 


1 ST 


10300061 


Tpp FN 10949 7a 1- ^/4-7n-A 

ICC 1 1 N 1 U^.tt, C—CA 1 U/t LM n 


190 


2 ST 


10196764 


Ballcock G 3/4"" ia 


200 


3 M 


10144069 


Hose EN 853- 1SN19 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L#JStetter 



Spare parts list 



Page 1215 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Water box filling 


ID-No.: 


98347805 






Pert.Drg: 


98347805 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10153999 


Fittinn hnrlv HF^ 99 I R-WD 

1 ILLMiy UvJKJy v_J 1 o I_ 1 \ v V u 


90 


2 ST 


10031508 


damn half <;prtinn DN 98 

wlal 1 MOM OCuUUI 1 \—J 1 N ^.vJ 


^0 


2 ST 


10051700 


Hpyannn ni it TM fi - A9H 


40 


1 ST 


10002477 


Pnvpr nlatp DP l\/ 

ojjvci plate? i_/r I v 


SO 


2 ST 


10001242 


^rrpw DIN Q^1 M fi y 8-A9C 


70 


4.1 M 


10144069 


Hnqp FN 8^ - 1SN1Q 

1 IUOC 1 1 N KJ\J\J 1 OIM 1 J 


80 


L- O 1 




1— Ioqp riflmn paQt 

1 IUOC Oldl 1 \yJ oaoi 


90 


4 ST 


10307187 


Locking element EP 1000 / 7 x 10 


100 


1 ST 


98353676 


Water-box fitting 



End 



ETL D 
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L£JStetter 



Spare parts list 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Hose reel cpl. 


ID-No.: 


98347807 






Pert.Drg: 


98347807 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


2 ST 


98354803 


Hnldpr 

1 1 VJ 1 VJ CI 


20 


1 ST 


98354809 


Holder 


^0 


1 ST 


60310793 


Hn^p rlamn ID=97 drawinn fiO / 3107Q / 3 

1 IVJoC LrlCII 1 l|J 1 1— J — c- 1 VJIdVVIIIVJ VJVJvJ 1 VJ f Zf\J 


40 

*T VJ 


1 ST 


98349670 


HnQP rppl with 10m hn<?p 

1 IVJoC ICCI Willi 1 VJ III 1 IUOC 


SO 


2 ST 


10008525 


nnunlinn DIN ^481 \/R 'MA 
ouu |ji 1 1 ly i— J 1 1 n o'+vj i v u sji'-T 


fiO 
vjvj 


1 ST 


98355183 


nvjivjci upi. 


70 

f VJ 


4 ST 


10145911 


9rrpw rptainpr 9KM 4-(^T^90 

Oul C VV 1 dull ICI OfxIVI *■+ 1 OZ. w 


80 


2 ST 


98323104 


9rrpw DIN Q19 M 4 y 19-8 8-A9P 

OUI CVV LJIIN C I £- IVI *T A I £- VJ . VJ AA^. \j 


Q0 

\JVJ 


2 ST 


10001230 


Nut DIN Q^4 M 4-8-A9C 

INUL LJIIN Zf\J'~r IVI *t VJ V> 


100 

I VJVJ 


12 ST 


10129842 


Qprp W rptainpr 8-(^T^90 
oui cvv i cion ici orxivi u vj i o^.vj 


110 

I I VJ 


6 ST 


10001515 


9rrpw DIN Q'H'a M 8 y 90-8 8-A9P 

OUI CVV LJIIN Z)\J\J IVI VJ A £-\J KJ .U A^.O 


190 


6 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M 8-8-A9C 

INUl LJIIN IVI VJ VJ r\c- V> 


1^0 

I OVJ 


8 ST 


10129840 


Qprp W rptainpr 1 9-(^T^90 
oui cvv i ciaii ici orxivi i £- \j i oz.u 


140 

I t-vj 


4 ST 


10001254 


Nut DIN Q^4 M 19-8-A9C 

INUl LJIIN Zf\J'~r IVI I L- VJ r\c- V> 


1S0 

I \JVJ 


4 ST 


10001517 


9rrpw DIN Q'H'a M 19 y ^0-8 8-A9C 

OUI CVV LJIIN Z)\J\J IVI I Z. A «JU O.O 


1fi0 

1 VJVJ 


1 ST 


10011003 


Elbow EN 10949 A4-^/4-Zn-A 

1 1 UvJ V V 1 1 N 1 VJ^-T^^. i\^X kJI ^ t— 1 1 / \ 


170 


1 ST 


10012572 


Hnqp nrnmmpt R ^/4"" 

i iuoc y i vji 1 1 1 1 ic i r\ \jI'-t 


180 

I VJVJ 


2 ST 


10006877 


1— Ioqp riflmn P£}Qt 
i ivjoc oiai i i|j oaoi 


1Q0 


4 ST 


10307187 


1 nrkinn plpmpnt FP 1000 / 7 y 10 
i_vjoi\ii ly ciciiiciii i i i vjvjvj / i a i vj 


POO 

^.VJVJ 


1 ST 


98355125 


1— InQP 
1 IVJOC 


910 

Z. I VJ 


1.5 M 


10144069 


Hnqp FN 8^ - 19N1Q 
nvjoc i i n ojo ioin i zf 


220 


1 bT 


10197267 


Nozzle 


230 


0.46 M 


10004228 


Edge protection, flexible 


240 


1 ST 


98363788 


Box 



End 
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Page 1220 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98349670 

Pert.Drg: 98349670 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 98349714 

20 1 ST 98349715 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Hose reel with 10m hose 



Nomenclature 

Hose reel 

Hose 3/4"" x 10m 
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rW\ SCHWING 



Page 1222 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Hose 


ID-No.: 


98355125 






Pert.Drg: 


98355125 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


2 ST 


10006879 


Qprpw pnimlinn ('Mnrlx/^ 
ou cvv L/Uupiniy yiviuuy^ 




VJ.U IVI 


I VJ I t -x'-x\j\JZ) 


Hnqp FN 8^ - 1SN1Q 

1 1 UOC 1 1 N KJ\J\J 1 vJIM 1 \J 


30 


2 ST 


10006877 


Hose clamp cast 


40 


4 ST 


10307187 


Locking element EP 1000 / 7 x 10 



End 
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rW\ SCHWING 



Page 1224 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Box 


ID-No.: 


98363788 






Pert.Drg: 


98363788 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98350384 


Poop 




1 ST 


98353233 


Onvpr 


^0 


2 ST 


10050796 


9rrpw nn hinnp 
Oui c vv vji i i iii ly c 


*T VJ 


8 ST 


10001244 


Nut DIN Q^4 M 6-8-A9C 

IMUl LJIIN JJt IVI VJ VJ t\£- W 


SO 

\J\J 


8 ST 


10204508 


^phnnrr Inpk w^Qhpr ^ fi-nhnQnhatprl 

Oul II IVJI 1 IVJl_ri\ VVdOl ICI O VJ |J| IVJOkJI ICHCVJ 


fiO 
vjvj 


11 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M ft-ft-A9C 

IMUl LJIIN ZJsJ'-x IVI U O 


70 

f VJ 


2 ST 


10001479 


Waqhpr DIN 7^4Q 1^-St-APC 

v Vdol ICI LJIIN I C 1 J Ol r\L- V> 


80 


2 ST 


10001875 


Sprpw DIN M 10 x SO-8 8-A9C 

OOI CVV LJIIN \J\J\J IVI 1 VJ A \JVJ VJ.vJ t\£- v> 


QO 


9 ST 


10038097 


Qrhnnrr Inpk u/achor Q &-r»hncnhatprl 

OU II IVJI 1 IvJOPv VVaol ICI O O |JI IVJoJJI IdlCU 


100 

I VJVJ 


8 ST 


10189227 


9rrpw DIN 7QQ1 M fi y PS-ft R-A9C 

OUI CVV LJIIN 1 Z/Zf 1 IVI VJ A £-\J KJ .U rA^.w 


110 

I I VJ 


9 ST 


98358278 


9rrpw DIN FN 190 7^ft0 M fty^-IO Q-A9P 

OUI CVV LJIIN 1 1 N IOVJ 1 OvjVJ IVI vJAO^J IKJ.Zf r\£.\~f 


190 

I VJ 


2 ST 


10001250 


Nut DIN Q^4 M 10-R-A9C 

INUL LJIIN Zf\J'~r IVI I VJ VJ r\L- w 


1^0 

I OVJ 


4 ST 


10129841 


Qprp W rptainpr 10-(^T^90 
oui cvv i cia ii ici orvivi i u vj i o^.vj 


140 

I t-vj 


2 ST 


10136084 


^rrpw DIN 7QQ1 M ft y 9^-ft ft-A9C 

OUI CVV LJIIN f J J I IVI VJ A ^.O VJ.VJ r\£- V> 


1S0 

1 »J VJ 


4 ST 


10069482 


Waqhpr DIN 19^ A 4 ^-\/A 

WaOl ICI LJIIN 1 l- «J / A *-r.O V/\ 


1F50 

I VJ VJ 


1 ST 


98368838 


Annlp Qtnpk 
/\i ly ic oLvjorv 


170 

1 / VJ 


4 ST 


10069693 


Nut DIN Q^4 M 4-VA 

INUL LJIIN JUt IVI *T V/\ 


180 

I VJVJ 


1 ST 


10216097 


Qnan f^Qtpnpr 
oi lap idoici ici 


1Q0 


*L O 1 


I VJ I ijOtt 


Qp r p W rptainpr ft-C^T^O 

OUI CVV 1 CLCIII ICI OixlVI O VJ 1 \J£.\J 


200 


4 ST 


98323104 


Screw DIN 912 M 4 x 12-8.8-A2C 


210 


2 ST 


98370017 


Lining 5mm 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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10214314 




r/1 SCHWINC 

Page 1226 Spare parts list L#JStetter 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 


10214314 
10214314 




Accessories - water system 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10148155 


Coupling DN 6 


2 


2 ST 


10148154 


Plug DN 6 


3 


1 ST 


10199525 


Double nipple 1/4"" 


4 


1 ST 


10214316 


Union nut M 22 x 1.5 - black 


5 


1 ST 


10214317 


Cone 



End 
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SCHWING 
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Spare parts list 
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10104415 




Abweichungen der bildlichen Darstellung sind moglich. 
Deviatons of the figurative representation are possible. 



f# SCHWING 

Page 1228 Spare parts list L#JStetter 

COM-No.: Spraying gun set with 10m-hose 



ID-No.: 
Pert.Drg: 


10104415 
10104415 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10114631 


Spraying pistol 


2 


10 M 


10101572 


Hose DN9 


3 


2 ST 


10014252 


Hose clamp 8- 22 


4 


1 ST 


10101573 


Plug 
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rW\ SCHWING 



Page 1230 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






High-pressure cleaner with hose reel 


ID-No.: 


98366948 






Pert.Drg: 


98366948 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


10006877 


Hn^p rlamn ra^t 




1 ST 


98366921 


niyi i jji cooui c uicai id 


^0 


6 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M R-R-APC 


40 


1 M 


10144069 


Hnqp FN R'S'} - 1SN1Q 

1 IUOC 1 1 N KJ\J\J 1 vJIM 1 \J 


^0 


4 ST 


10307187 


1 nrkinn plpmpnt FP 1000 / 7 y 10 

1 UUi\l 1 IU UICI 1 IUI IL 1 1 1 \J\J\J 1 1 A. 1 \J 


60 


4 ST 


10038097 


Srhnnrr Inrk wa^hpr S ft-nhn^nhatprl 

Owl II \\J\ 1 IUul\ VVuOl Id \J \J YJ 1 1 V-/0 L/ 1 IGIUU 


70 


1 ST 


98353227 


1— Ioqp rppl for hinh-nrpQQi irp plpanpr 
i i uoc i cci ivji inyii pi cooui c \j\kjCa\ id 


80 


1 ST 


a r\ r\ o fz iz 

10025656 


HvHraiilir hnqp 'H^Ohar DN y fiOO 


90 


6 ST 


10001515 


Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 


100 


8 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 



End 



ETL D 
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rW\ SCHWING 



Page 1232 


Spare parts list 


MJStetter 


COM-No.: 






High-pressure cleaner 


ID-No.: 


98366921 






Pert.Drg: 


98366921 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


10018570 


Fittinn hndv FWSD 12 L 

1 1 1 11 1 1 vJ UKJKJy LVVOu 1 l— 1 


90 


1 ST 


10009267 


Fittinn hndv 19 I /R 1/4 


^0 


1 ST 


10001808 


^rrpw DIN M ft y PS-ft ft-APC 

Oul CVV l_s 1 1 N Zf\J\J IVI vJ A \J vJ.vJ r\L- 




1 ST 


10015287 


Flhnw FN 1094? A1-^/4-7n-A 


SO 

\J\J 


2 ST 


10130323 


Fittinn hndv R^W^ 1fi ^R-WD 

i imiiy LfyjKjy rvo v v o i u or\ vv l/ 


60 


2 ST 


10001928 


Washer DIN 1440 8-St-A2C 


70 


1 ST 


10191774 


Hinh-nrp^^i irp plpanpr H\A/R 9S0 


ftO 


1 ST 


10012572 


Hnqp nrnmmpt R ^/4"" 

i i uoc yiLJiiiiiid r\ \jI'-t 


Q0 


3 ST 


10038097 


^phnnrr Inpk wflQhpr ^ ft-nhn^nhatpd 

Oul II IVJI 1 IVJl_rl\ VvdOl ICI O KJ yJl lvJo|«JI 1 CX LCU 


100 

I VJVJ 


1 ST 


98366906 


Hnldpr 


110 

1 1 w 


1 ST 


10192896 


Rinn A S y Q / 17 

1 XII ly r \ \J A \J 1 If 


120 


1 ST 


10206757 


Screw joint M 22 x 1 ,5 - G 1/4 


130 


2 ST 


10001515 


Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 



End 



ETL D 



rW\ SCHWINC 



Page 1234 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10191774 
10191774 


LCJStetter 

High-pressure cleaner HWB 250 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i \j 


1 ST 


10195736 


Hnuqinn 'MA"" 

1 lUUoll ly O/'-r 


20 


1 ST 


10124216 


O-Rina 75 87 x 2 62 NRR 70 


^0 


1 ST 


10198446 


Qpolinn qpt 
oca i ii ly oci 


40 


1 ST 


10198447 


Qpolinn Qpt 
ocaiii ly oci 


SO 


1 ST 


10209135 


\/p|\/p pnl 
valve ojji . 


fiO 


1 ST 


98318853 


Inlpt \/al\/p 

II 1 1 Cl VOI vc 


70 


1 ST 


98318854 


O-Rinn 1ft y? NRR Q0 

\y \\\ \ i y i vj a t- i\ui\ c/u 


ftO 


1 ST 


98318855 


.9rrpw inint nil inlpt 

OUI C V v JVJII IL w 1 1 II IICl 


Q0 


1 ST 


10183210 


D-Rinn 17 17x1 7ft NRR QO 

\y i \ 1 1 ly ii. ii a i . i u inu i \ zf\j 


100 


1 ST 


98318859 


Screw joint oil drain 


110 


1 ST 


98318860 


Sealing disc 1/2"" BSP 



End 
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rW\ SCHWING 



Page 1236 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Hose reel for high-pressure cleaner 


ID-No.: 


98353227 






Pert.Drg: 


98353227 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98372078 


1— Ioqp rppl pnl 

1 IVJOO ICCI opi. 


^0 


1 ST 


98353198 


Hnldpr 


40 


8 ST 


10129842 


9rrpw rptainpr 9KM ft-(^T^90 

Oul C VV 1 Old II ICI O l\ 1 V 1 (J 1 \J L-\J 


^0 

\J\J 


4 ST 


10001796 


9rrpw DIN Q'H'H M ft y 1fi-ft ft-APP 


60 


4 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 

1 N U l l_/ 1 1 N IVI / 


70 


1 CJT 




^nrax/inn pmiinmpnt ^ POOharQ 1^° 
opiayniy c^juipi i icji u o, ^.uuucuo, i «j 


80 


1 ST 


10206757 


Screw joint M 22 x 1 ,5 - G 1/4 


90 


1 ST 


10114516 


Fitting bodyGES 12 LR-WD 



End 
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Page 1238 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 98372078 

Pert.Drg: 98372078 

Position Quantity ID-No.: 

10 1 ST 10199474 

20 1 ST 10199524 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Hose reel cpl. 



Nomenclature 

Hose reel 

High pressure hose 14m, NW10, 215bar 
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rW\ SCHWING 



Page 1240 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10215982 
10215982 


L£JStetter 

Spraying equipment S, 200bars, 15° 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10203085 


^nr£}\/inn mm h^nrllp 
o|w»iGyniy uui i iiciiivjic 


o 


1 ST 


10203089 


L/uuuio lai iuc / vjvj ii ii ii 


3 


1 ST 


10215472 


Fytpn^ion 430 mm 

1 IOIV/1 1 T \J \J 1 1 II 1 1 


4 


1 ST 


10203088 


High-pressure nozzle G 1/4"" 


5 


1 ST 


98323422 


High-pressure nozzle 1/4"" BSP 



End 
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rW\ SCHWING 



Page 1242 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Supply unit water + Hose reel 


ID-No.: 


98347747 






Pert.Drg: 


98347747 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98349310 


DiQtrihi itnr 
i_yioii iuu ivji 


90 


2 ST 


10195333 


tJCIIILrVjLrlX \J \Jl'-T Id 


^0 


1 ST 


10195333 






3 ST 


10011003 


Flhnw FN 1094? A4-^/4-7n-A 

1 1 YJkJ V v l_IN 1 U^t^ AVt \Jl'-T t—\ 1 /V 


^0 


1 ST 


10008525 


Onunlinn DIN ^481 VB ^/4 


fiO 


3 ST 


10012572 


1 1 UOC yi \j\ 1 II 1 Id l\ \JI'~r 


70 


1 ST 


10154467 


^rrpw nil in H ^/4 VS-WD 


80 


4 ST 


10134153 


OUI CVV 1 ClClll ICI OixlVI U VJ | \j£_\J 


Q0 


2 ST 


10001786 


9rrpw DIN M fi y SS-ft 8-A9P 


100 


2 ST 


10001244 


Nut DIN 934 M 6-8-A2C 


110 


1 ST 


10194277 


Elbow EN 10242 A4/45°- 3/4-Zn-A 



End 



ETL D 
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rW\ SCHWING 



Page 1244 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98347801 
98347801 


L£JStetter 

Cleaning and flushing system 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10006879 


Qprpw pnimlinn /'Mnrlx/^ 
ou cvv L/Uupiniy uviuuy^ 




2 ST 


10031508 


damn half <;prtinn DN 98 

w 1 Q 1 \ \\J MOM OCuUUI 1 \—J 1 N £- KJ 


^0 


2 ST 


10051700 


Hpyannn ni it TM fi - A9C. 

1 1 CACllj \J 1 1 1 IUI 1 1 VI U r\L- w 


40 


1 ST 


10002477 


Pnvpr nlatp DP l\/ 


SO 


2 ST 


10001242 


^rrpw DIN Q^1 M fi y 4^-ft 


fiO 


3.6 M 


10144069 


Hnqp FN 8^ - 1SN1Q 

1 IUOC 1 1 N KJ\J\J 1 OIM 1 J 


80 


2 ST 


10006877 


Hose clamp cast 


90 


4 ST 


10307187 


Locking element EP 1000 / 7 x 10 



End 
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rW\ SCHWING 



Page 1246 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Heating cpl. 24V 


ID-No.: 


98332241 






Pert.Drg: 


98332241 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


98332141 


Hppitinn 94\/ nrp-a^^pmhk/ 

l l bQ LI I iu ^*~r v, VJ I c uooCl I \vj\y 


20 


1 ST 


98326545 


Flat nackina 


^0 


1 ST 


98326524 


Hpat PYPh^nnpr 

1 1 C C4 I CAUI 1 0 1 1 vJ C 1 


40 


1 ST 


98332212 


Pinplinp ml 


SO 


1 ST 


98332225 


Pinplinp nnl 
1 i pc i IMC cpi. 


60 


1 ST 


98332230 


Holder 


70 


1 ST 


10307059 


r^nmnpnQ^tinn tank 
wvji i ipci iocilivji i id i ir\ 


80 


4 ST 


60076721 


Uncp rlamn iD= 90 *39 


Q0 


12 ST 


10129842 


9rrpw rptainpr 9KM ft-(^T^90 


100 

I VJVJ 


2 ST 


10001796 


9rrpw DIN Q'H'H M ft y 1fi-ft ft-A9P 

OU CVV l_y 1 1 N IVI (J A I U O.O r\tu 


110 

I I VJ 


3 ST 


10134153 


Qprp W rptainpr 9KM fi-(^T^90 
oui cvv i cian ici orxivi u vj i o^.vj 


190 


3 ST 


10001764 


^rrpw DIN Q'H'H M fi y 90-ft R-A9C 

Ol/I CVV l_s 1 1 N ZJkJkJ IVI VJ A ^- VJ vJ.vJ r\c-\j 


1^0 


10 ST 


10001515 


9rrpw DIN Q'H'H M ft y 90-ft ft-A9P 

OUI CVV LJIIN IVI VJ A O.O nt.u 


140 


2 ST 


98367598 


Disc A 5 x 9 / 35 


150 


0.76 M 


10307066 


In^i ilatinn 

1 1 louiuii i ly 


1F50 


O.bzo M 




InQi ilatinn 
1 1 iou id ii i iy 


170 


0.56 M 


10144069 


Hose EN 853- 1SN19 


180 


3 L 


10087418 


Cooler anti-freeze 



End 
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Spare parts list 



Page 1247 




98332141 



00 



I 



03.03.2010 



240,250,260 160 180 120 



370 




240,250,260 
320,330,340 



10 100 350 170 




rW\ SCHWING 



Page 1248 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98332141 
98332141 


LzJStetter 

Heating 24V, pre-assembly 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


98331809 


Rrapkpt 

LJI CU-rlVCl 


90 


1 ST 


10306303 


Motor holrlpr 

IVIUIUI 1 IUIUOI 


^0 


1 ST 


10306295 


I icaici \J r\ v v 




1 ST 


98327556 


Srrpw M fi y Q7 

OUI CVV IVI VJ A \J 1 


50 


1 ST 


98327558 


Oonnpption nippp 90° 18 W - pnl 


fiO 


1 ST 


98327557 


Ponnpption nippp Qtrainht 18 \A/ - pnl 

wvji 1 1 icoiivji i |j icuc , oiiaiyiii i vj vv o|ji.. 


70 


1 ST 


98327190 


Holder duitid 


80 


1 ST 


98327184 


Holrlpr nnptprinn niimn 

1 IvJIvJd , IllOlOllliy |JUIII|J 


90 


1 ST 


10306297 


PumD 24V 


100 


1 ST 


10306296 


FiipI mptprinn niimn 94\/ 

i uci 1 1 idd ii ly uui 1 1 |j £—\ v 


110 


1 ST 


98331811 


Onnnprtinn ho^p 

v_/vji ii iv^vxiii ly i ivjov^ 


190 


1 ST 


98331812 


Ponnpptinn Kioqp 


1^0 

I OVJ 


1 ST 


98331810 


LJI aUixd 


140 


1 ST 


10306298 


PyhpiiQ Qilpnppr 

1 A 1 laUo olid 1 LiC 1 


1S0 


1 ST 


98332135 


RpHi iptinn 

1 \CvJ UOLIUI 1 


1fi0 

I U\J 


1 ST 


98316374 


Vpntilation pan DN ^1 8 

vci iLiidLivji i \jC\ yj i— J i n o i . vj 


170 
1 1 \j 


3 ST 


98327654 


Uncp ^ R v ^ v fiO 

nUoC O.O A O A uu 


180 


0.5 M 


98327763 


Tuhp 4 y 1 9^ DIN 7^78 

1 UUC *t A 1 . L- \J i— J 1 1 N / \J\J 1 vJ 


1Q0 

I C7VJ 


2 ST 


10007660 


PARI F POI 1 AR 

wAALJ l_ 1 UULLnl \ 


POO 


0.145 M 


98327762 


Tuhp flpyihlp 1 W 90 

1 UUC IICAIUIC l_V V L-\J 


910 


0.37 M 


10308383 


FyhaiiQt ninp 

1 Al IdUol pipe 


990 


1 ST 


98316470 


OICCVC 


9^0 


0.07 M 


10144069 


Hnqp FN 8^ - 19N1Q 
nuoc i i n ojj ioin i zf 


940 


14 ST 


10129842 


9prpw rptainpr 9KM 8-(^T^90 
Oui c vv i ciaii ici orxivi vj \j i o^.u 


9S0 


7 ST 


10001248 


Nut DIN Q^4 M 8-8-A9C 

INUl LJI IN Jjt IVI o o ritu 


9F50 


7 ST 


10001515 


^prpw DIN Q'H'H M 8 y 90-8 8-A9C 

OUI CVV l_J 1 1 N Zf\J\J IVI vJ A c-\J vJ.vJ 


270 


6 ST 


10134153 


Screw retainer SKM 6-GT320 


280 


3 ST 


10001244 


Nut DIN 934 M 6-8-A2C 



ETL D 



Stetter 

Heating 24V, pre-assembly 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1249 

98332141 
98332141 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


290 


1 ST 


10001768 


Screw DIN 933 M 6 x 30-8.8-A2C 


300 


1 ST 


10001766 


Screw DIN 933 M 6 x 25-8.8-A2C 


310 


1 ST 


10001762 


Screw DIN 933 M 6 x 16-8.8-A2C 


320 


4 ST 


10145912 


Screw retainer SKM 5-GT320 


330 


2 ST 


10001237 


Nut DIN 934 M 5-8-A2C 


340 


2 ST 


10001740 


Screw DIN 933 M 5 x 16-8.8-A2C 


350 


5 ST 


10014252 


Hose clamp 8- 22 


360 


8 ST 


60076721 


Hose clamp iD= 20. .32 


370 


1 ST 


98332130 


Cover 



End 



ETL D 



Page 1250 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 



Spare parts list 



Pagel251 



Heat exchanger 






COM-No.: 

ID-No.: 98326524 
Pert.Drg: 98326524 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


I u 


I o I 


Q«^9R^1 Q 

yoozDO i y 


lup uuver upi. 


90 


A 


lO^OQftfil 

I UOU£/OU I 


Thmarlprl Qnrkpt f^1/9 

I IlltiaUtJU oUUrxcl O Mc. 


^o 

ou 


A 


i uouyouo 


Mi it f^/A 


Ad 


I O I 




I— loot ovphannor I— loliv /t»I 
ncdl cALrl lal lytii ntillA opi. 




A 


1 00fi^99ft 


Plamn half Q<^rtinn DM 1ft - 9 
wldllip Mall oUULIUI I L/IN IO 


60 


2 ST 


10002481 


Cover plate DP II 


70 


4 ST 


10051700 


Hexagon nut TM 6 - A2C 


80 


4 ST 


10001227 


Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 



End 



ETL D 



Page 1252 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




40 130,140,150 70 



# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list p a gei253 

C-connection for high pressure cleaner COM-No.: 

ID-No.: 98366231 

Pert.Drg: 98366231 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


98352772 


Distributor 


20 


2 ST 


10185866 


Double nipple EN 10242 N8-1 1/2-Zn-A 


30 


1 ST 


10185852 


Ballcock R 1 1/2"" 


40 


1 ST 


10202458 


Screw joint 2a x 1 1/2a 


50 


1 ST 


10154467 


Screw plug G 3/4 VS-WD 


60 


1 ST 


10125146 


Threaded tube A 48.3 x 3.2 x 70 


70 


1 ST 


10011295 


Coupling DIN 14307 


80 


1 ST 


10195333 


Ballcock G 3/4"" ia 


90 


3 ST 


10011003 


Elbow EN 10242 A4-3/4-Zn-A 


100 


1 ST 


10038801 


Threaded tube B 26.9 x 2.6 x 70 


110 


1 ST 


98331051 


Water filter with drainage 


120 


1 ST 


10012572 


Hose grommet R 3/4"" 


130 


14 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


140 


7 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


150 


4 ST 


10197589 


Screw DIN 931 M 8 x 95-8.8-A2C 


160 


2 ST 


10001271 


Screw DIN 931 M 8 x 90-8.8-A2C 


170 


1 ST 


98364023 


Holder 


180 


1 ST 


10001515 


Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 



End 



ETL D 



Page 1254 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 

Water filter with drainage 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l255 

98331051 
98331051 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98331053 


Water filter - housing 


20 


1 ST 


98331055 


Water filter - sieve 


30 


1 ST 


98331057 


Water filter - ring 


40 


1 ST 


98331058 


Water filter - drainage 


50 


1 ST 


98331063 


Water filter - spacer 


60 


1 ST 


98331052 


Water filter - head 


70 


2 ST 


98331050 


Water filter - Reduction 1"" - 3/4"" 


80 


1 ST 


98331049 


O-ring 53.57 x 3.53 NBR 70 



End 



ETL D 



Page 



1256 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 





Stetter 



Spare parts list 



Page1257 



Step with holder, cpl. 






COM-No.: 

ID-No.: 98338236 
Pert.Drg: 98338236 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 n 

I u 


1 

I O I 




Dl aUrxcl 


90 


O O I 


I U I C7C700C7 


King 


ou 


1 QT 
I o I 


I U I ZOOZO 


C+on 9ft0 v 1 RO 

oiep zou x i ou 


AO 


19 


1 01 9QftA9 

I U I ^£70*+^. 


Cprou/ rotainor QKM ft f^T'^90 
OUcW lUldlllUi OrXIVI 0 - 0 I O^U 


ou 


D O I 


1 0001 9Aft 

I UUU I 


Mut HIM Q^A IV/I ft ft A9P 
INUl LJMN zjOH IVI O-O-nZU 


60 


6 ST 


10001515 


Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 


70 


3 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 


80 


3 ST 


10001303 


Screw DIN 931 M 10 x 40-8.8-A2C 



End 



ETL D 



Page 1258 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




160 110 140 



Stetter 



Spare parts list 



Tray 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1259 

98360305 
98360305 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98368242 


Tray, weldment 


110 


8 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


120 


8 ST 


10001812 


Screw DIN 933 M 8 x 30-8.8-A2C 


140 


16 ST 


10038097 


Schnorr lock washer S 8-phosphated 


160 


3 ST 


98368246 


Plate 


170 


1 ST 


98368253 


Plate 



End 



ETL D 



Page 1260 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Tray cpl. 



Stetter 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1261 

98360262 
98360262 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98360254 


Tray, weldment 


50 


12 ST 


10038097 


Schnorr lock washer S 8-phosphated 


110 


6 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


120 


6 ST 


10001812 


Screw DIN 933 M 8 x 30-8.8-A2C 


130 


3 ST 


98368253 


Plate 



End 



ETL D 



I Stetter Spare parts list 

Lubrication point slewing ring S42-S43SX 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1263 

98347753 
98347753 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


10001819 


Screw DIN 933 M 8 x 35-8.8-A2C 


20 


2 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


30 


4 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


40 


5 ST 


10209439 


Fitting body WES 6 LL - VS 


100 


1 ST 


98352408 


Hose package, Slewing ring S43SX BR02 



End 



ETL D 



Page 1264 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter Spare parts list 

Hose package, Slewing ring S43SX BR02 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1265 

98352408 
98352408 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10215254 


Greasing line 3550 mm G - 90 


20 


1 ST 


10205223 


Greasing line 4200 mm G - 90 


30 


1 ST 


10208111 


Greasing line 4950 mm G - 90 


40 


1 ST 


98341893 


Greasing line 4400 mm G - 90 


50 


1 ST 


98317125 


Greasing line 5250 mm G - 90° 


70 


1 ST 


98352228 


Lubrication point slewing range 



End 



ETL D 



Page 1266 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




98352228 




\M_ Stetter 

Lubrication point slewing range 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1267 

98352228 
98352228 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10095165 


Plate 18x40/120-M 10x1 


20 


5 ST 


10200242 


Screw joint M 10x1k-VS 


30 


5 ST 


10007886 


Cone-type lubricating nipple DIN 71412 


40 


5 ST 


98315508 


Capacitor module red 



End 



ETL D 



Page 1268 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




98347818 




Pagd269 



\MJ Stetter Spare parts list 

Connection, turret - boom S43SX ZSA COM-No.: 

ID-No.: 98347818 
Pert.Drg: 98347818 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

10 2 ST 98339515 Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 2200 

End 



ETL D 



Page 1270 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




# ICHWINC 

I^EJStetter Spare parts list Pagei27i 

Greasing unit S42SX Rock/agitator/ COM-No.: 

ID-No.: 98348004 
Pert.Drg: 98348004 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10215705 


Progressive distributor VPBM- 8 079 VS 


20 


1 ST 


98370786 


Progressive distributor VPKM-8-08711 


30 


1 ST 


98348021 


Hose package Rock/agitator 


40 


1 ST 


98348022 


Hose package slewing rim 


50 


1 ST 


98348023 


Hose package, support 


60 


1 ST 


98352222 


Assy ZSA 24V 1 FP Tool cabinet 


70 


1 ST 


98354671 


Angle stock 


80 


4 ST 


10129840 


Screw retainer SKM 12-GT320 


90 


2 ST 


10001517 


Screw DIN 933 M 12 x 30-8.8-A2C 


100 


4 ST 


10001254 


Nut DIN 934 M 12-8-A2C 


110 


4 ST 


10204508 


Schnorr lock washer S 6-phosphated 


120 


2 ST 


10001244 


Nut DIN 934 M 6-8-A2C 


130 


2 ST 


10001782 


Screw DIN 933 M 6 x 45-8.8-A2C 


140 


18 ST 


10207031 


Screw joint M 10x1 - VS 


150 


2 ST 


10010699 


Screw DIN 933 M 8 x 12-8.8-A2C 


160 


2 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 



End 



ETL D 



Page 1272 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 





\M_ Stetter 

Hose package Rock/agitator 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1273 

98348021 
98348021 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


2 ST 


10208095 


Greasing line 1900 mm G - G 


20 


1 ST 


10207339 


Greasing line 1300 mm G - G 


30 


1 ST 


10207341 


Greasing line 2000 mm G - G 


40 


1 ST 


10207340 


Greasing line 1400 mm G - G 


50 


1 ST 


10207854 


Greasing line 1700 mm G - G 


60 


1 ST 


10205623 


Greasing line 2300 mm G - 90 


70 


1 ST 


10208112 


Greasing line 5000 mm G - 90 



End 



ETL D 



Page 1274 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 

Hose package slewing rim 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1275 

98348022 
98348022 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10205226 


Greasing line 5700 mm G - 90 


20 


1 ST 


10208112 


Greasing line 5000 mm G - 90 


30 


1 ST 


10208112 


Greasing line 5000 mm G - 90 


40 


1 ST 


10205225 


Greasing line 5400 mm G - 90 


50 


1 ST 


10215217 


Greasing line 6100 mm G - 90 



End 



ETL D 



Page 1276 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 



Spare parts list 



Pagel277 



Hose package, support 






COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 


98348023 
98348023 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 




1 n 

I u 


I O I 


yoooo / o i 


ro o c i n pi lino A'l^O mm 
Oledolliy Mile H- 1 OU llllll O 


- QD 

C7U 


ou 


I O I 


C7O000 / O I 


r^rQQcinn lino A "1 mm 
Oleaolliy Mile *t 1 OU llllll O 


QD 


AO 
*+u 


I O I 


C700*+ 1 OC70 


f^roocin/^i lino mm 
Oledolliy Mile 44UU llllll \J 


- QD 


ou 


I O I 


C7O000 / O^. 


C^. ro ocinn lino Afi^O mm 
Oledolliy Mile *+UOU llllll O 


QD 


60 


1 ST 


10215217 


Greasing line 6100 mm G 


-90 


80 


1 ST 


98339121 


Greasing line 4350 mm G 


-90 


100 


1 ST 


10208112 


Greasing line 5000 mm G 


-90 



End 



ETL D 



Stetter 

Assy ZSA 24V 1FP Tool cabinet 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l279 

98352222 
98352222 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


3 ST 


10190105 


Clip nut M 8-galv. 


20 


3 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


30 


3 ST 


10001808 


Screw DIN 933 M 8 x 25-8.8-A2C 


40 


1 ST 


10025656 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 600 


50 


1 ST 


10205313 


Piston pump 24V 


60 


1 ST 


10050169 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 550 



End 



ETL D 



Page 1280 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Piston pump 24V 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1281 

10205313 
10205313 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10209988 


Piston pump 24V 


20 


1 ST 


10165863 


PUMP ELEMENT 


30 


2 ST 


10124189 


PUMPE ELEMENT 


40 


2 ST 


10215328 


Pressure relief valve 


50 


1 ST 


10215751 


PRESSURE RELIEF VALVE 


60 


1 ST 


10301805 


Parts cable set for piston pump 



End 



ETL D 



Stetter 

Assy ZSA 24V 1FP Tool cabinet 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l283 

98352222 
98352222 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


3 ST 


10190105 


Clip nut M 8-galv. 


20 


3 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


30 


3 ST 


10001808 


Screw DIN 933 M 8 x 25-8.8-A2C 


40 


1 ST 


10025656 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 600 


50 


1 ST 


10205313 


Piston pump 24V 


60 


1 ST 


10050169 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 550 



End 



ETL D 



Page 1284 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 

Piston pump 24V 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1285 

10205313 
10205313 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10209988 


Piston pump 24V 


20 


1 ST 


10165863 


PUMP ELEMENT 


30 


2 ST 


10124189 


PUMPE ELEMENT 


40 


2 ST 


10215328 


Pressure relief valve 


50 


1 ST 


10215751 


PRESSURE RELIEF VALVE 


60 


1 ST 


10301805 


Parts cable set for piston pump 



End 



ETL D 



Page 1286 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




WJStetter 

Assy ZSA 24V 2FP 




Spare parts list p ag ei287 

COM-No.: 

ID-No.: 98352223 
Pert.Drg: 98352223 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


I u 


D o I 


10190105 


Clip nut M 8-galv. 




o o I 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


ou 


D O I 


10001808 


Screw DIN 933 M 8 x 25-8.8-A2C 


ou 


I O I 


10050169 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 550 


fin 


I O I 


10025656 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 600 


70 


1 ST 


10302234 


Piston pump 24V 


80 


1 ST 


10215706 


Piston pump 24V 



End 



ETL D 



Page 1288 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




10302234 




Stetter 



Spare parts list 



Pag<5l289 



Piston pump 24V 






COM-No.: 

ID-No.: 10302234 
Pert.Drg: 10302234 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


I u 


I o I 




Diot/^n fr\ i imn r )A\l 
r IblOIl pUllip Z*+V 


90 


9 

Z. O I 




PI JMPF Fl FMFNT 
r uivir rz r_i_r_ivir_i n i 


30 


2 ST 


10215328 


Pressure relief valve 


40 


1 ST 


10180287 


Closing screw plug M 20 x 1 .5 VS-WD 


50 


1 ST 


10301805 


Parts cable set for piston pump 



End 



ETL D 



Page 1290 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 



Spare parts list 



Pag<5l291 



Piston pump 24V 






COM-No.: 

ID-No.: 10215706 
Pert.Drg: 10215706 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


I u 


I o I 




D i o t/"\ n r\i imn r )A\l 

r ibion pump Z*+V 




I O I 


1 U 1 DJODO 


PI IMP Fl FMFNT 
r uivir r_i_r_ivi rziN i 


30 


1 ST 


10215751 


PRESSURE RELIEF VALVE 


40 


2 ST 


10180287 


Closing screw plug M 20 x 1 .5 VS-WD 


50 


1 ST 


10301805 


Parts cable set for piston pump 



End 



ETL D 



Page 1292 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 

Supply unit lubrication RB S40 BR02 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1293 

98347852 
98347852 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10200242 


Screw joint M 10x1k-VS 


20 


6 ST 


10207031 


Screw joint M 10x1 -VS 


30 


1 ST 


98368102 


Central greasing strip Rock/agitator, 


40 


2 ST 


10001819 


Screw DIN 933 M 8 x 35-8.8-A2C 


50 


2 ST 


10001248 


Nut DIN 934 M 8-8-A2C 


60 


4 ST 


10038097 


Schnorr lock washer S 8-phosphated 



End 



ETL D 



Page 1294 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 

Central greasing strip Rock/agitator, 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pag<5l295 

98368102 
98368102 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


3 ST 


10208095 


Greasing line 1900 mm G - G 


20 


1 ST 


10207339 


Greasing line 1300 mm G - G 


40 


1 ST 


10207340 


Greasing line 1400 mm G - G 


50 


1 ST 


10207854 


Greasing line 1700 mm G - G 


60 


1 ST 


10205623 


Greasing line 2300 mm G - 90 


70 


7 ST 


10007886 


Cone-type lubricating nipple DIN 71412 


80 


7 ST 


10200242 


Screw joint M 10x1k-VS 


90 


14 ST 


10200245 


Protection cap 


100 


1 ST 


10095165 


Plate 18x40/120-M 10x1 



End 



ETL D 



rW\ SCHWING 



Page 1296 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Greasing unit S42SX boom 


ID-No.: 


98352220 






Pert.Drg: 


No 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10208473 


Prnnrp<;<;i\/p Hi<;trihi itnr VPRM- S 104 \/9 

1 1 vJMI Cool VC VJIoll IUU LVJI V 1 LJ 1 V 1 O 1 V o 




1 ST 


10208472 


Prnnrpq^ivp Hktrihiitnr VPRM-10 0^*S \/S 

r i uy i cool vc uiou iuuiui v r uivi i\j \J\J\j vo 


^0 


1 ST 


10208468 


Prnnrp<5<;i\/p Hi<;trihi itnr VPRM- Q 04Q \/9 

ri UUI CoolVC VJIoll IUU IVJI V 1 LJ 1 V 1 Zf yJ'-rZf VO 


40 


1 ST 


10208469 


Prnnrpqqivp diqtrihutnr VPRM- *S 10*S VS 

1 1 UUI COOI VC UIOLI 1 kJ U IU 1 V 1 \—> 1 V 1 \J 1 VJvJ V vj 


^0 


1 ST 


10209033 


Hn<5P npipkanp 

i i uoc jjauixayc 


60 


1 ST 


10208303 


Hnqp narkanp S49SX R-inint 

1 IUOC IJGIvsi\GIUC v— ' i t_ LJ JVJM II 


70 


I O I 


I UiUOOU't 


1 1 UOC UC4L/i\CiyC OttOA W JUIIIl 


80 


1 ST 


10208305 


Hose package S42SX D-joint 


1000 


1 ST 


10203500 


Central lubricating system S42SX 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1297 




rW\ SCHWING 



Page 1298 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

10209033 
10209033 




Stetter 

Hose package 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 




i 


1 ST 


10209093 


f^rpacinn linp ^4^0 mm 

\Jl COoll iy IIIIC \J'~r\J\J 1 1 II 1 1 v_J 


yJ 


9 


1 ST 


10209081 


(nrppi^inn linp RQ'SO mm 
vji cdoii iy in ic 1 1 ii 1 1 \j 


- Q0 




1 ST 


10205195 


(^rpaoinri linp ^^00 mm 
\Ji COo II iy line JvJuU 1 1 II 1 1 v_j 


- d 


4 


1 ST 


10209079 


(nrpfl^inn linp 17^0 mm 
v_j i c ci o m i y in ic i / ju 1 1 n 1 1 v_j 


- Q0 




1 ST 


10209072 


f^rpoejnn linp ^^^0 mm 
\ji coon iy iiiic vjoovj 1 1 ii 1 1 v_j 


- d 

yJ 




1 ST 


10208096 


f^rpacinn linp 9100 mm 

v_j i c do m i y in ic ^- i w w 1 1 ii 1 1 v_j 


- G 


7 
i 


1 ST 


10208097 


r^rpoejnn linp 9900 mm 
vjiccioiiiy iiiic 1 1 ii 1 1 \j 


- d 

yJ 


u 


1 ST 


10208108 


(^rpocinn linp 9S00 mm 

VJI C70OII iy HMO £-\J\J\J 1 1 II 1 1 \J 


- Q0 


Q 

\j 


1 ST 


10209071 


r^rpoejnn linp 9*3^0 mm 
\ji ccioii iy iiiic 1 1 ii 1 1 \j 


- d 

yJ 


100 

I VJVJ 


1 ST 


10209080 


f^rpooinn linp ^7^0 mm 
vjicdoiiiy in ic J / \J\J mini \j 


- QO 


110 

1 1 \J 


1 ST 


10208921 


f^rpoojnn linp 9*300 mm 
\ji cdoii iy in ic £-\J\J\J 1 1 ii 1 1 v_j 


- G 


120 


1 ST 


10208919 


Greasing line 650 mm G - 


G 


130 


1 ST 


10208129 


Greasing line 6200 mm G 


-G 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1299 




rW\ SCHWINC 



Page 1300 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Hose package S42SX B-joint 


ID-No.: 


10208303 






Pert.Drg: 


10208303 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


1 ST 


10208348 


r^rpaQinn linp 10^0 mm - QD 

\Jl Udoll ly IIIIC I \J\J\J II I II I v_J C vv 


9 


1 ST 


10208349 


(nrpa^inn linp 1 ^'SD mm - QD 
\j i c do m i y inio lOuu 1 1 ii 1 1 v_j w 




2 ST 


10208124 


(^rpa<;inn linp ^ROD mm C - C 

\Jl CCIoll ly IIIIC OUUU MINI v_J \J 


4 


1 ST 


10205188 


(^rpooinn linp 1 'SOD mm - 
\ji cdoii ly in ic i juu 1 1 n 1 1 v_j v_j 




1 ST 


10205192 


f^rpacinn linp 97^0 mm - 
vjiocioiiiy iiiic ^- / mini v_j v_j 




1 ST 


10205604 


(^rpooinn linp 1840 m m - 

v_JICC40lliy III IC I vJ*~r\J 1 1 II 1 I \J \J 


7 
i 


1 ST 


10208345 


f^rpacinn linp 9400 mm - 
\j i cgoi i ly iiiic £-'~T\j\j 1 1 ii 1 1 v_j vjj 


« 


1 QT 

I O I 


I UZUO I U I 


Hrpaqinn linp ^000 mm H - H 

vji cdoii iy in ic o\juvj 1 1 ii 1 1 v_j \j 


9 


1 ST 


10208346 


Greasing line 3900 mm G - G 


100 


1 ST 


10205599 


Greasing line 450 mm G - G 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1301 




10208304 




rW\ SCHWINC 



Page 1302 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hose package S42SX C-joint 


ID-No.: 


10208304 






Pert.Drg: 


10208304 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 
i 


2 ST 


10208096 


f^rpaQinn linp 9100 mm - 




1 ST 


10208108 


Hrpaqinn linp 9^00 mm H - QO 




1 ST 


10208102 


(^rpaoinri linp ^400 mm - 
\ji coo ii ly iiiic jtuu 1 1 ii 1 1 v_j vjj 


4 


1 ST 


10205192 


(^rpaqjnn linp 97^0 mm Cn - Cn 

vJI Cuoll ly IIIIC ^- / \J\J ■■■■■■ v_J v_J 


R 


1 ST 


10205186 


f^rpacinn linp fiOO mm - 
VwJiccioiiiy iiiic uuu 1 1 ii 1 1 \j \j 




1 ST 


10208093 


(nrpp^inn linp 1900 m m - 
\j i c do m i y in ic i t.wu 1 1 ii 1 1 \j \j 


7 
i 


1 ST 


10208100 


f^rpa^inn linp 9Q00 mm C - C 

\Jl CCIoll iy MIIC £-\J\J\J MINI v_J VJJ 


« 


1 QT 

I O I 


I U^LU / OOC7 


(nrpfl^inn linp 1 ^00 mm - 
\j i c do m i y in ic i juu 1 1 n 1 1 v_j \j 


9 


1 ST 


10205204 


Greasing line 230 mm G - 90 


100 


1 ST 


10208098 


Greasing line 2450 mm G - G 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 
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rW\ SCHWINC 



Page 1304 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Hose package S42SX D-joint 


ID-No.: 


10208305 






Pert.Drg: 


10208305 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10207340 


f^rpoojnn linp 1400 mm fn - fn 


9 


1 ST 


10208090 


f^rpacinn linp 970 mm - 

\ji ca oil ly ii i ic L— i \J 1 1 ii 1 1 \j \j 




1 ST 


10208096 


f^rpaQinn linp 9100 mm - 
vji coon ly iiiic £- iuu iiiiii v_j vjj 


4 


1 ST 


10208106 


(^rpooinn linp 700 mm C\ - QO 
v_j i c ci o m i y iiiic i iiiiii \j \J \j 




1 ST 


10205191 


r^rpoejnn linp 9^Q0 mm - 

VwJICClolliy IIIIC £-\J \J\J IIIIII v_J v_J 




1 ST 


10208095 


(^rpoojnn linp 1Q00 mm - 
v_j i c do m i y in ic i juu iiiiii v_j v_j 


7 
i 


1 ST 


10208094 


f^rpoejnn linp 1ft00 mm - 
vji ccioii ly iiiic i Kjyjyj mini \j \j 


« 


1 QT 

I O I 


I UiUJUU I 


(^rpooinn linp 1000 mm - 

\ji caoii ly in ic i uuu iiiiii v_j v_j 


9 


1 ST 


10208099 


Greasing line 2550 mm G - G 


100 


1 ST 


10208091 


Greasing line 370 mm G - G 



End 



ETL D 



\M_ Stetter 

Central lubricating system S42SX 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 305 

10203500 
No 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10208472 


Progressive distributor VPBM-10 055 VS 


2 


1 ST 


10208469 


Progressive distributor VPBM- 5 105 VS 


3 


1 ST 


10208473 


Progressive distributor VPBM- 5 104 VS 


4 


1 ST 


10208468 


Progressive distributor VPBM- 9 049 VS 


5 


1 ST 


10209033 


Hose package 


6 


1 ST 


10208305 


Hose package S42SX D-joint 


7 


1 ST 


10208303 


Hose package S42SX B-joint 


8 


1 ST 


10208304 


Hose package S42SX C-joint 



End 



ETL D 



Page 1306 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Hose package 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 307 

10209033 
10209033 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10209093 


Greasing line 3450 mm G - G 


2 


1 ST 


10209081 


Greasing line 6950 mm G - 90 


3 


1 ST 


10205195 


Greasing line 3500 mm G - G 


4 


1 ST 


10209079 


Greasing line 1750 mm G - 90 


5 


1 ST 


10209072 


Greasing line 3350 mm G - G 


6 


1 ST 


10208096 


Greasing line 2100 mm G - G 


7 


1 ST 


10208097 


Greasing line 2200 mm G - G 


8 


1 ST 


10208108 


Greasing line 2500 mm G - 90 


9 


1 ST 


10209071 


Greasing line 2350 mm G - G 


100 


1 ST 


10209080 


Greasing line 3750 mm G - 90 


110 


1 ST 


10208921 


Greasing line 2300 mm G - G 


120 


1 ST 


10208919 


Greasing line 650 mm G - G 


130 


1 ST 


10208129 


Greasing line 6200 mm G - G 



End 



ETL D 



Page 1308 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




10208305 




Stetter 

Hose package S42SX D-joint 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 309 

10208305 
10208305 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10207340 


Greasing line 1400 mm G - G 


2 


1 ST 


10208090 


Greasing line 270 mm G - G 


3 


1 ST 


10208096 


Greasing line 2100 mm G - G 


4 


1 ST 


10208106 


Greasing line 700 mm G - 90 


5 


1 ST 


10205191 


Greasing line 2590 mm G - G 


6 


1 ST 


10208095 


Greasing line 1900 mm G - G 


7 


1 ST 


10208094 


Greasing line 1800 mm G - G 


8 


1 ST 


10205601 


Greasing line 1000 mm G - G 


9 


1 ST 


10208099 


Greasing line 2550 mm G - G 


100 


1 ST 


10208091 


Greasing line 370 mm G - G 



End 



ETL D 



Page 1310 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter 

Hose package S42SX B-joint 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1311 

10208303 
10208303 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10208348 


Greasing line 1050 mm G - 90 


2 


1 ST 


10208349 


Greasing line 1350 mm G - 90 


3 


2 ST 


10208124 


Greasing line 3600 mm G - G 


4 


1 ST 


10205188 


Greasing line 1500 mm G - G 


5 


1 ST 


10205192 


Greasing line 2750 mm G - G 


6 


1 ST 


10205604 


Greasing line 1840 mm G - G 


7 


1 ST 


10208345 


Greasing line 2400 mm G - G 


8 


1 ST 


10208101 


Greasing line 3000 mm G - G 


9 


1 ST 


10208346 


Greasing line 3900 mm G - G 


100 


1 ST 


10205599 


Greasing line 450 mm G - G 



End 



ETL D 



Page 1312 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 

Hose package S42SX C-joint 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1313 

10208304 
10208304 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


2 ST 


10208096 


Greasing line 2100 mm G - G 


2 


1 ST 


10208108 


Greasing line 2500 mm G - 90 


3 


1 ST 


10208102 


Greasing line 3400 mm G - G 


4 


1 ST 


10205192 


Greasing line 2750 mm G - G 


5 


1 ST 


10205186 


Greasing line 600 mm G - G 


6 


1 ST 


10208093 


Greasing line 1200 mm G - G 


7 


1 ST 


10208100 


Greasing line 2900 mm G - G 


8 


1 ST 


10207339 


Greasing line 1300 mm G - G 


9 


1 ST 


10205204 


Greasing line 230 mm G - 90 


100 


1 ST 


10208098 


Greasing line 2450 mm G - G 



End 



ETL D 



Page 1314 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




Stetter Spare parts list 

Boom pipe work S42SX BR02 ZS DN8 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1315 

98344873 
98344873 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98372782 


Pipe work on the boom S42SX ZSA boom 2 


20 


1 ST 


98372950 


Pipe work on the boom S42SX ZSA boom 3 


30 


1 ST 


10050180 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1700 


40 


1 ST 


98372754 


Pipe work on the boom S42SX ZSA boom 1 


50 


1 ST 


10050179 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1500 



End 



ETL D 



Page 1316 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter Spare parts list 

Pipe work on the boom S42SX ZSA boom 2 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1317 

98372782 
98372782 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


16 ST 


10006796 


Mounting screw 


20 


16 ST 


10131257 


Locking plate for clamp 


30 


16 ST 


10006630 


Clamp half section DN12 


40 


1 ST 


98334311 


Tube 12x2x2900-cpl. 


50 


1 ST 


98373732 


Elbow 12 x 2 x 4845 / 4x1 35 - cpl. 


60 


3 ST 


10008083 


Fitting body GS 12 L 


70 


2 ST 


10216949 


Pipe connection 12L 


80 


1 ST 


98330815 


Tube 12x2x200 -cpl. 



End 



ETL D 



r/1 SCHWING 

Page 1318 Spare parts list L#JStetter 




Stetter Spare parts list 

Pipe work on the boom S42SX ZSA boom 3 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1319 

98372950 
98372950 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


14 ST 


10006795 


Mounting screw 


20 


3 ST 


10008083 


Fitting body GS 12 L 


30 


4 ST 


10001227 


Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 


40 


2 ST 


10002481 


Cover plate DP II 


50 


1 ST 


10052338 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 350 


60 


14 ST 


10131257 


Locking plate for clamp 


70 


8 ST 


10131233 


Clamp half section DN 12 - 2 


80 


10 ST 


10006630 


Clamp half section DN12 


90 


1 ST 


98344216 


Tube 12x2x5040-cpl. 


100 


1 ST 


98326350 


Tube 12x2x2000-cpl. 


110 


1 ST 


10216949 


Pipe connection 12L 



End 



ETL D 



Page 1320 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




98372754 

01 | 22.10.2013 




10,20,80 60 



10,20,80 
60 



60 

10,20,30 

10,20,30 
50 



10,20,30 
60 



10,20,30 



10,20,30 



10,20,30 



10,20,30 



10,20,30 
60 



Stetter Spare parts list 

Pipe work on the boom S42SX ZSA boom 1 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1321 

98372754 
98372754 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


28 ST 


10006796 


Mounting screw 


20 


28 ST 


10131257 


Locking plate for clamp 


30 


16 ST 


10006630 


Clamp half section DN12 


40 


1 ST 


98334696 


Tube 12x2x6000-cpl. 


50 


1 ST 


98369106 


Tube 12x2x3320-cpl. 


60 


5 ST 


10008083 


Fitting body GS 12 L 


70 


2 ST 


10216949 


Pipe connection 12L 


80 


12 ST 


10131233 


Clamp half section DN 12 - 2 


90 


1 ST 


98330815 


Tube 12x2x200-cpl. 


100 


1 ST 


98373667 


Tube 12x2x5620-cpl. 



End 



ETL D 



Stetter 



Spare parts list 



Pipe work on the boom S42SX ESV 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 323 

10193373 
10193373 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 



1 ST 
1 ST 
1 ST 
1 ST 
1 ST 
1 ST 
1 ST 



98373545 Pipe work on the boom S42SX ESV boom 1 

98373766 Pipe work on the boom S42SX ESV boom 2 

98373781 Pipe work on the boom S42SX ESV boom 3 

98373901 Pipe work on the boom S42SX ESV boom 4 

1 001 8482 Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1 600 

1 00501 79 Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1 500 

10095631 Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1400 



End 



ETL D 



r/1 SCHWING 

Page 1324 Spare parts list L#JStetter 




Stetter Spare parts list 

Pipe work on the boom S42SX ESV boom 1 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 325 

98373545 
98373545 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


16 ST 


10131257 


Locking plate for clamp 


20 


16 ST 


10006796 


Mounting screw 


30 


16 ST 


10006630 


Clamp half section DN12 


40 


1 ST 


98374117 


Tube 12x2x3295-kpl. 


50 


1 ST 


98334696 


Tube 12x2x6000-cpl. 


60 


3 ST 


10008083 


Fitting body GS 12 L 



End 



ETL D 



Page 1326 Spare parts list 



[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter Spare parts list 

Pipe work on the boom S42SX ESV boom 2 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1327 

98373766 
98373766 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


16 ST 


10006796 


Mounting screw 


20 


16 ST 


10131257 


Locking plate for clamp 


30 


16 ST 


10006630 


Clamp half section DN12 


40 


1 ST 


98372781 


Elbow 12 x 2 x 2780 / 2x30° cpl. 


50 


1 ST 


98372780 


Elbow 12 x 2 x 5870 / 4x35° cpl. 


60 


3 ST 


10008083 


Fitting body GS 12 L 



End 



ETL D 



r/1 SCHWING 
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Stetter Spare parts list 

Pipe work on the boom S42SX ESV boom 3 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 329 

98373781 
98373781 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


4 ST 


10008083 


Fitting body GS 12 L 


20 


4 ST 


10131233 


Clamp half section DN 12 - 2 


30 


2 ST 


10002481 


Cover plate DP II 


40 


4 ST 


10001227 


Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 


50 


12 ST 


10006795 


Mounting screw 


60 


12 ST 


10131257 


Locking plate for clamp 


70 


12 ST 


10006630 


Clamp half section DN12 


80 


1 ST 


98326350 


Tube 12x2x2000-cpl. 


90 


1 ST 


98373780 


Elbow 12 x 2 x 5950 / 4x1 70°, 1x1 77° cpl. 


100 


1 ST 


10052338 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 350 



End 



ETL D 



r/1 SCHWING 
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Stetter Spare parts list 

Pipe work on the boom S42SX ESV boom 4 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Page1331 

98373901 
98373901 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


18 ST 


10131233 


Clamp half section DN 12 - 2 


20 


9 ST 


10002481 


Cover plate DP II 


30 


18 ST 


10001227 


Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 


40 


1 ST 


10008083 


Fitting body GS 12 L 


50 


1 ST 


98373897 


Elbow 12 x 2 x 5520 / 4x145° cpl. 


60 


1 ST 


98373898 


Elbow 12 x 2 x 2845 / 2x145° cpl 


70 


1 ST 


10000331 


Screw joint RED-R 3/8-WD / R 1/2 


80 


1 ST 


30303604 


FITTING -HYD, GAS 12-LR 


90 


1 ST 


10073871 


One-hand quick-lock clamp 



End 



ETL D 



rW\ SCHWING 



Page 1332 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Electrical parts stabilizer lighting, LED 


ID-No.: 


98360740 






Pert.Drg: 


No 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


4 ST 


98360280 


Floodliaht LED col 9-33VB 12W 


20 


1 ST 


98349501 


Oflhlp harnp^ nntrinnpr linhtinn 

V> QUIU 1 lul 1 ICOO, UU 11 IUUCI "Ml 1 L 1 1 IU 


^0 


1 ST 


98349503 


F-nntinn Qtphiliypr linhtinn 


40 


1 ST 


98364416 


Onnnpptinn pahlp 9-nnl Qm 

wVJI II ICJOUUI 1 LrdUlO [JUI . C7I 1 1 


SO 


I O I 


sOOOcJOOt 


r^nnnpptinn p^hlp 9-nnl 10m 


60 


1 ST 


10308027 


Fuse holder cpl., MAN 


70 


1 ST 


10064858 


Fuse 20 A, yellow 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1333 




98360280 




r/1 SCHWINC 

Page 1334 Spare parts list L#JStetter 



COM-No.: 






Floodlight LED cpl. 9-33VB, 12W 


ID-No.: 


98360280 






Pert.Drg: 


98360280 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98360278 


Floodlight LED cpl. 9-33VV/12W 


20 


1 ST 


10198892 


Connector housing 2 poles, cpl. 


30 


1 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 



End 



ETL D 



[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1335 




rW\ SCHWING 



Page 1336 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Cable harness, outrigger lighting 


ID-No.: 


98349501 






Pert.Drg: 


98349501 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 
i 


1 ST 


10181635 


f^nnnpptnr hm iQinn 1 ^-nnl +PF 

\jUI II ICulUI 1 lUUOll ly 1 \J yJvJl.'i I— 


2 


1 ST 


10012196 


Contact insprt for sockpt connpctors 


3 


10 ST 


10025907 


Orimn pnntapt hu^hinn^ 1 0 mm 2 

V— ' 1 II 1 Ik/ vwl llUul UUOI III IUO 1 .\J 1 1 II 1 1 


4 


2 ST 


98352965 


f^rimn pnntapt hii^hinn<? 9 *S mm 2 

will lip OUI 1 IGllxl UUol III iyo L- . \J 1 1 II 1 1 




4 ST 


10013424 


r^iiirlp nin M ^ 

VJUIUC pn 1 1 VI \J 




1 ST 


10191482 


Qprpw inint M9^y1 R 

OUI CVV JVJII II I VI ^. vJA I ,\J 


« 
(J 


0.4 M 


10010335 


FIpp pahlp 9y9 Smm 2 Y9I Y-DR rnlnnrpH 

I ICU. L/GUIC L-7\L- . I I 1 1 I I 1 O I— 1 LJ , L-UIUUI CU 


Q 


30 M 


10012020 


FIpp pahlp 9y1 mm 2 OPVC-OR 

i ico. oauic a 1 1 1 ii 1 1 r v w vu 


10 

I \J 


21.1 M 


10202361 


Prntpptinn hnQP nprfnratprl Pn Q AD=1^nnnn 
i i vjlcolivji i i iuoc |jci i \j \ c\ lcu ry u / \i_/ — i oi i n 1 1 


11 

I I 


8 ST 


10156100 


Riihhpr hi iQhinn for linp 4-1 ^mm 
rxuuuci uuoi in iy ivji iiiic? *t ioiiiiii 


12 


8 ST 


10007447 


Strao black 4 7 x 200mm 

V_S 11 CA k/ k/IG4VXl\j I . I /\ ^Vvl 1 II 1 1 


13 


7 ST 


10130829 


Oahlp dp^innatinn nlatp 


14 


4 ST 


10198897 


QIppvp hnn^inn 9 nnl ml 

oiccvc i luuoii i y L— uui . , opi . 


17 

I r 


1 ST 


98316548 


f^nnnpptnr hniiQinn 9-nnlpQ 

uUI II ICOIUI 1 lUUOll iy £- [JUICO 


18 
i (j 


2 ST 


98316549 


Pin pnntapt 10-9 'Smm 2 

Fill UUI 1 LCIOL 1 . \J £.j\Jl 1 II 1 1 


19 


2 ST 


10308659 


Spal nrppn 1-9 'Smm 2 

UwUl Ul v^v^l 1 1 £— ; kJ 1 1 II 1 1 




1 ST 


10198897 


Q|pp\/p hniiQinn 9 nnl pnl 
oiccvc i iuuoii iy &- |jui., upi. 


21 


5 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 


22 


1 ST 


10202359 


Anti-kink sleeve 



End 
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Page 1338 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






E-option, stabilizer lighting 


ID-No.: 


98349503 






Pert.Drg: 


98349503 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


0.19 M 


10064378 


Mnimtinn rail y 7 ^mm 
i vivju 1 1 li i iy iciii jo a / .0111111 


o 


1 ST 


10147898 


Fiiqp tprminal KtV 1 FD 94\/ 

rUoC iCnllllllal i\IZ., L_ 1 YJ £J-r\J 




1 ST 


10064856 


Fmqp IDA rpd 


4 


9 ST 


10195608 


Tprminal 9 ^mm 2 
i ci 1 1 in idi i ii 1 1 


R 


2 ST 


10195609 


Tprminal rnvpr 9mm 

IdllllllOl wVCI L-\\ II II 




1 ST 


10202980 


1 aid-in hrirlnp 4-nnlpQ 

I—CIIVJ II 1 YJ\ 1 vJ y C *t LJVJIOo 


7 


2 ST 


10203864 


Tprminal damn TS3*S fi mm 

1 1 1 Ml lul vl C4 1 1 1 YJ 1 vjww j W 1 1 1 1 1 1 


8 


2 ST 


10128650 


Terminal desianation nlate 


q 


1 ST 


10301102 


Tprminal dp^innatinn nlatp 8 9mm 10 

IdllllllOl UGOIUI lailWI 1 VJ 1 CI U,^llllll, 1 \J , 


10 


1 ST 


10301103 


Terminal dpsinnatinn nlatp ft 9mm 11 

Id 1 1 III 1 C4 1 UGOIUI ICl LI W 1 1 YJ 1 CI IC LJ , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 


11 

1 1 


1 ST 


10180561 


Mm intinn-plin 
i viuu 1 1 li i iy uiikj 


19 

I L- 


1 ST 


10019295 


Rplav 94 V 10/90 A 


13 


1 ST 


10019286 


Screw with disc 

Vvl w VV V V 1 LI 1 \A lOw 


14 
i " 


1 ST 


10009830 


Phin hniiQinn for rpla\/Q 
nuu i iuuom iy ivji i ciayo 


1^ 

I *J 


4 ST 


10009698 


Flat nh in in qIppx/p 
rial piuy 111 oiccvc 


1fi 

I \J 


2.5 M 


10007314 


FIpp pahlp H07V-K 1 'Smm 2 hlapk 

LICU. Uu YJ 1 C 1 1 \J 1 V i\ 1 .\J\ 1 II 1 1 UldL/ix 


17 

I r 


2 M 


10007319 


FIpp pahlp H07X/-K 1 Smm 2 hrnwn 
i-icu. uciuic? i \\j 1 v r\ i.xjiiiiii uiuvvii 


18 
i (j 


14 ST 


10012649 


FnH fprnilp 1 ^0 mm 2 hlapk 

I I HJ ICl 1 U 1 C 1 . UU 1 1 II 1 1 UIGL/i\ 


19 


10 ST 


10007444 


Strao black 2 5 x 120mm 


21 


1 ST 


10202979 


1 aid-in hridnp ^ nnlp^ 

I—Oivj hi kji ivjyc \j [jwico 


29 


1 ST 


10012197 


t^nntant in^prt fnr nh in<? 1 *S-nnl +PF 
uui iiaui ii loci l i w i |jiuyo i \j pui . 1 i i 


9^ 






f^rimn pnntapt nin 1 ^ mm 2 

vl II 1 \yJ vsvJl ILdOL yJll 1 1 . \J 1 1 II 1 1 


24 


4 ST 


10013425 


Guide bushing M 3 


25 


1 ST 


10195610 


Laid-in bridge 2-poles 



End 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Connection cable 2-pol. 9m 


ID-No.: 


98364416 






Pert.Drg: 


98364416 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10198897 


Q|pp\/p hniiQinn 9 nnl pnl 


90 


1 ST 


10202358 


Anti-kink qIppx/p 

AAI 1 LI IXI 1 li\ OlCCVC 


^0 


9 M 


10012020 


FIpp rahlp 9y1 mm 2 OPVC-DR 
i ico. L/Ciuic 1 1 1 ii 1 1 vjr v o vu 


40 


8.6 M 


10202361 


Prntpptinn hn^p nprfnratprl Pn Q AD=1'^nnnn 

\ i uicouui I I iuoc [jci I KJ \ aicu ry J rwj I oi I n 1 1 


SO 


L- O 1 


1 U 1 JU 1 uu 


Riihhpr hi iQhinn fnr linp 4-1^inm 
i \uuuci uuoi iii ly ivji in ic *■+ i oi i n 1 1 


60 


1 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


70 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 



End 



ETL D 
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98369382 

00 | 23.04.20T3 



rW\ SCHWING 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Connection cable 2-pol. 10m 


ID-No.: 


98369382 






Pert.Drg: 


98369382 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

i \j 


1 ST 


10308654 


Q|pp\/p hniiQinn 9-nnl 

OICCVC 1 lUUoll iy £- \J\j\. 


90 


2 ST 


10308657 


Rii^hinn cc\w\t\c\ 1-9 Smm 2 


^0 


2 ST 


10308659 


^ppl nrppn 1-9 Rmm 2 
ocai y i cci i i \ \\\\ 


40 


1 ST 


10202359 


Anti-kink qIppx/p 

AAI III l\ll li\ OlCCVC 


SO 


10 M 


10010335 


FIpp rahlp 9y9 Smm 2 Y9I Y-DR rnlniirpH 


fiO 


9.6 M 


10202361 


Prntpptinn hn^p nprfnratprl Pn Q AD=1'^nnnn 
\ i uicuuui i i iuoc pel i kj \ aicu ry u / i oi i ii 1 1 


70 


L- O 1 




Riihhpr hi iQhinn fnr linp 4-1 ^mm 
i \uuuci uuoi iii ly ivji in i c i oi i ii i i 


80 


1 ST 


10007447 


Strap black, 4.7 x 200mm 


90 


1 ST 


10130829 


Cable designation plate 



End 
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Page 1344 Spare parts list 

COM-No.: 

ID-No.: 10308027 

Pert.Drg: 10308027 

Position Quantity ID-No.: 

1 1 ST 10217440 

2 2 ST 10125239 

3 2 ST 10307461 

End 



SCHWINC 

Stetter 

Fuse holder cpl., MAN 



Nomenclature 

Fuse box 30A 

RECEPTACLE STD-POWER-TIMER 
Individual seal 




ETL D 



Stetter Spare parts list 

Electrical parts S42-S47SX floodlamp 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 345 

98360699 
No 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98360692 


Electrical parts 


20 


1 ST 


98352922 


Holder 


30 


15 M 


10202362 


Protection hose perforated Pg11 


40 


1 ST 


98356750 


Pipe work on the boom Stapa M20 S43SX 



End 



ETL D 
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Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Electrical parts 


ID-No.: 


98360692 






Pert.Drg: 


No 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


2 ST 


98360280 


Floorilinht LED ml 12W 


20 


1 ST 


98360550 


Connpction cablp 50m snotliahts/boom 


^0 


1 ST 


10198895 


Phin hniiQinn 4-nnl pnl 


40 


1 ST 


10202356 


Anti-Kink qIppx/p 

AAI 1 11 r VI 1 ll\ OlCCVC 


SO 


1 ST 


10183468 


lank Qwitph pnl 


60 


1 ST 


10185363 


Function labpl Flpptrioal installat -RZ- 

1 Ul 1 \j I 1 \J 1 1 \\AYJ\J\ I— 1 \~* \J 1 1 IVyCJI II IOIC4IIG41- 1 — ' £ — 


70 


1 ST 


10110317 


Qjn n Qiinnnrt ^0 y SO mm 

Oiyi 1 CJUppVJI L \J\J A vJVJ 1 1 II 1 1 


80 


1 M 


10007314 


Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 black 


90 


2 ST 


10012649 


End ferrule 1 .50 mm 2 black 



End 



ETL D 
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98360280 




r/1 SCHWINC 

Page 1348 Spare parts list L#JStetter 



COM-No.: 






Floodlight LED cpl. 9-33VB, 12W 


ID-No.: 


98360280 






Pert.Drg: 


98360280 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98360278 


Floodlight LED cpl. 9-33VV/12W 


20 


1 ST 


10198892 


Connector housing 2 poles, cpl. 


30 


1 ST 


10202358 


Anti-kink sleeve 



End 



ETL D 
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98360550 



10,20 

30,40 




30,40 



rW\ SCHWING 



Page 1350 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98360550 
98360550 


LZJStetter 

Connection cable, 50m spotlights/boom 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i \j 


2 ST 


10198897 


Qlppx/p hniiQinn 0 nnl pnl 


20 


2 ST 


10202358 


Anti-kink sIppvp 

/ V 1 1 LI l\ll ll\ Oluuvv 


^0 


3 ST 


10130829 


f^ahlp rlpQinnatinn nlptp 
vauic ucoiy i ichivji i pi a ic 


40 


3 ST 


10007447 


on cip uiaurv, *t. / a ^.uuiiiiii 


50 


50 M 


10077355 


Elec. cable 4x1 .5mm 2 LiYY 


60 


0.3 M 


10304465 


Shrinkdown plastic tubing 



End 



ETL D 



2 



Pagd351 



]MJ Stetter Spare parts list 

Plug housing 4-pol., cpl. COM-No.: 

ID-No.: 10198895 
Pert.Drg: No 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

2 4 ST 1 01 99063 Pin contact 1.0-1 .5mm 2 

3 4 ST 1 01 99065 Seal, yellow 0.5-1 .5 mm 

End 



ETL D 
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[~M SCHWING 

L#JStetter 




Stetter 



Spare parts list 



Pipe work on the boom Stapa M20 S43SX 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 353 

98356750 
98356750 



Position 



Quantity 



ID-No. 



Nomenclature 



10 
20 
30 



End 



1 ST 

1 ST 

2 ST 



98323408 Heavy-gauge steel conduit 3000mm, M20, 

98327661 Heavy-gauge steel conduit 1900mm, M20, 

1 0073947 Final sleeve M 20 



ETL D 
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[~M SCHWING 

L#JStetter 




# SCHWINC 

WjStetter Spare parts list p ag ei355 

Cable drum, remote, 25m, cpl. VECTOR COM-No.: 

ID-No.: 10198303 

Pert.Drg: 10198303 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10197178 


Connector housing 15-pol.+PE 


2 


1 ST 


10012197 


Contact insert for plugs 15-pol.+PE 


3 


10 ST 


10013422 


Crimp contact pin 0.5 mm 2 


4 


1 ST 


10022656 


Crimp contact pin 1 .0 mm 2 


5 


4 ST 


10013424 


Guide pin M 3 


6 


1 ST 


10191480 


Screw joint M20x1 .5 


7 


25 M 


10160316 


Elec. cable 10x0.5+(2X0.5CY)mm, coloured 


8 


1 ST 


10007707 


Cable drum 


9 


1 ST 


10173666 


Cover plate for cable drum 


10 


5 ST 


10145140 


Sheet metal screw DIN 7981 


11 


1 ST 


10121432 


CABLE CLIP WITH PROTECTION 


12 


1 ST 


10166964 


Flange socket housing 15pol.+PE 


13 


1 ST 


10012196 


Contact insert for socket connectors 


14 


4 ST 


10013425 


Guide bushing M 3 


15 


4 ST 


10021400 


Screw DIN 84 M 3 x 12-4.8-A2C 


16 


4 ST 


10021570 


Sealing and securing ring M 3 


17 


4 ST 


10011982 


Nut DIN 934 M 3-Ms 


18 


10 ST 


10013421 


Crimp contact bushings 0.5 mm 2 


19 


1 ST 


10025907 


Crimp contact bushings 1 .0 mm 2 



End 



ETL D 



rW\ SCHWING 



Page 1356 


Spare parts list 


L£JStetter 


COM-No.: 






Pushbutton housing water heating 24V 


ID-No.: 


98316148 






Pert.Drg: 


No 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10211159 


Housina 110 x 180 x 90 

1 IUUOM IU 1 1 U A 1 \J\J A \J\J 


9 


1 ST 


10198330 


Mni mtinn rail 
i vivju 1 1 li i iy i ciii 




1 ST 


10309044 


1 iiminniiQ ni iQh-hi ittnn ton Qprtinn 

l_UI 1 III lUUo |JUol 1 UUllUII WJyJ OCUUUI 1 


4 


1 ST 


10309043 


1 iiminniiQ m iQh-hi ittnn hnttnm nart 

l_UI 1 III lUUo pUol 1 UU LLVJI 1 UULLUI 1 1 JJdl L 


R 


1 ST 


10185351 


Fnnrtinn lahpl Flprtriral in^tallat -R7- 

1 Ul IOLIvJI 1 IQUCI 1 lUull 1 KjCa 1 II IOLCIIICIL. \—J£— 




1 ST 


10110317 


.^inn Qimnnrt ^0 y mm 

0 1 y 1 1 oUppUl L \J\J A \J\J 1 1 II 1 1 


7 
i 


1 ST 


10176159 


RpIpv 94\/nn 9W lOA/P'SPA/AH rnl 

1 \d G y V l_/ V>» V V 1 \Jt\l L-^J\J V/Aw L/^JI . 




1 ST 


10019295 


Rplav 94 V 10/90 A 


Q 


1 ST 


10012705 


Rqqp fnr rplaw 9fi y 9fi 

UaoC ivji 1 clay ^.vj a £- vj 


10 


11 ST 


10195608 


Tprminal 9 Smin 2 

IdllllllCII ^.ul 1 II 1 1 


11 

I I 


3 ST 


10195610 


1 airl-in hrirlnp 9-nnlpQ 


19 

I L- 


1 ST 


10195609 


Tprminal rnvpr 9mm 

Idlllllldl L»U VCI l-\ 1 II 1 1 


13 


2 ST 


10203864 


Tprminal damn TS35 6 mm 


14 


2 ST 


10128650 


Tprminal Hp^innatinn nlatp 

1 \yl 1 1 Ml IUI Uv/OIUI lullv/l 1 ky 1 G4 


1^ 
i \j 


2 ST 


10128651 


Tprminal HpQinnatinn nlatp 
idiiinidi ucoiyi ichiui i uichc? 


1fi 
i \j 


2 ST 


10147898 


Fiiqp tprminal Kf7 1 FD 94V 

1 UOC LO 1 1 1 III 1 CI 1 1 \ 1 Z. , 1 1 1 / tt V 


17 

I r 


1 ST 


10064857 


Fi iQP 1 ^ A hh ip 


18 


1 ST 


10064855 


Fiic;p 7 R A hrnwn 

1 I .\J 1 V 5 k/l W V V 1 1 


1Q 
i \j 


1 ST 


10180561 


Mni mtinn-rlin 

1 VIVJU 1 1 LI i iy OIILJ 


90 


1 ST 


10183844 


9rrpw inint M90y1 S PA rnl 

Oul CVV JVJII IL 1 VI L.UA 1 . \J 1 f \ Opi. 


91 


I O 1 




Srrpw inint M1Ry1 *5 PA rnl 

OL»l C V v JVJII IL IVI 1 VJA 1 .U rr\ OkJI. 


22 


3 ST 


10183840 


Screw joint M 12x1 .5 PAcpl. 


23 


2 ST 


10102535 


Terminal designation plate 8.2mm 1-10 



End 



ETL D 



SCHWING 
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Spare parts list 
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98355734 




rW\ SCHWING 



Page 1358 


Spare parts list 


L#JStetter 


COM-No.: 






Handrail cpl. 


ID-No.: 


98355734 






Pert.Drg: 


98355734 






Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 
i yj 


2 ST 


98355665 


1— I o n rl rp i 1 

1 Idl IWl Gill 




8 ST 


a c\a n a a en 

10134153 


oui cvv i clou ici orvivi u vj i o^.vj 


30 


8 ST 


10189226 


Screw DIN 7991 M 6 x 20-8.8-A2C 


40 


8 ST 


10001249 


Nut DIN 1587M6-6-A2C 



End 



ETL D 
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Extension DN125 S2000 DW 



SCHWING 

Stetter 



Spare parts list 
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98336132 



Nur in Verbindung mit Fahrzeugtyp MAN 
Only required by MAN truck type 




Super 1000 




98336133 


Super 2000 




98336132 


Super 3000 




98336087 



rW\ SCHWING 



Page 1362 
COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98336132 
98336132 


LCJStetter 

Extension DN125 S2000 DW 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 

1 \J 


1 ST 


98336088 


Dplivprv tuhp DN12 1 ) 100mm 5 1/2"" S2000 

UCM VCI V IUUC 1 / 1 N 1 C— \J \\J\J\\\\\\ \j \ 1 £— \— ' LUUU 


90 


1 ST 


10007018 


9nlit rniinlinn S 1/9"" 


30 


1 ST 


10207207 


Seal 5 1/2"" with web 


40 


1 ST 


10008369 


Safety clip 



End 



ETL D 



Spare parts list 



Stetter 



Optional pipeline variants 



wJStetter 

Optional pipeline variants 




Spare parts list Pagei365 

COM-No.: 

ID-No.: 98367907 
Pert.Drg: No 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


i 


I o I 


10148504 


Pumping line S42SX DN125 S1000 


o 
Z 


I o I 


10193550 


Pumping line S42SX DN125 S3000 


Q 
O 


I o I 


98366250 


Pipeline outlet S42SX BR02,DN1 80/1 80/1 50 


Q 


I O I 


98337924 


End hose DN125 1000+3000 


ou 


I o I 


10199199 


End hose stop valve cpl. DN100-125 


ou 


I O I 


98321496 


Fuse 




I O I 


10200183 


Tube mounting, Outrigger S58-61SX 


1 on 

I uu 


I O I 


10114490 


Side outlet BPL DN125 (Rock valve) 


I I u 


I o I 


10004349 


Delivery tube DN125 3000mm 5 1/2"" 


I zu 


I o I 


10049706 


Delivery tube DN125 3000mm 5 1/2"" S2000 


130 


1 ST 


10175768 


Delivery tube DN125 3000mm 5 1/2"" S3000 


150 


1 ST 


98360495 


Hose box S42-43 SX BR02 



End 
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9,10,25 1 
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[~M SCHWINC 

L£JStetter 



Spare parts list 



Page 1369 




Page 1370 Spare parts list 



[~M SCHWING 

LfJStetter 




10148503 




13,25 1 11,12 5/5 



# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list p a gei37i 

Pumping line S42SX DN125 S1000 COM-No.: 

ID-No.: 10148504 

Pert.Drg: 10148503 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


9 ST 


10010479 


Elbow DN125 5 1/2"" 90° Single Casting 


2 


4 ST 


10014526 


Elbow DN125 5 1/2"" 45° Casting 


3 


9 ST 


10004349 


Delivery tube DN125 3000mm 5 1/2"" 


4 


1 ST 


10094503 


Delivery tube DN125 630mm 5 1/2"" 


7 


1 ST 


10021859 


Delivery tube DN125 2590mm 5 1/2"" 


8 


1 ST 


10028285 


Delivery tube DN125 450mm 5 1/2"" DW 


9 


21 ST 


10007018 


Split coupling 5 1/2"" 


10 


21 ST 


10008369 


Safety clip 


11 


6 ST 


10002526 


Seal 5 1/2"" 


12 


4 ST 


10133242 


Screw coupling 5 1/2"" 


13 


3 ST 


10006587 


Screw coupling 5 1/2"" 


14 


1 ST 


10111567 


Safety device for end hose DN 1 25 


15 


21 ST 


10038880 


Tube support DN125 


16 


21 ST 


10010238 


Round steel stirrup DN 11 2/1 25 


17 


52 ST 


10001260 


Nut DIN 934 M 16-8-A2C 


18 


17 ST 


10001469 


Washer DIN 7349 17-St-A3C 


19 


16 ST 


10006723 


Schnorr lock washer S 16-phosphated 


20 


7 ST 


10001341 


Screw DIN 933 M 16 x 45-8.8-A2C 


21 


1 ST 


10001370 


Screw DIN 933 M 16 x 80-8.8-A2C 


22 


42 ST 


10001901 


Washer DIN 125 B 17-140HV-A3C 


23 


42 ST 


10001286 


Nut DIN 985 M 16-8-A2C 


25 


22 ST 


10207207 


Seal 5 1/2"" with web 


26 


1 ST 


10094504 


Delivery tube DN125 2465mm 5 1/2"" 


27 


1 ST 


10094505 


Delivery tube DN125 2700mm 5 1/2"" 



End 
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10148503 




13,25 1 11,12 5/5 



# SCHWINC 

\Mj Stetter Spare parts list 

Pumping line S42SX DN125 S3000 COM-No 

ID-No.: 
Pert.Drg: 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


8 ST 


10189900 


Elbow DN125 5 1/2"" 90° S3000 


2 


4 ST 


10189901 


Elbow DN125 5 1/2"" 45° S3000 


3 


9 ST 


10187152 


Delivery tube DN125 3000mm 5 1/2"" S3000 


4 


1 ST 


10193531 


Delivery tube DN125 630mm 5 1/2"" S3000 


7 


1 ST 


10193532 


Delivery tube DN125 2590mm 5 1/2"" S3000 


8 


1 ST 


10193534 


Delivery tube DN125 450mm 5 1/2"" S3000 


9 


21 ST 


10007018 


Split coupling 5 1/2"" 


10 


21 ST 


10008369 


Safety clip 


11 


6 ST 


10002526 


Seal 5 1/2"" 


12 


4 ST 


10133242 


Screw coupling 5 1/2"" 


13 


3 ST 


10006587 


Screw coupling 5 1/2"" 


14 


1 ST 


10111567 


Safety device for end hose DN 1 25 


15 


21 ST 


10038880 


Tube support DN125 


16 


21 ST 


10010238 


Round steel stirrup DN 11 2/1 25 


17 


52 ST 


10001260 


Nut DIN 934 M 16-8-A2C 


18 


17 ST 


10001469 


Washer DIN 7349 17-St-A3C 


19 


16 ST 


10006723 


Schnorr lock washer S 1 6-phosphated 


20 


7 ST 


10001341 


Screw DIN 933 M 16 x 45-8.8-A2C 


21 


1 ST 


10001370 


Screw DIN 933 M 16 x 80-8.8-A2C 


22 


42 ST 


10001901 


Washer DIN 125 B 17-140HV-A3C 


23 


42 ST 


10001286 


Nut DIN 985 M 16-8-A2C 


24 


1 ST 


10187150 


Elbow DN125 5 1/2"" 90° S3000 


25 


22 ST 


10207207 


Seal 5 1/2"" with web 


26 


1 ST 


10189347 


Delivery tube DN125 2465mm 5 1/2"" S3000 


27 


1 ST 


10193533 


Delivery tube DN125 2700mm 5 1/2"" S3000 



End 
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98362726 



00 | 



13.02.2013 



420,430,500 
210 



-260,290 
460,490 

440 



210,260 




300 



220,260 
220,250 
210,250 



230,430,490 



240,420,450 



410,420,430 



B 



150,200,250 
230,420,430 




410,420,430 
270 



2/3 
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# SCHWINC 

I^JStetter Spare parts list p a gei38i 

Pipeline outlet S42SX BR02.DN1 80/1 80/1 50 COM-No.: 

ID-No.: 98366250 

Pert.Drg: 98362726 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10026159 


Connectiing bend DN180 14° 


20 


1 ST 


10181335 


Elbow Hinged DN180 90° Single R=270 


30 


1 ST 


98323797 


Elbow DN180 V-R 90° Single R=270 


40 


1 ST 


10202589 


Tapered tube DN 180/1 50 1570mm R-6"" DW 


50 


1 ST 


10116089 


Elbow DN150 6"" 45° Single R=230 


60 


1 ST 


10008470 


Tapered tube DN 150/1 25 3000mm 6 ,m -5 1/2"" 


70 


1 ST 


10088570 


Pipe DN125 5 1/2"" 


80 


1 ST 


10014526 


Elbow DN125 5 1/2"" 45° Casting 


90 


1 ST 


10004274 


Delivery tube DN125 880mm 5 1/2"" DW 


100 


1 ST 


10010479 


Elbow DN125 5 1/2"" 90° Single Casting 


110 


1 ST 


98366265 


Delivery tube DN125 995mm 5 1/2"" DW 


120 


1 ST 


10151721 


Elbow DN125 5 1/2"" 90° 340mm w/Ribs Bolt 


130 


2 ST 


10043560 


Cup-tension coupling DN180 


140 


2 ST 


10006403 


Seal DN180 BF 


150 


3 ST 


10008369 


Safety clip 


160 


1 ST 


10000602 


O-Ring 200x10 NBR70 


170 


1 ST 


10018123 


Hinge 


180 


1 ST 


98339769 


Split coupling 6"" 


190 


1 ST 


10006948 


Split coupling 6"" 


200 


1 ST 


98338697 


Split coupling 5 1/2"" with plate 


210 


3 ST 


10138151 


Screw coupling 5 1/2"" with plate 


220 


3 ST 


10006587 


Screw coupling 5 1/2"" 


230 


4 ST 


10001350 


Screw DIN 933 M 16 x 50-10.9-GT500 


240 


1 ST 


98350992 


Tube holder 


250 


3 ST 


10207207 


Seal 5 1/2"" with web 


260 


3 ST 


10002526 


Seal 5 1/2"" 


270 


1 ST 


98350722 


Sheet metal angle 8mm 


280 


1 ST 


98362366 


Angle plate 
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COM-No.: 
ID-No.: 
Pert.Drg: 


Spare parts list 

98366250 
98362726 


LCJStetter 

Pipeline outlet S42SX BR02.DN1 80/1 80/1 50 


Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


290 


1 ST 


10133242 


Screw coupling 5 1/2 


300 


1 ST 


10190478 


Tube holder 185 mm 


310 


1 ST 


10308153 


ASSEMBLY - HOLDER FOR OUTLET RB 

180/180 


^90 


1 ST 


98319188 


Tuhp hnldpr DN180 

iuuc i ivjivjci i— J i n i Kjyj 


330 


2 ST 


10216098 


Round mrd 1fi y SfiO 


^40 


1 ST 


10004709 


vvcuyc 


^0 


1 ST 


10003995 


Clin nin DIN 11094 fi ^-Fqt 

W 1 1 |J |JII I 1— / 1 1 N 1 WJ^.'-r \J.\J 1 O L 


OUvJ 


4 ST 


10015400 


^phnnrr Inpk wfl^hpr ^ 94-nhnQnhptprl 
Oui ii ivji i iUui\ vvdoi ici o l-.'-t yj i ivjoui iciicu 


^70 

O 1 VJ 


4 ST 


10144351 


9rrpw DIN Q19 M 94 y fiO-ft ft-A^P 

OUI CVV L/IIN C I C- Ivl ^.*T A UU U .(J r\Ju 


oou 


1 ST 


10002386 


Thrpprlprl Qturl M 19^ mm 
i i n coucu oiuu ivi ou i 1 1 n 1 1 


\JZf\J 


1 ST 


10018117 


9rrpw DIN M 'Hfi y 70-8 ft-A^P 

OLrl CVV L/IIN C/OO IVI OvJ A / U U.U rAJVy 


400 

'rVJVJ 


1 ST 


10050570 


9rhnnrr Inpk waQhpr ^ ^R-nhnQnhatprl 

OUI II IVJI 1 lUOix VVCIol ICI O OU pi IVJoLH ICllCU 


410 


8 ST 


10001341 


^prpw DIN M 1fi y 4^-8 8-A9C 

Oul CVV L/IIN C7JJ IVI I VJ A tJ VJ.VJ t\L- w 


490 


27 ST 


10133552 


Qprp W rptainpr Ifi-C^T^O 

OUI CVV 1 CIC1II ICI OixlVI 1 U U 1 \Jc-\J 


4^0 


16 ST 


10001260 


Nut DIN Q^4 M 1R-8-A9P 

INUL L/IIN JJt IVI I VJ VJ r\L- V> 


440 


3 ST 


10192693 


Platp O ^ y 190/ 190- 17 

r Idle \j< \J A I c-\Jl I £-\J I / 


4^0 


3 ST 


10001591 


^prpw DIN M 1fi y 9^-8 8-A9C 

OL»l CVV L/IIN \J\J\J IVI I VJ A ^.vJ VJ . vJ r\£- V> 


4fi0 


4 ST 


10001332 


Sprpw DIN M1fix ^-8 8-A9C 

OOI CVV L/IIN \J\J\J IVI I VJ A <J«J VJ . VJ r\£- V> 


4Q0 


14 ST 


10006723 


^phnnrr Inpk w^Qhpr ^ 1 fi-nhnQnhatprl 

Jul II IVJI 1 IVJLrix VVCIol ICI O 1 VJ |JI IVJoUl ICllCU 


500 


4 ST 


10001336 


Screw DIN 933 M 16 x 40-8.8-A2C 


510 


2 ST 


10002523 


Seal 6"" with web 



End 
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\MJ Stetter Spare parts list 

Split coupling 6" COM-No.: 

ID-No.: 98339769 
Pert.Drg: No 

Position Quantity ID-No.: Nomenclature 

10 1ST 10183937 Split coupling 6"" without seal 

End 
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Stetter Spare parts list 

ASSEMBLY - HOLDER FOR OUTLET RB 180/180 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 385 

10308153 
10308153 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10308140 


Plate 


20 


1 ST 


10308139 


Plate 


30 


1 ST 


98318727 


Holder 


40 


1 ST 


98319096 


Round steel stirrup M12 


50 


6 ST 


10001254 


Nut DIN 934 M 12-8-A2C 


60 


2 ST 


10001896 


Washer DIN 125 B 13-140HV-A2C 


70 


2 ST 


10015400 


Schnorr lock washer S 24-phosphated 


80 


2 ST 


10010667 


Screw DIN 933 M 24 x 70-8.8-A3C 


90 


1 ST 


10001409 


Screw DIN 933 M 20 x 50-8.8-A3C 


100 


2 ST 


10145474 


Screw retainer SKM 20-GT320 


110 


1 ST 


10001265 


Nut DIN 934 M 20-8-A3C 


120 


8 ST 


10018617 


Schnorr lock washer S 12-phosphated 


130 


4 ST 


10001124 


Screw DIN 931 M 12 x100-8.8-A2C 


140 


1 ST 


98318717 


Support 


150 


2 ST 


10189225 


Screw DIN 7991 M 6 x 16-8.8-A2C 


160 


1 ST 


10155321 


Locking cap 60 x 60 x 5 



End 
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98332912 



98333212 
98337924 



Stetter 

End hose DN125 1000+3000 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 387 

98337924 
98333815 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


98316055 


Connecting hose DN125 01000 5 1/2"" 


20 


1 ST 


10095719 


End hose DN125 03000 5 1/2"" 


30 


1 ST 


10006587 


Screw coupling 5 1/2"" 


40 


1 ST 


10002526 


Seal 5 1/2"" 


50 


1 ST 


10111567 


Safety device for end hose DN 1 25 



End 
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# SCHWINC 

WjStetter Spare parts list p ag ei389 

End hose stop valve cpl. DN100-125 COM-No.: 

ID-No.: 10199199 

Pert.Drg: 10199199 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10199489 


Tube casing 


2 


1 ST 


10199490 


Connection piece 


3 


1 ST 


10199491 


Connecting plate 


4 


1 ST 


10195371 


Nut DIN 80705 M 18 x1.5-A3C 


5 


1 ST 


10199525 


Double nipple 1/4"" 


6 


1 ST 


10197568 


Bleeding valve 


7 


1 ST 


10098608 


Muffler (G 1/4) 


8 


1 ST 


10176348 


Hose nozzle R 1/4"" 


9 


1 M 


10101572 


Hose DN9 


10 


1 ST 


10101573 


Plug 


11 


2 ST 


10014252 


Hose clamp 8- 22 


12 


10 ST 


10197272 


Screw DIN 7991 M 6 x 30-8.8-A2C 


13 


12 ST 


10134153 


Screw retainer SKM 6-GT320 


14 


10 ST 


10001244 


Nut DIN 934 M 6-8-A2C 


15 


2 ST 


10199535 


Seal - D 50 x 3 


16 


1 ST 


10199536 


Seal -D 50x170x3 


17 


1 ST 


10199537 


Hose DN 110x635 


19 


2 ST 


10001819 


Screw DIN 933 M 8 x 35-8.8-A2C 


20 


2 ST 


10009875 


Nut DIN 985 M 8-8-A2C 


21 


4 ST 


10129842 


Screw retainer SKM 8-GT320 


22 


2 ST 


10301190 


Chain DIN 5685 - G 5 x 21 x 850 


23 


2 ST 


10189226 


Screw DIN 7991 M 6 x 20-8.8-A2C 


24 


2 ST 


10011985 


Nut DIN 985 M 6-8-A2C 



End 
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\MJ Stetter Spare parts list 

Fuse COM-No. 



Page1391 



ID-No.: 98321496 
Pert.Drg: 98321496 



Position Quantity ID-No.: Nomenclature 



10 1 ST 1 01 781 1 2 Wire rope D 2.5/3.5 x 500 mm 

20 2 ST 10013549 Rope clamp DIN 741 - 3 



End 



ETL D 



Stetter 

Tube mounting, Outrigger S58-61SX 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 393 

10200183 
10200183 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


2 ST 


10200180 


Tube mounting 


2 


4 ST 


10189234 


Screw DIN 7991 M 10 x 40-8.8-A2C 


3 


4 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 


4 


4 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 


5 


2 ST 


10175754 


Cambuckle lashing 2000 length 



End 



ETL D 



Stetter 

Side outlet BPL DN125 (Rock valve) 



Spare parts list 



COM-No. 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 395 

10114490 
10114490 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


1 


1 ST 


10007337 


Elbow DN150 V-R 90° Single R=230 PN 160 


2 


2 ST 


10043559 


Cup-tension coupling DN150 


3 


2 ST 


10004761 


Seal DN150 BF4005 159/183 x 12 


4 


1 ST 


10085710 


Tapered tube DN 150/1 25 1600mm R-5 1/2"" 



End 
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Stetter 

Hose box S42-43 SX BR02 



Spare parts list 



COM-No.: 

ID-No.: 

Pert.Drg: 



Pagel 397 

98360495 
98360495 



Position 


Quantity 


ID-No.: 


Nomenclature 


10 


1 ST 


10185675 


Hose container 


20 


2 ST 


98319387 


Rubber rail with steel reinforcement 


50 


7 ST 


10001861 


Screw DIN 933 M 10 x 30-8.8-A2C 


60 


18 ST 


10129841 


Screw retainer SKM 10-GT320 


70 


9 ST 


10001250 


Nut DIN 934 M 10-8-A2C 


80 


4 ST 


10032478 


Schnorr lock washer S 1 0-phosphated 


90 


4 ST 


10001855 


Screw DIN 933 M 10 x 20-8.8-A2C 


100 


2 ST 


10001865 


Screw DIN 933 M 10 x 40-8.8-A2C 


130 


2 ST 


10001513 


Screw DIN 933 M 12 x 25-8.8-A2C 


140 


2 ST 


10018617 


Schnorr lock washer S 1 2-phosphated 



End 
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Nomenclature Page 

Accessories - water system 1211 

Accumulator mounting S42-43SX BR02 43 

Adapter 516, 1148 

Adapter for safety valve 424 

Adapter Universal 1009 

Additional parts and alternatives 45 

Agitator shaft 164 

Agitator support 165 

Agitator support (glange assembly) 1 64 

Air filter 460 

Air line separate compressed air 42 

Air system LAH 900/1 0-35/200Z 456 

Air system S42-S47SX 42 

Allen key DIN 911 -10 1162 

Allen key DIN 911 -12 1162 

Allen key DIN 911 -19 1162 

Allen key DIN 911 -2 1162 

Allen key DIN 911 -2,5 1162 

Allen key DIN 911 -22 1163 

Allen key DIN 911 -4 1162 

Allen key DIN 911 -5 1162 

Allen key DIN 911 -6 1162 

Allen key DIN 911 -8 1162 

Anchor bolt f. solenoid valve MSE06/2 728, 738 

Angle for lock 192, 212 

Angle lever 60 

Angle plate 388, 1381 

« i , i 1 65, 242, 320, 778, 824, 1 1 98, 

Angle stock 1224 12/1 

Angle stock 1 00 x 25 x 5 / 20 1 1 98 

Angle stock 50 x 5 x 783 778 

Angle stock 65 x 1 40 x 1 0 / 30, 2x M8 537 



~M SCHWINC 

I^EJStetter Table of contents page 1399 



Nomenclature 



Page 



Angle stock for energy chain lefthand 
Angle stock for energy chain righthand 

Anti-kink sleeve 

Anti-Kink sleeve 
Articulated bearing 

Articulated bearing GE 110 ES/GE 110 DO 

Articulated bearing GE 90 ES/GE 90 DO 

ASSEMBLY - HOLDER FOR OUTLET RB 180/180 

Assembly S1-2 MO30 

Assy: boom/agitator block cpl. 

Assy Emergency stop 

Assy ZSA 24V 1 FP Tool cabinet 

Assy ZSA 24V 2FP 

Axle holder DIN 15058 - 30 x 8 

Axle holder DIN 15058 - 40 x 10 

Axle holder DIN 15058 - 50 x 12 

Back-up ring 110 x 103.8x 2 

Back-up ring DN220 

Back-up ring slotted 11.6 x 14.0 x 1.3 

Back-up ring slotted 110 x 102 x 1.5 

Back-up ring slotted 120 x 112 x 2 

Back-up ring slotted 13.6 x 16.0 x 1.0 

Back-up ring slotted 160 x 152 x 2 

Back-up ring slotted 180 x 172 x 2 

Back-up ring slotted 225 x 215.4x 2.5 

Back-up ring unslotted 112x1 04 x2 

Back-up ring unslotted 13.16 x 1.35 

Back-up ring unslotted 16.26 x 2.18 

Back-up ring unslotted 60 x 66.4 x 1 .5 



330 
328 

892, 896, 906, 956, 978, 986, 994, 
1013, 1020, 1022, 1027, 1029, 
1036, 1038, 1042, 1044, 1077, 
1082, 1084, 1088, 1107, 1109, 
1121, 1334, 1336, 1340, 1342, 
1348, 1350 

986, 1013, 1066, 1346 

106, 371, 373 

369 

367 

389, 1382 
121 
592 
592 

1211, 1271 

1211 

364 

334, 364 
364 

252, 268, 285, 304 

100 

624 

373 

117 

609 

371 

367 

369 

289, 308 

544 

630 

289, 308 
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Nomenclature 



Page 



Back-up ring unslotted 80 x 73.6 x 1.5 

Backup signal 12-24V 

Ball bearing slewing rim 

Ballcock16SNW13 

Ballcock 2"" 

Ballcock G 3/4"" ia 

Ballcock KMZ 34 T 

Ballcock - mounting kit DN 10 

Ballcock R 1 1/2"" 

Ball DIN 5401 - 10 

Ball knob 

Bar formed pointer bracket Gen 2 adapter 

Base for relay 26 x 26 

Base frame, machining, cpl. 

Base frame cpl. L=7250 S42-43SX BR02 

BASE PLATE 

Base plate 40 x 5 x 190 f. pipe package 

Bearing 

Bearing block 

Bearing bushing 

Bearing bushing D 95/108 x 70 

Bearing cover 

Bearing pin 

Bearing pin 30x247 

Bearing shell (pair) 

Bellows SD5 / SD6 

Bladder for pressure accumulator 6L 

Blanking plug 

BLANKING PLUG 

Blanking plug EP 340 / K 24 

BLANKING PLUG M12X 8,5-PA,CPL. 

Blanking plug M16 x 8.5-PA 



107 

44 

338 

794 

416 

420, 444, 464, 1214, 1242, 1253 

1167 

127 

400, 1253 
106, 485, 487 
176, 178 
334 

848, 854, 1356 

198 

41 

94 

352, 666, 1144 

168, 172, 174, 202, 206 

258, 274 

60, 96 

94 

168, 174 
60 
198 
56, 66 

588, 634, 654, 720 

474 

1206 

620 

113 

854 

1185, 1189 
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Blanking plug VSD 12 L/S M.MB. 
Blanking plug VSD 16 S M.MB. 
Blanking plug VSD 20 S M.MB. 
Blanking plug VSD 25 S M.MB. 
Bleeding valve 
Blind plug 

Blind plug 22.5 mm, black 

Blind plug M12x 8.5-PA 

Blind plug M16x 8.5-PA, cpl. 

Blind rivet DIN 7337 A 6 x12-AI/A2 

Blind rivet nut M 10 x 25 

Blind rivet nut M 8 

Blind rivet nut M 8 3,0 - 5,5 mm 

Bolt 

Bolt 45 x 124 

Bolt B 24x1 66/ 89-8.5 

Bolt D 17x44 

Bolt DIN 1444 - 20h11 x 70 x 64 

Bolt DIN 1444 - B 8h11 x 45 x 38 

Bolt E 25x60/ 47- 6.3 

Bolt F 45 x 175/160-5 

Bolt ISO 2341 B - 20 x 75 x 67 - St 

BoltS 50x173/ 16 

BoltS 65x200/16 

Bolt U 60x115/ 16- 9 

Bolt V 110 x 145/24-13 

Bolt V 110x220/ 25-13 

Bolt V 80 x 115/20-11 

Bolt V 90 x 130/24-11 

Bolt V 90x235/ 20-11 

Bolt X 110x465/25-13 

Bolt X 120x325/ 25-13 



656, 778 
618, 656 
1160 
596, 618 
1389 

888, 890, 892, 937, 984, 987, 1011 

1007 

848 

854 

192, 213 
338 

192, 212 
642 

106, 165 
104 

170, 208, 237 
256, 272 
184 

170, 208, 237 

363 

226 

1198 

250, 266, 283, 302 

250, 266, 283, 302 

363 

363 

363 

363 

363 

334 

363 

363 



Page 1402 



Table of contents 



Stetter 



Nomenclature 



Page 



Bolt X 120x400/ 25-13 

Bolt X 50x265/ 16- 9 

Bolt X 60x218/ 18-9 

Bolt X 80x279/ 26-11 

Bolt X 80x293/ 26-11 

Bolt X 80x348/ 26-11 

Boom pipe work S42SX BR02 ZS DN8 

Boom S42SX 

Boom section 1 , S42SX, machining 

Boom section 2, S42SX, machining 

Boom section 3, S42SX, machining 

Boom section 4, S42SX, machining 

Boom support, boom 2 

Boom support, boom 4 

Boom support + Rubber buffer, boom 2 

Boom support + Rubber buffer, boom 5 

Boom support cpl. S42SX 

Boom support front cpl. S43SX BR02 

Box 

Bracket 

Bracket, lefthand 
Bracket, righthand 
Bracket cpl. 

Bracket for pump kit fixture 
Bracket for spotlamp 
Bracket for tail lights 
Brake shoe with support 
Breather cap cpl. 
Breather screw G 1/4 A 
Breather screw M 8 x 16-8.8-A2C 
Built-in two-way valve NG 32 



363 

364 

363 

364 

363 

363 

1211 

42 

363 

363 

363 

363 

228 

230 

226 

226 

41 

226 

1218 

45, 80, 164, 404, 596, 642, 708, 
908, 1202, 1248, 1257 

1148 

1148 

41 

182 

870, 876 
898 
45 
424 

252, 268, 285, 304 
485, 487, 489, 497, 504 
121 
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Built-in valve 350 bar 
Built-in valve 5KIT SDM110, 130 bar 
Built-in valve 5KIT SDM110, 175 bar 
Bulkhead plate 

Bulkhead plate, pre-assembly for support 
Bulkhead plate 5x D20, 5x D26 
Bulkhead plate f. energy chain 
Bulkhead plate for hydraulik system 
Bulkhead plate S42-43SX 
Bulkhead strip 5x D20, 5x D26, cpl. 
Bushing 
Bushing , split 
Bushing A 35 x 12.5/ 25 
Bushing contact 

Bushing contact 0.5-1 qmm 

Bushing contact 1 .2-5 qmm 

Bushing contact 1-1.5 qmm 

Bushing contact 1 -2,5mm 2 
Bushing D 20 x 10,5/20 
Bushing DU MB 110 115 DU 
Bushing DU MB 110 60 DU 
Bushing DU MB 120 100 DU 
Bushing DU MB 120 65 DU 
Bushing DU MB 25 20 DU 
Bushing DU MB 35 30 DU 
Bushing DU MB 50 15DU 
Bushing DU MB 50 40 DU 
Bushing DU MB 60 25 DU 
Bushing DU MB 60 40 DU 
Bushing DU MB 80 60 DU 



620 

646, 712 
646, 712 
468, 770 
537 
658 

548, 554 
550, 552 
806 
592 

94, 363, 364, 1135 

104 

456 

836 

844, 890, 892, 894, 912, 977, 983, 
986 

896, 937, 984 

913, 980, 981, 988, 990, 1015, 
1029 

978, 1044, 1342 

165 

364 

364 

364 

198 

364 

106 

200, 204 

289, 308, 364 

364 

364 

364 
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Bushing H 20 x 20.5/ 34 
Butt joint bluel .5-2.5mm 2 
Cable 12x1mm 2 OPVC-JZ 
Cable 2x0.75mm 2 OPVC-OB 
Cable 2x1 qmm H05RN-F 
Cable 5x2.5mm 2 OPVC-JZ 
Cable box M12, 5-pol., bushing, 10m 
Cable box M12, 5-pol., bushing, 2m 
Cable box M12 4-pol. straight 2m 
Cable box M12 4-pol. straigth 0.5m pin 
CABLE CLIP WITH PROTECTION 
CABLE COLLAR 

Cable designation plate 

Cable drive for bow support S40 BR02 
Cable drum 

Cable drum, remote, 25m, cpl. VECTOR 
Cable drum D 190 
Cable duct 

Cable harness, End hose stop valve 

Cable harness, flashlight on stabilisers 

Cable harness, outrigger lighting 

Cable harness emergency/off 

Cable harness for solenoid valve 

Cable harness push-button 

Cable harness stabilizer enable button 

Cable harness X10, S42SX-S47SX, BR02 

Cable harness X13, S42-S47SX BR02 

Cable harness X16, VECTOR, S42SX-S47SX 

Cable harness X17, S42-S47SX,BR02 



115 

997, 1025 
824 

975, 983, 986 

872, 878, 958 

862 

992 

986 

1094 

1029 

1355 

908, 1248 

844, 858, 866, 890, 892, 894, 896, 
902, 912, 937, 939, 943, 973, 975, 
977, 983, 986, 992, 994, 1013, 
1027, 1029, 1038, 1042, 1044, 
1056, 1066, 1077, 1109, 1336, 
1340, 1342, 1350 

198 

1355 

1211 

200, 204 
923 
1062 
1050 

1034, 1332 

945, 969, 1071, 1191 

852 

941 

967, 1075 

935 

962 

962 

962 
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Cable harness X18, 12/24V, S42-S47SX 
Cable lug DIN 46237 - 3 - 2.5 
Cable lug DIN 46237 - 4 - 2.5 
CABLE SCREW JOINT M 40 X 8 
CABLE SCREW JOINT M 40X8 IP65 
Cable screw joint Pg11 
Cable set 
Cable support 

Cambuckle lashing 2000 length 
Cap 180° for tube NW10 

Cap 90° 

Capacitor module red 
Cap SW 17-2-G26/H15 

Cap SW 17-2-G47/H35 

Cap SW 22-2-G37/H20 
Case 

Case for delivery note 
Case for delivery notes, cpl. 
Catch 

C-connection cpl. 

C-connection for high pressure cleaner 
Center terminal 

Central greasing strip Rock/agitator, 
Central lubricating system S42SX 
Chain 0,4 mm, 

Chain DIN 5685 - G 5 x 21 x 850 
Chain holder 
Chain with hook 
Charger 12-24VDC 
CHECK VALVE 



962 
1189 

156, 1189 

983 

975 

156 

886 

964 

1393 

844, 894, 902, 943, 977, 984, 987 

844, 890, 892, 894, 896, 912, 937, 
977, 983 

1267 

342 

127, 293, 312, 342, 678, 688, 726, 
736 

129, 599 

1224 

1206 

45 

364 

42 

1211 

1103, 1119 

1293 

1296 

964 

1389 

964 

164 

1128 

580, 630, 646, 712 
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Check valve G 3/8 A/I PN16 
Check valve HERF2-CKCD-G3/8 
Check valve HERF-SV2-1 0-400 
Check valve HERF-SV2-6.25-300 
Check valve RVL-G1/2-CXFA-XCN-2.0 
Check valve S 20 A2.0 
Check valve VR6 

Check valve VUC114, 5 bar, G 1 1/4 
Clamp f. proximity switch M18 

Clamp half section DN12 

Clamp half section DN 12 - 2 

Clamp half section DN 16 - 2 
Clamp half section DN 18 - 2 
Clamp half section DN 20 - 3 
Clamp half section DN 20 II (STA) 
Clamp half section DN 22 - 3 
Clamp half section DN 25 III 
Clamp half section DN 28 
Clamp half section DN 30 - 4 
Clamping piece , lefthand 
Clamping piece , righthand 
Clamping piece S 30/20 SZ 
Clamp M5, AD 13.0mm 
Clamp M5, for 
Clamp S 37/15 SZ 
Cleaning and flushing system 
Cleaning ball for DN100 / soft 
Cleaning ball for DN125 / hard 
Cleaning ball for DN125 / medium-hard 
Cleaning ball for DN125 / soft 



519 

291, 310, 676, 686 

482 

482 

794 

596, 794 

630 

656 

927, 929 

291, 310, 404, 483, 494, 502, 660, 
670, 676, 686, 788, 1317, 1319, 
1321, 1325, 1327, 1329 

483, 572, 671, 1319, 1321, 1329, 
1331 

156, 483, 531,660, 670, 788 

1251 

660, 788 

352, 464, 483, 494, 502, 666, 671 
404 

660, 788 

404, 1144, 1216, 1244 

789 

102 

102 

111 

933, 1092 

908 

568 

1211 

1159 

1159 

1159 

1159 
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Cleaning ball for DN150 / hard 

Cleaning ball for DN150 / soft 

Cleaning ball for DN180 / hard 

Cleaning ball for DN180 / medium-hard 

Cleaning cover 

Cleaning head DN150 

Cleaning hose 10 m 

Clearance lamp 

Clip nut M 8-galv. 

Clip pin DIN 11024 6.3-Fst 

Clogging indicator 

Closing screw plug 

Closing screw plug M 20 x 1 .5 VS-WD 
Closing screw plug VS-M 14x1 .5-WD 
Clutch hub 

Clutch hubAHVO 190- 130 
Clutch hub Rotex 28 
Collecting pipe cpl. S42-47SX BR02 
Collecting pipe S42-47SX BR02 
Compensation tank 
Compressed air Modul AS2 
Compressor SRQ 30 
Condensation drain 
Cone 

Cone-type lubricating nipple DIN 71412 

Connectiing bend DN180 14° 
Connecting cable 
Connecting cable 1 ,0m 
Connecting cable 10m 
Connecting cable 10m, 3-pole 
CONNECTING CABLE 4 POLES 



1159 

1159 

1159 

1159 

426 

1159 

1159 

997 

1279, 1283, 1287 

111, 389, 1382 

597, 1148 

54, 59, 60, 64, 69 

1289, 1291 

514 

71, 73, 75 

62 

430 

592 

656 

1246 

774 

458 

965, 1007 
1226 

106, 165, 198, 289, 308, 334, 364, 
367, 369, 371, 373, 1267, 1295 

388, 1381 

858 

884 

906 

862 

1133 
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Connecting cable 6m PUR 4pol. M12 1133, 1137 

Connecting cable 8m 884 

Connecting cable M12, 10m, St./Bu. 949, 1139 

Connecting cable M12, 20m 1126, 1211 

Connecting hose 1248 

Connecting hose DN125 01000 5 1/2"" 1387 

CONNECTING LINE 5 M 986 

Connecting pieces 1 1 60 

Connecting plate 1389 

Connection 908 

Connection, turret - boom S43SX ZSA 1211 

Connection, vehicle-boom S42-S43SX, air 42 

Connection (reinforced) SW 60 115 

Connection cable 1005 

Connection cable, 50m spotlights/boom 1346 

Connection cable 0.5m 900 

Connection cable 14m 884 

Connection cable 2-pol. 10m 1034, 1332 

Connection cable 2-pol. 12m 1102 

Connection cable 2-pol. 9m 1 034, 1 332 

Connection cable 4m 884 

Connection cable Adapter 4pol/2pol. 1 025 

Connection cable pressure switch VSG 856 

Connection cable X1 5 Adapter 962 

Connection piece 1389 

Connection piece, straight 18 W - cpL 1248 

Connection piece12 L, cpl., MPS 139 

Connection piece 12 L, MPS 145 

Connection piece 16 S, cpl., MPS 139 

Connection piece 16 S, MPS 143 

Connection piece 90° 1 8 W - cpl. 1 248 

Connection piece DN50, BR02 416 
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Connection pipe 

Connection pipe 2,8 m 

Connection pipe cpl. for Modem 

Connection plate 

Connector housing, central M 32 

Connector housing 15-pol.+PE 

Connector housing 2-poles 

Connector housing 2 poles, cpl. 

Connector housing 3-pol. 
Connector housinng, in the middle 
Connector shell 

CONNECTOR SHELL 24-POL.+PE 
Console 

Contact insert 6 pol. pins 

Contact insert for plugs 15-pol.+PE 

Contact insert for socket connectors 

Contact profile 
Control 

CONTROL BLOCK NG 08 DOUBLE 
CONTROL BLOCK NG 20, S3 
Control block S1-2 MO30-SV350-DA80, cpl. 
Control block S3 MO20-SLSV-280 
Control block SD5/1-P(JG4-250)-AET 
Control block SD5/1-P(JG4-250)-AET, cpl. 
Control block SD6/2-AC(JG3-200)-EP, cpl. 
Control block SDM110/4-P(JG4-320)-AE 
Control block SDM110/4-P(JG4-320)-AE, 
Control block SDM110/4-P(SV)-AET 
Control block SDM110/4-P(SV)-AET, cpl. 



992 

44 

1001 

1103, 1119 
832, 977, 986 

939, 992, 1013, 1038, 1056, 1066, 
1336, 1355 

1038, 1336 

858, 956, 1022, 1025, 1036, 1050, 
1082, 1084, 1088, 1107, 1121, 
1334, 1348 

910, 1121 

975, 983 

828, 937 

973 

456, 1146 
828, 937, 977 

939, 992, 1013, 1040, 1056, 1064, 
1338, 1355 

1009, 1038, 1058, 1066, 1336, 
1355 

1137 

54 

628 

746 

90 

744 

578 

576 

617 

644 

642 

710 

708 
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Control block support cpl. 90 

Control block support MA=300 mm 1 1 9 

Control block VAL 6710-5075-067, 24 VDC 617 

Control block VBF-BVDP.2-G3/8-200 340 

Control block VBF-SLSV-280 f. S3 MO20 746 

Control block VBF-TL1-G-24VG 514 

Control block VBL-DR2W-G3/8 537 

Control block VBL-emergency-stop. 596 

Control block VBL-FFE-01 -24VG 596 

Control block VBL-MPS-RV 90 

CONTROL BOCK FOR WATER PUMP 724, 734 

Control cabinet, weldment S42-47 BR02 1 92 

Control cabinet cpl. S42-43SX BR02 41 

Control element 60 

Control housing 60 

Control hydr. 54, 64 

CONTROL PISTON 485, 487 

CONTROL PISTON D 20 487 

Control piston D 25 485 

CONTROL PISTON VPL 620 

CONTROL PISTON VZL 620 

Control piston VZL 30908 K2, no.7305 620 

Control piston VZL 30909 K2, no.7306 620 

Control piston VZL 30910 K2, no.7307 620 

Control piston VZL 31117 K2, No.7344 620 

Control plate 56 

Control plate, righthand rotation 67 

Control unitSV-DA 121 

Cooler anti-freeze 1 246 

Cooler-filter combination 25 kW 24V 1 1 46 

Cooler-filter combination electr. 1 1 44 

Cooler filter system S42-43SX BR02 E 45 
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Cooler housing 
Counternut M 12 - Ms 
Coupling DIN 14307 

Coupling DIN 3481 VB 3/4 

Coupling DIN 3482 VB 3/4 

Coupling DN 6 

Coupling flange 

Cover 

Cover cap 

Cover complate cpl. 

Cover DN230/210/180 + DN200/210/180 
COVER FOR HERF-VALVES 
Cover for water box 

Cover - GMBH Interlock Grate - M-Rock 
COVER LINING 
COVER MA=300 

Cover of housing DN230/210/180 + 
Cover plate, lefthand 
Cover plate, righthand 

Cover plate DP I A 

Cover plate DP II 

Cover plate DP III 
Cover plate DP IV 
Cover plate for cable drum 
Cradle 

Cradle bearing assembly (set) 
Crimp contact bushings 0.5 mm 2 
Crimp contact bushings 1 .0-2.5 mm 2 

Crimp contact bushings 1 .0 mm 2 



Page 

TI48 

848, 1103, 1119 
400, 1253 

420, 438, 444, 1167, 1214, 1218, 
1242 

1165 

1226 

115 

164, 198, 430, 642, 1224, 1249 

965 

599 

96 

485, 487 

111, 1211 

150 

96 

113 

92 

192, 212 
192, 212 

291, 310, 404, 483, 494, 502, 670, 
676, 686, 789 

156, 352, 464, 483, 494, 502, 531, 
666, 670, 789, 1251, 1319, 1329, 
1331 

404, 789 

404, 789, 1144, 1216, 1244 
1355 
56, 66 
56, 66 

973, 1066, 1355 
824 

1009, 1038, 1058, 1064, 1336, 
1355 
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Crimp contact bushings 1 .5 mm 2 
Crimp contact bushings 2.5 mm 2 
Crimp contact pin 0.5 mm 2 
Crimp contact pin 0.75 mm 2 

Crimp contact pin 1 .0 mm 2 

Crimp contact pin 1 .5 mm 2 

Crimp contact pin 2,5 mm 2 
Crimp contact pin 2.5 mm 2 
Cross EN 10242 C1- 3/4-Zn-A 
Crosstip screwdriver 
Cup spring stack 
Cup-tension coupling DN150 
Cup-tension coupling DN180 
Cutting ring CR 12 US 
Cutting ring CR 16 S 
Cutting ring CR 8 L/S 
Cutting ring DN220 
Cylinder block 120/ 85 x 2500 
Cylinder head 

CYLINDER SCREW 5/16-18UNC-2A- 
Cylinder sealing 110 x 96 x 22.5 / 32.9 
Cylinder sealing D 110/85 x 22,4 
Cylinder sealing D 160/130 x 25.4 
Cylinder sealing D 180/150 x 35.4 
Cylinder support 
Cylinder tube 
CYLINDER TUBE 
Cylinder tube 110 x 978 
Cylinder tube 22 X 33 
Cylinder tube cpl. 



Page 

1066 

1009, 1038, 1058, 1336 

939, 973, 975, 992, 1187, 1355 

832, 975, 977, 983, 986 

828, 983, 986, 992, 1013, 1056, 
1064, 1187, 1355 

828, 937, 977, 983, 986, 1040, 
1056, 1338 

983 

977, 1013 

1167 

1163 

66 

1395 

388, 1381 

452, 483, 494, 502 

483 

470, 514, 770 

98 

117 

106 

430 

252, 268, 285, 304 

373 

371 

367 

106 

106, 369, 371 
367 

252, 268, 285, 304 

256, 272 

373 



~M SCHWINC 

I^EJStetter Table of contents page 1413 



Nomenclature Page 

Cylinder with bush 57, 67 

Cylinder with control plate 66 

Cylindrical roller bearing 56, 59, 66, 69 

Delivery tube DN 1 25 1 00mm 5 1 12"" S2000 1 362 

Delivery tube DN125 2465mm 5 1/2"" 1371 

Delivery tube DN 1 25 2465mm 5 1 12"" S2000 382 

Delivery tube DN 1 25 2465mm 5 1 12"" S3000 1 377 

Delivery tube DN125 2590mm 5 1/2"" 1371 

Delivery tube DN 1 25 2590mm 5 1 12"" S2000 382 

Delivery tube DN 1 25 2590mm 5 1 12"" S3000 1 377 

Delivery tube DN125 2700mm 5 1/2"" 1371 

Delivery tube DN 1 25 2700mm 5 1 12"" S2000 382 

Delivery tube DN 1 25 2700mm 5 1 12"" S3000 1 377 

Delivery tube DN125 3000mm 5 1/2"" 1365, 1371 

Delivery tube DN 1 25 3000mm 5 1 12"" S2000 382, 1 365 

Delivery tube DN 1 25 3000mm 5 1 12"" S3000 1 365, 1 377 

Delivery tube DN125 450mm 5 1/2"" DW 1371 

Delivery tube DN125 450mm 5 1/2"" S2000 382 

Delivery tube DN 1 25 450mm 5 1 12"" S3000 1 377 

Delivery tube DN125 630mm 5 1/2"" 1371 

Delivery tube DN125 630mm 5 1/2"" S2000 382 

Delivery tube DN 1 25 630mm 5 1 12"" S3000 1 377 

Delivery tube DN125 880mm 5 1/2"" DW 1381 

Delivery tube DN125 880mm 5 1/2"" S2000 388 

Delivery tube DN125 995mm 5 1/2"" DW 1381 

Delivery tube DN 1 25 995mm 5 1 12"" S2000 388 

Differential cylinder D 1 20/ 85 x 2500 90 

Directional seat valve 24 VG 599 

Directional valve 3/2, solenoid valve 519 

Disc 50,123,150,168,364 

Disc 113x15 117 

Disc 8,4-1 40HV-A2 997 
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Disc 8,4 x 30 x 1 ,5 A2 246 

Disc A 5 x 9 / 35 396, 424, 1 246 

DiscB 8x17/60 50 

Disc D 40/ 13x4 537 

Disc S 1 2/1 25 - 1 2-GT500 200, 204, 338 

Disc S 24/1 25 - 1 2-GT500 338 

Distance sleeve D 9/5.4 x 1 6.5 728, 738 

Distributor 50, 400, 420, 1242, 1253 

Door 322 

Doorcpl. 192,212,1179 

Door plate 1181 

Double break-off plug 59, 60, 69 

DOUBLE-DECK TERMINAL UKK5 1064 

Double lance 700 mm 1240 

Double nipple 1/4"" 1226, 1389 

Double nipple EN 10242 N8-1 1/2-Zn-A 400, 1253 

Double nipple EN 10242 N8-1-Zn-A 516 

Double nipple EN 10242 N8- 3/4-Zn-A 424, 1167, 1214 

Double nipple R1/2, rotary 519 

Drainage flap DN250 92 

Drain hose with fitting 1 1 60 

Drain plug R 1"" 514 

DRIVE FLANGE D=1 50 50 

Driver 1159 

Drive shaft 56, 66 

Drive unit 120/636RZ MPS SKE+F 41 

Dummy cartridge P3T/SD6 630 

Dummy cartridge SV/VMP5 630, 712 

DU-Stop disc 52 x 78 x 2 200, 204 

Edge protection, flexible 658, 1218 

Elbow 1 2 x 2 x 1 020 / 1 x90° cpl. 572 

Elbow 12 x 2 x 1092/1x90°, 1x150° cpl. 660 
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Elbow 12 x 2 x 1176/1x90°,1x150° cpl. 660~~ 

Elbow 1 2 x 2 x 2780 / 2x30° 494 

Elbow 1 2 x 2 x 2780 / 2x30° cpl . 1 327 

Elbow 1 2 x 2 x 2790 / 2x30° 494 

Elbow 12x2x2845/2x145° cpl 1331 

Elbow 12x2x3064/4x10° cpl. 670 

Elbow 12x2x3976/2x10°, 2x11° 788 

Elbow 12x2x4035/4x10° cpl. 670 

Elbow 12x2x476/2x90° -cpl. 617 

Elbow 12x2x4845/4x135 -cpl. 1317 

Elbow 12x2x5520/4x145° cpl. 1331 

Elbow 1 2 x 2 x 5870 / 4x35° 494 

Elbow 1 2 x 2 x 5870 / 4x35° cpl. 1 327 

Elbow 12 x 2 x 5950 / 4x1 70°, 1x1 77° cpl. 1329 

Elbow 1 2 x 2 x 5950 / 4x35° 494 

Elbow 1 2 x 2 x 5960 / 4x35° 494 

Elbow 1 2 x 2 x 5970 / 4x35° 494 

Elbow 1 2 x 2 x 689 / 2x90° 482 

Elbow 1 2 x 2 x 759 / 2x90° 482 

Elbow 1 2 x 2 x 854 / 2x90° 482 

Elbow 16 x 2,5 x 1 054/1 x90°-cpl. 531 

Elbow 16 x 2.5 x 1280/1x90°, 1x1 50° 660 

Elbow 16x2.5x173/ 1x90° -cpl. 794 

Elbow 16x2.5x208/ 1x90° -cpl. 794 

Elbow 16x2.5x3016/ 4x10° cpl. 670 

Elbow 16x2.5x3020/ 2x10°, 2x11° 788 

Elbow 16x2.5x3118/4x10° cpl. 670 

Elbow 16x2.5x31 20/ 2x10°, 2x11° 788 

Elbow 16x2.5x3907/ 4x10° cpl. 670 

Elbow 16x2.5x3984/ 3x10°, 2x11° 789 

Elbow 16x2.5x3992/ 4x10° cpl. 670 

Elbow 16x2.5x4056/ 2x10°, 2x11° 788 
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Elbow 16 x 2.5 x 4114 / 4x10° cpl. 

Elbow 16 x 2.5 x 4158/4x10° cpl. 

Elbow 20 x 2 x 2450 / 3x10° cpl. 

Elbow 20 x 3 x 1523 / 1x90°, 1x150° 

Elbow 20x3 x 1765/2x10°, 1x11° 

Elbow 20 x 3x2120/ 1x11° 

Elbow 20 x 3 x 3853 / 4x10° cpl. 

Elbow 22 x 2.5 x 225/ 1x90° - cpl. 

Elbow25x4x1441 / 1x90°, 1x150° 

Elbow 25 x 4 x 3766 / 2x1 0°, 2x1 1 ° 

Elbow 30 x 2.5 x 2808 / 2x1 1 ° 

Elbow 38 x 6 x 509 / 1x90° - cpl. 

Elbow DN125 5 1/2"" 45° Casting 

Elbow DN125 5 1/2"" 45° r=275 S2000 

Elbow DN125 5 1/2"" 45° S3000 

Elbow DN125 5 1/2"" 90° S2000 

Elbow DN125 5 1/2"" 90° S3000 

Elbow DN125 5 1/2"" 90° Single Casting 

Elbow DN125 5 1/2"" 90° with tube 340mm 

Elbow DN125 5 1/2"" 90° 340mm w/Ribs Bolt 

Elbow DN150 6"" 45° S2000 R=225 PN 80 

Elbow DN150 6"" 45° Single R=230 

Elbow DN150 V-R 90° Single R=230 PN 160 

Elbow DN180 V-R 90° S2000 R=257 PN 85 

Elbow DN180 V-R 90° Single R=270 

Elbow DN76 with SAE-flange 2 1/2"" 

Elbow EN 10242 A1-1-Zn-A 

Elbow EN 10242 A1-3/4-Zn-A 

Elbow EN 10242 A4/45°- 3/4-Zn-A 

Elbow EN 10242 A4-2-Zn-A 

Elbow EN 10242 A4-3/4-Zn-A 



670 
670 
464 
660 
788 
788 
670 
618 
660 
788 
788 
596 

1371, 1381 
382, 388 
1377 
382, 388 
1377 

382, 1371, 1381 

388 

1381 

388 

1381 

1395 

388 

1381 

524 

516 

464, 1214, 1232 
420, 1242 
416 

111,420, 438, 444,456, 464, 
1214, 1218, 1242, 1253 
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Elbow Hinged DN180 90° S2000 R=257 PN 80 
Elbow Hinged DN180 90° Single R=270 
Elec. cable 10x0.5+(2X0.5CY)mm, coloured 
Elec. cable 18x0. 5mm 2 LiYYcoloured 
Elec. cable 24x0. ,5mm 2 LiYY coloured 
Elec. cable 2x1 .5mm 2 OPVC-OB 

Elec. cable 2x1 mm 2 OPVC-OB 

Elec. cable 2x2.5mm 2 YSLY-OB, coloured 

Elec. cable 3x 0.75mm 2 O-OB colored 

Elec. cable 3 x 1 .5mm 2 

Elec. cable 4x1 .5mm 2 LiYY 

Elec. cable 4x1 mm 2 OPVC-OB 
Elec. cable 7x0. 75mm 2 LiYY coloured 
Elec. cable FLKK 6mm 2 red d=6mm 
Elec. cable FLRY-B 1 .0mm 2 black 
Elec. cable FLRY-B 1 .0mm 2 brown 
Elec. cable H05V-K 0.75mm 2 black 
Elec. cable H05V-K 1 .0mm 2 black 
Elec. cable H05V-K 1 .0mm 2 white 

Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 black 

Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 blue 

Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 brown 

Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 green 
Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 grey 
Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 white 
Elec. cable H07V-K 1 .5mm 2 yellow 
Elec. cable H07V-K 6.0mm 2 brown 



388 

1381 

1355 

939 

1187 

977 

840, 862, 876, 890, 892, 956, 986, 
997, 1013, 1025, 1038, 1042, 
1056, 1082, 1088, 1102, 1109, 
1117, 1336, 1340 

862, 977, 1038, 1044, 1336, 1342 

824, 832, 852, 866, 908, 912, 977, 
983, 986, 1117 

937 

824, 896, 943, 977, 983, 1066, 
1121, 1350 

844, 1013 

894, 902 

937 

1009, 1058, 1064 

1009, 1064 

1187 

986 

888 

848, 956, 1011, 1020, 1040, 1082, 
1189, 1338, 1346 

1189 

848, 947, 971, 1011, 1040, 1073, 
1189, 1193, 1338 

947, 971, 1073, 1193 

1011 

947, 971, 1073, 1193 
947, 971, 1073, 1193 
937 
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Elec. proximity switch 923 

Electrical accessories T-Distributor M12 44 

Electrical circuit diagram 1211 

Electrical circuit diagram S42SX-S47SX, 45, 921 

Electrical installation, control cabinet 44 

Electrical installation, Tool cabinet 44 

Electrical installation kit S42-S47SX 921 

Electrical installation S42SX Mark 2 44 

Electrical mounting parts 44 

Electrical mounting parts, 24V 882 

Electrical mounting parts S42SX-S47SX 921 

Electrical option 44 

Electrical option 2. greasing pump 24V 43 

Electrical option EEC 44 

Electrical parts 44, 1345 

Electrical parts, coupling relay 1S, 24V 1102 

Electrical parts, driver's cab 44, 45 

Electrical parts, End hose stop valve 44 

Electrical parts, Interface boom support 1117 

Electrical parts, Pushbutton 44 

Electrical parts, Service supply 1179 

Electrical parts, speed measurement 923 

Electrical parts, spotlight 44 

Electrical parts 1 spotlight, 24V 45 

Electrical parts 2 spotlights, 24V 44 

Electrical parts additional backup lamps 44 

Electrical parts flashlights 45 

Electrical parts for VS-gear 852 

Electrical parts S31XT-36X,S42-47SX BR02 44 

Electrical parts S42-47SX 882 

Electrical parts S42-S47SX floodlamp 45, 1 21 1 

Electrical parts S42-S47SX rotary beacon 44 
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Electrical parts S42SX-S47SX 

Electrical parts S42SX-S47SX BR02 

Electrical parts stabilizer lighting 

Electrical parts stabilizer lighting, LED 

Electrical parts V-cable 

Electrical parts VS-gear 24V 

Electrical schematic, rotary beacon/ 

Electric diagram interface MB-AC MP2 

Electric mounting parts MB-Actros, 

Electronic assembly CAN-Box 4xDI, M12 

Electronic assembly Modem 

Electronic assembly Modem cpl. 

ELECTRONIC MODULE 

Emergency-Stop board 24VDC,cpl., VECTOR 

Enclosure 80 x 75 x 56.5 

ENCLOSURE - JUNCTION BOX 

END CAP KIT SD 5, CPL. 

End ferrule 1 .00 mm 2 red 

End ferrule 1.50 mm 2 

End ferrule 1.50 mm 2 black 

End ferrule 2.50 mm 2 

End hose DN125 03000 5 1/2"" 

End hose DN125 04000 5 1/2"" 

End hose DN125 1000+3000 

End hose stop valve cpl. DN100-125 

End switch GC-SU 1 FF 

END TERMINAL 

Energy chain 

Energy chain cpl., lefthand 
Energy chain cpl., righthand 
Energy chain cpl. S42-43SX BR02 



44 

921 

45 

1211 

1117 

44 

45 

43 

44 

1131 

1001 

44 

964 

964 

820 

977, 983, 986 
646, 712 

872, 878, 958, 1009, 1058, 1064 

947, 971, 1073, 1193 

956, 1011, 1020, 1040, 1082, 
1121, 1338, 1346 

156 

1387 

42 

1365 

1365 

951 

1103, 1119 

328, 330 

326 

326 

41 
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E-option, greasing syst./load limitation 
E-option, stabilizer lighting 
E-option box Switchable distributor 24V 
E-option End hose stop valve cpl. 
E-option flashlight on stabilizers 
E-option lighting 

E-option S42-61SX: Rotary beacon 

E-options box, Lighting 

E-options box cpl. 

Exhaus silencer 

Exhaust pipe 

EXPANDER 

Extension 430 mm 

Extension DN125 S2000 DW 

Eye 

Fan unit 24 V 
Fastener 

Fastener, license plate 
Fastener cpl. for flashlights 
Fastener water case 
Fastening for pump kit 
Fastening for pump kit BPL 1200 
Fastening on the boom 2 - S42SX 

FASTENING RING FOR 

Fastening sheet 
Fastening strip 

Feather key DIN 6885 A 5 x 5 x 12 
Feather key MAB/MAE 
Fender, PE, 500-1370, with fender flap 
Fender, PE, 680-1260, w/o fender flap 
Fender bracket 



44 

1034, 1332 

852 

1062 

1050 

1007 

45 

1005 

44 

1248 

1248 

485, 487 

1240 

45 

164 

1148 

164 

904 

1050 

42 

182 

41 

1088 

886, 941, 945, 967, 969, 1071, 
1075, 1191 

328, 330 

164 

150 

172, 200, 202, 204, 206 

41 

246 

246 
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Fender cpl. - Tandem axle 

Ferrule 0.50 mm 2 white 

Filter 350 bar 10u 

Filter cover 

Filter element 

Filter element 10pm 

Filter element for tank breather 

Filter holder cpl. 

Filter mounting 

Filter to tank breather 

Final sleeve M 20 

Fishing plate 

Fitting body cpl. G 1/4 -M18x1.5 

Fitting body ELSD 12 L 

Fitting body ELSD 16 S 
Fitting body ELSD 20 S 
Fitting body ELSD 22 L 
Fitting body ELSD 25 S 
Fitting body ELSD 30 S 
Fitting body ETSD 12 L 

Fitting body EWSD12L 

Fitting body EWSD16S 

Fitting body EWSD 20 S 
Fitting body EWSD 22 L 
Fitting body EWSD 25 S 
Fitting body EWSD 28 L 
Fitting body EWSD 30 S 
Fitting body EWSD 38 S 
Fitting body EWSD 8 L 



41 

1094 

596 

460 

615 

1148 

517 

1148 

1148 

516 

483, 494, 502, 1353 
113 

260, 276, 696, 702 

352, 452, 468, 592, 617, 656, 666, 
774, 794, 1179 

538, 794 

592, 596 

617 

596 

656 

482, 494, 502, 794 

291, 310, 352, 407, 452, 468, 482, 
494, 502, 524, 537, 550, 552, 568, 
572, 576, 596, 617, 642, 666, 676, 
686, 770, 794, 806, 1179, 1232 

531, 537, 564, 568, 592, 617, 671, 
708, 724, 734, 794, 806, 814 

560, 592, 596 

524 

597, 744, 814 

524, 1144 

121, 656, 795, 814 

524, 656, 794, 806, 814 

794 
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Fitting body G 1/4 - L=80mm-WD 
Fitting body G 1/4 - M 18x1.5 (24°) 
Fitting body GAS 12 L/R 1/4 
Fitting body GES 12 L/M12x1,5-WD 
Fitting body GES 12 L/M14x1,5-WD 
Fitting body GES 12 L/M22x1 ,5-WD 

Fitting body GES 12 L/R 1/2-WD 

Fitting body GES 12 L/R 1/4-WD 
Fitting body GES 12 LM-WD 

Fitting body GES 12 LR-WD 

Fitting body GES 16 SI 7/8-14 UNF 
Fitting body GES 16 S/R 3/8-WD 

Fitting body GES 16 SR-WD 

Fitting body GES 18 LM-WD 
Fitting body GES 20 S/R 1/2-WD 
Fitting body GES 20 SR-WD 
Fitting body GES 22 U 3/4-NPT 
Fitting body GES 22 LM-WD 
Fitting body GES 22 LR-WD 
Fitting body GES 25 S/R 3/4-WD 
Fitting body GES 25 SR-WD 
Fitting body GES 28 LM-WD 
Fitting body GES 28 LR-WD 
Fitting body GES 38 SR-WD 
Fitting body GES 8 LM 14x1 .5-WD 
Fitting body GES 8 LM-WD 
Fitting body GES 8 LR-WD 
Fitting bodyGFS 16S-35 



Page 

291, 310, 676, 686 
261, 277, 697, 703 
1232 
50 

50, 407, 524 
468 

260, 276, 448, 568, 596, 617, 696, 
702, 734 

508, 510, 537, 568, 572, 596, 617, 
744, 794 

352, 666 

291, 310, 352, 482, 494, 502, 537, 
576, 617, 642, 666, 676, 686, 744, 
1236 

537 

617, 642, 708, 744 

531, 564, 568, 592, 617, 724, 734, 
744, 794 

50 

744 

464, 596, 617 

428 

51 

617, 1216 
596, 814 
597, 744, 814 
51 
51 

596, 794 
50 

352, 666 
328, 330, 514 
50 
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Fitting body GS 12 L 

Fitting body GS 16 S 
Fitting body GS 16S/12L 
Fitting body GS 20/16 S 
Fitting body GS 20 S 
Fitting body GS 25 S 
Fitting body GS 25 S/22 L 
Fitting body GS 30 S 

Fitting body GSS 12 L 

Fitting body GSS 16 S 
Fitting body GSS 20 S 
Fitting body GSS 25 S 
Fitting body GSS 30 S 
Fitting body GSS 38 S 
Fitting body REDSD 12/ 8 L 
Fitting body REDSD 12 L/16 S 
Fitting body REDSD 16 S/12 L A3L 
Fitting body REDSD 20 S/12 L 
Fitting body REDSD 30 S/28 L 
Fitting body REDSD 38/30 S 
Fitting body REDSD 8/12 L 
Fitting body REDSDN 25/20 S A3L 
Fitting body REDSDN 30/16 S A3L 
Fitting body RSTS 12 LR-WD 
Fitting body RSWS 12 L/R 1/4-WD 

Fitting body RSWS 12 LR-WD 

Fitting body RSWS 16 SR-WD 
Fitting body RSWS 20 SR-WD 
Fitting body RSWS 25 SR-WD 



Page 

291, 310, 482, 494, 502, 572, 642, 
660, 670, 676, 686, 788, 1317, 
1319, 1321, 1325, 1327, 1329, 
1331 

482, 531, 660, 670, 788 

483, 568, 671 
670, 788 
660, 788 
660, 788 
618 

788 

468, 548, 550, 552, 554, 656, 658, 
734, 770, 774, 778, 1179 

656, 658, 724, 734, 762, 766 

656 

656 

656, 810 
810 

468, 514, 770, 794 
483, 524, 618 
538, 592, 794 
592, 596 
656 

795, 814 
352, 666 
814 
592 
502 

352, 537, 592, 596, 666, 774 

291, 310, 482, 502, 576, 642, 676, 
686, 708, 794 

428, 576, 794, 1232 

428, 744 

744 
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Fitting bodyTS 12 L 
Fitting bodyTS 16/16/12 S 
Fitting body TS 20 S 
Fitting body TS 25 S 
Fitting body WES 6 LL - VS 
Fitting body WFS 28 L -40 

Fitting body WS 12 L 

Fitting body WS 16 S 
Fitting body WS 20 S 
Fitting body WS 28 L 
Fitting body WS 30 S 
Fitting body WS 38 S 
Fitting-elbow 

FITTING - HYD, GAS 12-LR 
Fitting tube DN125 5 1/2"" S2000 
Fixed displacement motor 16 ccm/U 
Fixed displacement pump 62+11 ccm/U 
Fixing device 

Fixing device for 3 modules 
FIXING DEVICE FOR 4 MODULE 
Fixing device for Terminal box 
Fixture of drive unit 3° 

Flange 

Flange bushing 
Flange DN250 
Flanged shaft 

Flange sleeve BB 30 16 DU 
FLANGE SLEEVE BB 35 26 DU 
Flange socket housing 15pol.+PE 
Flange socket housing 6pol.+PE 



Page 

483, 617 

483 

788 

788 

1263 

84 

291, 310, 483, 537, 576, 642, 670, 
676, 686, 708 

670, 794 

670 

1144 

524 

596, 795 
434 
1331 
388 

430, 458 

50 

908 

828, 937 
977 
886 
41 

62, 71, 73, 75, 200, 204, 367, 369, 
371, 373 

168, 174 

109 

168, 174 
200, 204 
94 

1007, 1355 
964, 1185 
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Flange socket housing 72pol.+PE 964 

Flange-type socket 1 0/42-poles 964 

Flasher relay 24VDC 1058 

Flashlamp, yellow 24VDC 21 W 1050 

Flat packing 289, 308, 1246 

Flat packing (GM 207-3) 852 

Flat plug DIN 46247 888 

Flat plug in sleeve 848, 1009, 1040, 1338 

Flat plug - in sleeve 1064 

FLIP SWITCH 941,1185 

FLIP SWITCH 0-1 1185 

Flip switch 0-T 1 -poles 964 

FLIP SWITCH 1-0-1 4 POLES 964 

FLIP SWITCH R-0-R 1 POLES 1185 

Floodlight cpl., 24V 870, 876, 956 

Floodlight cpl. 24V/70W 1 036, 1 084 

Floodlight cpl. 24V/70W, D=83mm 1 034, 1 082 

Floodlight D= 120 mm 872, 878, 958 

Floodlight LED cpl. 9-33VB, 12W 1020, 1102, 1332, 1346 

Floodlight LED cpl. 9-33W/12W 1022, 1107, 1334, 1348 

Front panel 41,222,234 

Fuel metering pump 24V 1248 

Function designation plate -BZ- 1092 

Function designation plate -de-en- 127 

Function indicator plate 854 

Function label 941 

r- t - , K I CI ♦ ■ I ■ f II ♦ D-7 956 ' 1020 ' 1058 ' 1064 ' 1082 ' 

Function label Electrical installat.-BZ- '[ZSQ 

Fuse 1365 

Fuse 10 A, red 1040,1338 

Fuse 15 A, blue 1356 

Fuse 20 A, yellow 1 034, 1 332 
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Fuse 30 A, green 
Fuse 3 A, lilac 
Fuse 5 A 

Fuse 7.5 A, brown 
Fuse box 30A 
Fuse box 30A cpl., MAN 
Fuse holder cpl., MAN 

Fuse terminal Kfz, LED 24V 

Girder 

Grease DIN 1284 
Grease gun no. 60 IPK 



923 

854, 1117 

1009, 1058, 1064 

1102, 1356 

864, 1046, 1105, 1117, 1344 
923 

862, 1034, 1102, 1332 

854, 1009, 1040, 1058, 1064, 
1338, 1356 

184 

1162 

1162 



Greasing 


line 1000 mm G 


-G 


1304, 1309 


Greasinn 


line 1050 mm G 


- 90 


1300 1311 


Greasing 


line 1200 mm G 


-G 


1302, 1313 


Greasing 


line 1300 mm G 


-G 


1273, 1295, 1302, 1313 


Greasing 


line 1350 mm G 


-90 


1300, 1311 


Greasing 


line 1400 mm G 


-G 


1273, 1295, 1304, 1309 


Greasing 


line 1500 mm G 


-G 


1300, 1311 


Greasing 


line 1700 mm G 


-G 


1273, 1295 


Greasing 


line 1750 mm G 


-90 


1298, 1307 


Greasing 


line 1800 mm G 


-G 


1304, 1309 


Greasing 


line 1840 mm G 


-G 


1300, 1311 


Greasing 


line 1900 mm G 


-G 


1273, 1295, 1304, 1309 


Greasing 


line 2000 mm G 


-G 


1273 


Greasing 


line 2100 mm G 


-G 


1298, 1302, 1304, 1307, 
1313 


Greasing 


line 2200 mm G 


-G 


1298, 1307 


Greasing 


line 2300 mm G 


-90 


1273, 1295 


Greasing 


line 2300 mm G 


-G 


1298, 1307 


Greasing 


line 230 mm G - 


90 


1302, 1313 


Greasing 


line 2350 mm G 


-G 


1298, 1307 
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Greasing line 2400 mm G - G 


1300, 


1311 


Greasing line 2450 mm G - G 


1302, 


1313 


Greasing line 2500 mm G - 90 


1298, 


1302, 1307, 1313 


Greasing line 2550 mm G - G 


1304, 


1309 


Greasing line 2590 mm G - G 


1304, 


1309 


Greasing line 270 mm G - G 


1304, 


1309 


Greasing line 2750 mm G - G 


1300, 


1302, 1311, 1313 


Greasing line 2900 mm G - G 


1302, 


1313 


Greasing line 3000 mm G - G 


1300, 


1311 


Greasing line 3350 mm G - G 


1298, 


1307 


Greasing line 3400 mm G - G 


1302, 


1313 


Greasing line 3450 mm G - G 


1298, 


1307 


Greasing line 3500 mm G - G 


1298, 


1307 


Greasing line 3550 mm G - 90 


1265 




Greasing line 3600 mm G - G 


1300, 


1311 


Greasing line 370 mm G - G 


1304, 


1309 


Greasing line 3750 mm G - 90 


1298, 


1307 


Greasing line 3900 mm G - G 


1300, 


1311 


Greasing line 4150 mm G - 90 


1277 




Greasing line 4200 mm G - 90 


1265 




Greasing line 4350 mm G - 90 


1277 




Greasing line 4400 mm G - 90 


1265, 


1277 


Greasing line 450 mm G - G 


1300, 


1311 


Greasing line 4650 mm G - 90 


1277 




Greasing line 4950 mm G - 90 


1265 




Greasing line 5000 mm G - 90 


1273, 


1275, 1277 


Greasina line 5250 mm G - 90° 

\JI VsGlOII IVJ III 1 V-/ L— kJ \J 1 1 II 1 1 \J \J 


1265 




Greasing line 5400 mm G - 90 


1275 




Greasing line 5700 mm G - 90 


1275 




Greasing line 600 mm G - G 


1302, 


1313 


Greasing line 6100 mm G - 90 


1275, 


1277 


Greasing line 6200 mm G - G 


1298, 


1307 
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Greasing line 650 mm G - G 


198, 1298, 1307 


Greasing line 6950 mm G - 90 


1298, 1307 


Greasing line 700 mm G - 90 


1304, 1309 


Greasing unit S42SX boom 


1211 


Greasing unit S42SX Rock/agitator/ 


1211 


Gridiron assembly DN 70 - CE 


41 


Grooved Ring 40 x 48.5 x 7 


123 


Grooved ring sealing set 30/ 38,5 x 7 


748 


GUIDE 


1135 


Guide 110/70 


252, 268, 285, 304 


GUIDE BAND 


106 


Guide bushing 


117, 289, 308 


Guide bushing J 70 x110 / 83- 15 


373 


Guide bushing K 110 x160 /127- 16 


371 


Guide bushing K 1 1 0 x1 80 /1 30- 1 6 


367 


Guide bushing K 140 x225 /162- 16 


369 


ouiae Dusnmg ivi o 


939, 973, 983, 986, 1009, 1013, 
in/in inc;^ m^ft infi/i mRfi 

IU4U, IUOD, lUOo, IUD4, IUDD, 

1338, 1355 


Guide pin M 3 


973, 975, 986, 992, 1009, 1013, 
1038, 1056, 1058, 1064, 1066, 
1187, 1336, 1355 


Guide strip AD 110 x 2.5 x 15 


252, 268, 285, 289, 304, 308 


Guide strip AD 52 x 2.5 x 9.7 


256, 272 


Guide strip ID 60 x 2.5 x 15 


289, 308 


Halogen-bulb 24V, 70 W 


872, 878, 958 


Hammer 1500 Gr. 


1162 


Handle 

1 lul IVJ IC 


113 


Handle cpl. 


870 


Hand lever housing SD 5, cpl. 


580, 630, 646, 712 


Hand lever VPLH6K2 cpl. 


620 


Handrail 


1358 


Handrail cpl. 


1212 



~M SCHWINC 

I^EJ Stetter Table of contents p age 1429 



Nomenclature 



Page 



Headless pin 
HEADLESS PIN 

Headless pin EN 24766 M 8x 40-22H-A2C 

Heater 5 kW 

Heat exchanger 

Heat exchanger Helix cpl. 

Heating 24V, pre-assembly 

Heating cpl. 24V 

Heavy-gauge steel conduit 1300mm, M20, 
Heavy-gauge steel conduit 1460mm, M20, 
Heavy-gauge steel conduit 1900mm, M20, 
Heavy-gauge steel conduit 2490mm, M20, 
Heavy-gauge steel conduit 3000mm, M20, 
Heavy-gauge steel conduit 330mm, M20, 
Heavy-gauge steel conduit 670mm, M20, 
Hexagon nut M8x1 

Hexagon nut TM 6 - A2C 

High-pressure cleaner 
High-pressure cleaner HWB 250 
High-pressure cleaner with hose reel 
High pressure hose 

High pressure hose 14m, NW10, 215bar 
High-pressure nozzle 1/4"" BSP 
High-pressure nozzle G 1/4"" 
Hinge 

Holder 

Holder, for loading area 
Holder, metering pump 
Holder, pump 



54, 64 

654, 720 

250, 266 

1248 

1246 

1251 

1246 

1211 

502 

494 

1353 

494 

483, 495, 502, 1353 

483 

494 

654, 720 

291, 310, 352, 404, 464, 666, 671, 
676, 686, 789, 1144, 1216, 1244, 
1251 

1230 

1232 

1211 

1159 

1238 

1240 

1240 

322, 388, 1381 

41, 84, 192, 212, 234, 320, 322, 
392, 424, 660, 744,915,917, 
1179, 1218, 1232, 1236, 1246, 
1253, 1345, 1385 

234 

1248 

1248 
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Holder, remote contol 45 

Holder,slewing ring lining S42-47SX BR02 338 

Holder cpl 1050 

Holder cpl. 320,416, 1114, 1218 

Holder f. combined control block 617 

Holder f. level indicator 642, 708 

Holder f. pipe package L = 460 mm 670, 788 

Holder f. pipe package L = 576 mm 670, 788 

Holder for chamber valve block 572 

Holder for emergency push-button 923 

Holder for rotating beacons, assembly 840 

Holder for spotlamps 872, 878, 958 

Holder for stepladder 1 1 98 

Hollow bolt 334, 364 

Hopper B-Rock, weldment 1 65 

Hopper hose holder cpl. 41 

Hopper rubber border 1 64 

Hopper with agitator B-Rock 41 

Horn 24V, 335Hz 923 

Hose 438, 1218 

Hose 2TP DN06 x 520 51 

Hose 2TPDN10x 390 51 

Hose 2TPDN10x 460 51 

Hose 3/4"" x 10m 1165, 1220 

Hose 3.5x3x60 1248 

Hose box S42-43 SX BR02 1 365 

Hose bracket 404, 537, 806 

Hose bracket 2x D54, 1x D44 810 

Hose bracket D165 778 

Hose bracket S43SX 778 

Hose clamp 33- 76 416, 508, 510 

Hose clamp 55- 65, 2-piece 404 
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Hose clamp 8- 22 

Hose clamp 95-105, 2-piece 

Hose clamp assembly 150-165, 2-piece 

Hose clamp assembly 85- 95, 2-piece 

Hose clamp cast 

Hose clamp D 5 

Hose clamp iD= 20. .32 

Hose clamp ID=27 drawing 60310793 

Hose container 

Hose DN 110x635 

Hose DN 25 x 5 

Hose DN 45 x 5 

Hose DN 48 

Hose DN 50 x 7 

Hose DN60 

Hose DN 76 

Hose DN 89 x 7 

Hose DN9 

Hose EN 853- 1SN19 

Hose grommet R 3/4"" 

Hose holder 

Hose nozzle R 1/4"" 

Hose package 

Hose package, drive P2525 

Hose package, Rock valve S42-43SX BR02 

Hose package, Slewing ring S43SX BR02 

Hose package, support 

Hose package for pump kit 

Hose package P2525 S42/43SXBR02 



156, 404, 409, 1228, 1249, 1389 

85 

84 

524 

404, 440, 456, 464, 1214, 1216, 
1218, 1222, 1230, 1244 

104 

1246, 1249 

1218 

1397 

1389 

84 

84 

404 

84 

416 

524 

84 

1228, 1389 

404, 440, 456, 464, 781, 1214, 
1216, 1218, 1222, 1230, 1244, 
1246, 1248 

420, 438, 444, 456, 464, 1214, 
1218, 1232, 1242, 1253 

160 

407, 409, 1389 

538, 1296, 1305 

524 

814 

1263 

1271 

794 

806 
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Hose package Rock/agitator 


1271 


Hose package S42SX 


778 


Hose package S42SX, control cabinet BR02 


592 


Hose package S42SX B-joint 


1296, 1305 


Hose package S42SX BR02 


778 


Hose package S42SX C-joint 


1296, 1305 


Hose package S42SX D-joint 


1296, 1305 


Hose package slewing rim 


1271 


Hose package support S42-47SX BR02 


537 


Hose pipe 


468 


Hose reel 


1220, 1238 


Hose reel cpl. 


1211, 1236 


Hose reel for high-pressure cleaner 


1230 


Hose reel with 10m hose 


1218 


Housing 


41, 54, 64 


HOUSING 


964 


Housing 110 x 180x90 


848, 854, 1356 


Housing 3/4"" 


1234 


Housing 80 x 175 x 57 


1189 


Housing 80x250x 52 drilled 


886 


Housing 80 x 250 x 57mm, drilled 


1191 


Housing 80x 75x 57 drilled 


941, 967, 1075 


Housing 80x 75x 57 yellow, drilled 


945, 969, 1071 


Housing 94 x 94 x 57 


1103, 1119 


Housing cpl., lefthand 


218 


Housing cpl., righthand 


218 


Housina DN 250/220/180 RB 


94 


Housing lining DN180 


96 


Housing of flanged-type socket and seal 


964 


Housing with front panel, local control 


1185 


Hub 


200, 204 


Hydraulic cylinder 110/ 60 x 495 


283, 302 
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Hydraulic cylinder 110/ 70 x 1000 


363 


Hydraulic cylinder 110/ 70 x 750 


250, 266, 283, 302 


Hydraulic cylinder 160/110 x 1200 


363 


Hydraulic cylinder 1 80/1 1 0 x 1 300 


363 


Hydraulic cylinder 225/140 x 1600 


363 


Hydraulic cylinder 22 x 33 


250, 266 


Hydraulic diagram 


572 


Hydraulic hose 165bar DN 25/2SNx 650 


594 


Hydraulic hose 165bar DN 25/2STx 850 


526 


Hydraulic hose 215bar DN 20/2STx 750 


526 


Hydraulic hose 250bar DN 16/2STx 650 


526 


Hydraulic hose 25bar DN 25x 1400 


1144 


Hydraulic hose 25bar DN 25x 1900 


1144 


Hydraulic hose 25bar DN 25x 700 


1144 


Hydraulic hose 325bar DN 31/4SHx 1800 


797 


Hydraulic hose 350bar DN 10/2SC x 600 


594 


Hydraulic hose 350bar DN 16/4SPx 1300 


526 


Hydraulic hose 350bar DN 16/4SPx 1500 


560 


Hydraulic hose 350bar DN 16/4SPx 500 


560 


Hydraulic hose 350bar DN 16/4SPx 600 


816 


Hydraulic hose 350bar DN 16/4SPx 700 


526 


Hydraulic hose 350bar DN 20/4SPx 550 


816 


Hydraulic hose 350bar DN 20/4SPx 650 


526 


Hydraulic hose 350bar DN 20/4SPx 700 


816 


Hydraulic hose 350bar DN 20/4SPx 950 


816 


Hydraulic hose 350bar DN 25/4SHx 1300 


816 


Hydraulic hose 350bar DN 32/4SHx 1000 


797 808 


Hydraulic hose 350bar DN 32/4SHx 1100 


797 


Hydraulic hose 350bar DN 32/4SHx 1200 


797 


Hydraulic hose 350bar DN 32/4SHx 1800 


526 


Hydraulic hose 350bar DN 32/4SHx 600 


594 


Hydraulic hose 350bar DN 32/4SHx 800 


808 
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Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1000 


291,310,526, 676, 686 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1100 


526, 594 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1200 


494, 526, 572, 808 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1300 


526 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1400 


482, 540, 556, 572, 1323 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1500 


478, 540, 568, 572, 808, 1315, 
1323 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1600 


478, 1323 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1650 


482 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1700 


774, 1315 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 1800 


774 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 2000 


572 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 2100 


540, 783 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 2200 


1269 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 2300 


808 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 2800 


352, 556, 666, 808 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 300 


352, 666 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 3000 


540 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 350 


352, 666, 1319, 1329 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 400 


291,310,676, 686,816 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 4400 


781 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 450 


260, 276, 291, 676, 696, 702 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 4500 


781 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 4600 


260, 276, 696, 702 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 500 


352, 594, 666 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 5000 


781 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 550 


594, 797,816, 1279, 1283, 1287 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 600 


540, 1230, 1279, 1283, 1287 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 650 


494, 502, 540, 594 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 700 


482, 502, 734 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 750 


291, 310, 594, 676, 686, 774 



~M SCHWINC 

I^EJ Stetter Table of contents p age 1435 



Nomenclature 



Page 



Hydrau 



ic hose 350bar DN 8/2SC x 800 



291, 310, 468, 494, 594, 676, 686, 
770 



Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 900 


291, 310, 482, 568 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 920 


502 


Hydraulic hose 350bar DN 8/2SC x 950 


291, 310, 676, 686 


Hydraulic hose 375bar DN 20/3SCx 550 


594 


Hydraulic hose 380bar DN 25/4SHx 1600 


816 


Hydraulic hose 380bar DN 25/4SHx 1900 


526 


Hydraulic hose 380bar DN 25/4SHx 900 


816 


Hydraulic hose 400bar DN 16/4SPx 750 


744 


Hydraulic hose 400bar DN 6/2SNx 1900 


797 


Hydraulic hose 410bar DN 16/3SCx 500 


594 


Hydraulic hose 410bar DN 16/3SCx 750 


594 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 1000 


482, 564, 572 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 1200 


526 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 1250 


556 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 1300 


808 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 1450 


789, 816 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 1500 


572, 808 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 1600 


816 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 1700 


816 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 1800 


816 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 2000 


531, 564, 783 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 2300 


560, 568 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 3000 


540 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 350 


816 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 4000 


526, 556 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 500 


531 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 550 


531 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 700 


482 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 800 


568 


Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 850 


816 
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Hydraulic hose 415bar DN 12/4SP x 900 482, 568 

Hydraulic hose 425bar DN 12/4SP x 600 816 

Hydraulic hose 425bar DN 12/4SP x 700 816 

Hydraulic hose 470bar DN 1 2/3SCx 1 000 724, 762 

Hydraulic hose 470bar DN 1 2/3SCx 1 050 724, 766 

Hydraulic hose 470bar DN 1 2/3SC x 450 594 

Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 4500 781 

Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 4600 781 

Hydraulic hose 470bar DN 12/3SCx 4900 781 

Hydraulic hose 470bar DN 1 2/3SCx 500 594, 734 

Hydraulic hose 470bar DN 1 2/3SC x 500 594 

Hydraulic hose 470bar DN 1 2/3SC x 550 594 

Hydraulic hose 470bar DN 1 2/3SC x 580 594 

Hydraulic hose 470bar DN 1 2/3SC x 600 594 

Hydraulic hose 470bar DN 1 2/3SCx 650 594, 734 

Hydraulic hose 470bar DN 1 2/3SCx 700 594, 724 

Hydraulic hose 470bar DN 1 2/3SCx 800 724 

Hydraulic motor 164, 200, 204, 340 

HYDRAULIC PISTON A 120X 80/ 117 

Hydraulic reservoir cpl. S40 BR02 24V 43 

Hydraulic system agitator S42-43SX 43 

Hydraulic system chamber valve 43 

Hydraulic system chamber valve and 43 

Hydraulic system compressor S42-43SX 42, 43 

Hydraulic system control cabinet S42SX 43 

Hydraulic system drive P2525 43 

Hydraulic system for the boom 43 

Hydraulic system HP-cleaner S42-43SX 43 

Hydraulic system HP-cleaner S42-47SX 43 

Hydraulic system on the booml S42SX 478 

Hydraulic system on the boom2 S42SX 478 

Hydraulic system on the boom3 S42SX 478 
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Hydraulic system on the boom S42, prop. 
Hydraulic system pump kit P2525-1 20/85 
Hydraulic system pump kit S42/43SX BR02 
Hydraulic system Rock valve S42-43SX 
Hydraulic system slewing gear S42-43SX 
Hydraulic system support beam S42-43SX 
Hydraulic system support S42-43SX BR02 
Hydraulic system water pump S42-43SX 
Incandescent lamp 24V, 10W, BA15s 
Incandescent lamp 24V, 21 W, BA15s 
Incandescent lamp 24V, 5W, BA15s 
Incandescent lamp-halogen 24 V, 70 W 
Incandescent lamp -SOFFITTE 24 V, 5 W 
Individual seal 

Individual seal for 0.2-1 .0 qmm 

Individual seal for 1 .0-1 .5 mm 2 
Inlet valve 

Insert contact 72-pol.+PE pins 
Insert contact 72 pol.+PE plugs 
Insert valve 30 bar 
INSERT VALVE 90 bar 
Insert valve two-way NG 25 
Insert valve VPLSCK2 
Insulating 

Intake distributor 90 - 50/45/45/25 

Interface MB-Actros / PSM2 

Interior box SVL 

Interior box SVR 

Jack switch cpl. 

JACK SWITCH-UPPER PART 



42 
43 
43 
43 

43, 338 

43, 250, 266, 283, 302 
42 

42, 43 
900 

900, 908, 1050 
997 

840, 1088 
908 

864, 1046, 1105, 1344 

844, 890, 892, 912, 977, 983, 984, 
986, 994, 1027, 1077 

888, 943, 947, 971, 1011, 1073, 
1193 

1234 

832 

975, 983, 986 

620 

620 

599 

620 

1246 

84 

824 

250 

266 

956, 1020, 1058, 1064, 1082, 1346 
854 
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Joint bolt clip f.D 34-37 


85 


Joint bolt clip f.D 51-55 


85 


Joint bolt clip f. D 60-63 


85 


Joint pin 


54, 64 


Junction plate, righthand rotation 


59, 69 


Junction plate Cindy 12-B 


662 


Junction plate with accessories 


54, 64 


Key for ball-valve mounting kit DN10 


137 


KEY RING 30 MM 


964 


Key switch-top part 


964 


Knurled nut 


638 


Knurled nut MSE06/2 


728, 738 


Knurled nutSP-CCN-10 


613 


Laid-in bridge 2-poles 


848, 1009, 1040, 1058, 1064, 


1103, 1119, 1338, 1356 


Laid-in bridge 3 poles 


1009, 1040, 1338 


Laid-in bridge 4-poles 


1009, 1040, 1338 


Lamp LED 24V, 2,3W 


994, 1027, 1077 


Lamp LED 24V, 2.3 W, cpl. 


962, 1025, 1069 


Lap belt 


1128 


Leading-in ring DN250 


109 


Ledge 


1179 


Level indicator 


409 


Level indicator, rubber bushing 


411 


Level indicator, spherical float 


411 


Level indicator 0 - 5° 


642, 708, 1156 


Level IIIUIOcllUI Lr|JI. 


AO A 
tut 


Leveling indicator with fixture 


45 


Leveling switch (KFZ) 9-36VDC cpl. 


923 


Leveling switch 9-36V DC 


862, 925 


Levelling switch, oil 12/24 V 


832 


Lever 


170, 176, 178, 208, 237, 363 
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Lever cpl., lefthand 165 

Lever cpl., righthand 166 

Lever HB1 363 

Lever HC 2 363 

Lever m 8x 100 628,644,710 

Lever M 8 x 1 50 578 

License plate light LED, 24V DC, cpl. 904 

Lighting system S42SX,S43SX, BR02, MB 45 

Limit stop 283, 302 

Limit stop + Rubber buffer 198 

Limit switch 935, 943 

LINE 25X0,5+1X1 ,5QMM 973 

LINE2X2,5QMM 156 

LINE 5X1 QMM, 983 

Lining 10mm 283, 302 

Lining 2mm 283, 302 

Lining 5mm 283, 302, 1224 

Lining sheet 1 0mm 1 98 

Lining sheet 5mm 198 

List of assemblies outrigger control 592 

Loading area, lefthand 234 

Loading area, righthand 235 

Loading area, righthand, weldment 234 

Loading area cpl. S42-43SX BR02 41 

Load lowering valve Cindy 12-B cpl. 592 

Load lowering valve Cindy 12-B SNO-S045- 662 

Local control Vector 1 1 83 

Lock 164, 192, 212 

Locking 198,234 

Locking, rear outrigger S42-43SX 283, 302 

Locking bar 176, 178 

Locking bar 3° 80 
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Locking cap 60 x 60 x 5 
Locking cap D 36,5 
Locking cover DN250 
Locking cover DV 80 G 
Locking element EP 1000 / 5 x 12 

Locking element EP 1000 / 7 x 10 

Locking Pin, Spring Loaded - KVM ALL 

Locking plate 

Locking plate cpl. 

Locking plate DIN 462 - 45-A2 

Locking plate DIN 462 - 95-A2 

Locking plate for clamp 

Locking plug 
Locking ring 

Locking screw B1 006.006 
Locking screw VPL 
Locking stirrup 

Lubrication point slewing range 
Lubrication point slewing ring S42-S43SX 
Luminous push-button bottom part 
Luminous push-button top section 
Magnet 24 V 

Magnet 24V for directional valve CD7 
Magnet coil 24V DC 
Magnet coil 24VDC, 8W 
Magnet coil 24 V DC , EPRR 
Magnet coil 24VDC, MSE06/2 
Magnetic sheeting, self-adhesive 
Manual emergency operation 
Map-case for circuit diagrams 



392, 1385 
1174, 1202 
102 
514 

404,416 

404, 440, 456, 464, 1214, 1216, 
1218, 1222, 1230, 1244 

164 

508, 510, 568 

252, 268, 285, 289, 304, 308 

364 

364 

483, 494,572, 671, 1317, 1319, 
1321, 1325, 1327, 1329 

1185 

56, 66 

620 

620 

111 

1265 

1211 

1356 

1356 

609 

1062 

519, 852 

638 

613 

728, 738 
1208 
609 
962 
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Measuring coupling 12 L, DKO 

Measuring coupling G 1/4-WD 

Measuring hose DN 02 x 2000, 630 bar 
Measuring hose DN 02 x 500, 630 bar 
Measuring piston with accessories 
Mesh DN 70 (weldment) 
Miniature ball valve G 1/4 ia 
Mobile modem Service 30-12 EU1 
Module - Gear S42-47SX BR02 
Module - Rotary drive S42-43SX BR02 
Monitoring, A-Joint S42SX-S47SX BR02 
Monitoring, A-link 

Monitoring Boom bracket S42SX-S47SX BR02 
Monitoring SWH S42SX-S47SX BR02 EASy 
Monitoring SWV/SWH S42SX/S43SX BR02 CE 
Monitoring SVW S31XT-S43SX 
Motor girder 
Motor holder 
Mounting, Safety valve 

Mounting-clip 

Mounting frame 
MOUNTING PLATE 
Mounting rail 
Mounting rail 35 x 7.5mm 

Mounting screw 

Mounting set 

Mud guard Sch L 6030 B 

Muffler (G 1/4) 

Multigrade hydraulic oil45/68 TELLUS V46 
Mushroom-head pushbutton 1S, 60mm 



537, 592, 597, 618, 642, 656, 794 

123, 256, 272, 342, 542, 576, 599, 
611, 618, 662, 708, 726, 736, 750 

814 

1179 

60 

150 

407, 409 

1001 

338 

42 

921 

1131 

921 

1131 

44 

1131 

458 

1248 

42 

848, 854, 1040, 1058, 1064, 1338, 
1356 

1148 

1103, 1119 
848, 854, 1356 

1009, 1040, 1058, 1064, 1338 

483, 494, 572, 671, 1317, 1319, 
1321, 1325, 1327, 1329 

1185 

246 

1389 

43, 365 

820, 1191 
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Mushroom-head push button top section 
NAME TAG: EMERGENCY SHUTDOWN 
Nozzle 

Nozzle 0,9 mm n "K"" 
Nozzle 0.55mm ""N"" 
Nozzle 0.8 mm ""G"" Ms 
Nozzle 1,4 mm ""P"" 
Nozzle 1.1 mm ""H"" 
Nozzle 1.3 mm ""C"" 
Nozzle 1 .6 mm ""Q"" 
Nozzle 2.0 mm ""E"" 
Nozzle 3.0 mm ""Y"" 
Nozzle 3.5 mm ""X"" 
Nozzle 8,0 mm 
Nut DIN 1587M4-VA 
Nut DIN 1587M6-6-A2C 
Nut DIN 1587M8-6-A2C 
Nut DIN 1804M45x1.5-5-h 
Nut DIN 1804 M 95 x2-5-h 
Nut DIN 4042 M 5-A2 
Nut DIN 4042 M 6-A2 
Nut DIN 6915 M 20-10-GT500 
Nut DIN 6915 M 24-10-GT500 
Nut DIN 80705 M 18 x1.5-A3C 
Nut DIN 934 M 10-10-GT500 

Nut DIN 934 M 10-8-A2C 

Nut DIN 934 M 12-1.4305 
Nut DIN 934 M 12-8-A2C 



945, 969, 1071, 1191 
1191 

59, 69, 1165, 1214, 1218 

599 

617 

519 

127 

127 

139, 794 
599 

750, 794 

794 

139 

750 

1181 

1358 

160, 164 

364 

364 

964 

964 

106 

117 

1389 

430, 468, 537, 770,810 

154, 165, 168, 176, 178, 242, 334, 
352, 404, 537, 617, 656, 658, 666, 
670, 744, 788, 1144, 1174, 1179, 
1198, 1202, 1224, 1393, 1397 

188 

80, 226, 320, 392, 456, 537, 592, 
617, 642, 708, 778, 1218, 1271, 
1385 



Nut DIN 934 M 14-8-A2C 



226 
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Nut DIN 934 M 16-10-GT500 

Nut DIN 934 M 16-8-A2C 

Nut DIN 934 M 20-8-A3C 
Nut DIN 934 M 3-Ms 
Nut DIN 934 M 42 x3-8-A3C 
Nut DIN 934 M 4-8-A2C 
Nut DIN 934 M 4-Ms 
Nut DIN 934 M 4-VA 

Nut DIN 934 M 5-8-A2C 

Nut DIN 934 M 5-Ms 

Nut DIN 934 M 6-8-A2C 



Nut DIN 934 M 8-8-A2C 



Nut DIN 934 M 8-Ms 
Nut DIN 934 M 8 X1-8-A2C 
Nut DIN 982 M 8-8-A2C 
Nut DIN 985 M 10-8-A2C 
Nut DIN 985 M 12-8-A2C 
Nut DIN 985 M 16-8-A2C 
Nut DIN 985 M 30 x2-8-A3C 
Nut DIN 985 M 6-8-A2C 
Nut DIN 985 M 8-8-A2C 
Nut G3/4 

Oil level indicator 127/M12 
One-hand quick-lock clamp 
One-way restrictor 



Page 

80, 188 

80, 119, 165, 184, 192, 198, 200, 
204, 212, 283, 302, 382, 389, 405, 
778, 806, 814, 1371, 1377, 1382 

51, 392, 1385 

908, 1103, 1119, 1355 

106 

962, 1069, 1179, 1218 

886, 908, 933, 1103, 1119, 1183 

192, 212, 1224 

356, 642, 708, 774, 915, 917, 951, 
997, 1126, 1156, 1198, 1249 

927, 929 

165, 192, 212, 322, 326, 404, 420, 
1054, 1146, 1183, 1206, 1224, 
1242, 1248, 1271, 1389 

85, 150, 160, 164, 192, 212, 234, 
242, 250, 266, 322, 400, 424, 438, 
448, 485, 487, 572, 576, 642, 708, 
744, 778, 908, 923, 1114, 1137, 
1152, 1179, 1183, 1198, 1206, 
1218, 1224, 1230, 1236, 1248, 
1253, 1257, 1259, 1261, 1263, 
1293 

550, 552 

923 

246 

102, 165 
1169 

80, 182, 382, 778, 814, 1371, 1377 

188 

1389 

1389 

1251 

514 

448, 1331 
508, 510, 568 
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One-way restrictor MK6-G1 
Open-jawed spanner 10-11 
Open-jawed spanner 12-13 
Open-jawed spanner 14-17 
Open-jawed spanner 19-22 
Open-jawed spanner 24-27 
Open-jawed spanner 30-32 
Open-jawed spanner 36-41 
Open-jawed spanner 46 
Open-jawed spanner 50 
Open-jawed spanner 55 
Open-jawed spanner 60 
Open-jawed spanner 65 
Optional pipeline variants 
O-ring 

O-Ring 10.82 x 1.78 NBR 90 
O-Ring 100x5 NBR 70 
O-Ring 100x5 NBR 90 
O-Ring 101.19x3.53 NBR 70 
O-Ring 101 .27 x 2.62 NBR 70 
O-Ring 102x4 NBR 80 
O-Ring 105x3 NBR 70 
O-Ring 10 x 1.3 NBR 80 
O-Ring 11.1 x 1.78 NBR 90 
O-Ring 11.5 x 1.5 NBR 80 
O-Ring 11.89 x 1.98 NBR 90 
O-Ring 110x5 NBR 70 
O-Ring 117.07 x 3.53 NBR 70 
O-Ring 12.42 x 1.78 NBR 70 
O-Ring 12.42 x 1.78 NBR 90 
O-Ring 136.12x3.53 NBR 70 
O-Ring 13 x 1.3 NBR 90 



Page 

502 

1162 

1162 

1162 

1162 

1162 

1162 

1162 

1162 

1162 

1162 

1162 

1162 

45 

54, 60, 64,69, 71,73, 460 

624, 652 

289, 308 

373 

73, 75 

71 

252, 268, 285, 304 

252, 268, 285, 289, 304, 308 

638 

584, 650, 716 

609 

622 

117, 367, 369, 371 

56 

544 

624 

62 

624 
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O-Ring 13 x 1.5 NBR 80 


638 


O-Ring 13 x 1.5 NBR 90 


609 


O-Ring 14x1.78 NBR 70 


630 


O-Ring 15.54x2.62 NBR 90 


485, 487, 489, 497, 504 


O-Ring 15.88x2.62 NBR 70 


580, 630, 646, 712 


O-Ring 150x5 NBR 70 


371 


O-Ring 1 51 .99 x 3.53 NBR 70 


62 


O-Ring 16.36x2.21 NBR 90 


624, 626 


O-Ring 16x2.5 NBR 70 


164 


O-Ring 17.17 x 1.78 NBR 90 


586, 652, 718, 1234 


O-Ring 17.86x2.62 NBR 90 


582, 632, 636, 648, 714 


O-Ring 170x5 NBR 70 


367 


O-Ring 174x3 NBR 70 


117 


O-Ring 18.3x2.4 NBR 70 


615 


O-Ring 18.66x3.53 NBR 90 


342 


O-Ring 18x2 NBR 90 


1234 


O-Ring 19.2x2.5 NBR 90 


544 


O-Ring 19.2x3 NBR 70 


104 


O-Ring 195x3 NBR 70 


96 


O-ring 2"" 


432 


O-Ring 200x10 NBR 70 


388, 1159, 1381 


O-Ring 212x6 NBR 80 


369 


O-Ring 21x2 NBR 90 


487 


O-Ring 24.99 x 3.53 NBR 90 


51 


O-Ring 242 x 4 NBR 70 


94 


O-Ring 265 x 5 NBR 70 


109 


O-Ring 26 x 2 NBR 90 


485 


O-Ring 270 x 3 NBR 70 


109 


O-Ring 282 x 4 NBR 70 


94 


O-Ring 310x6 NBR 70 


514 


O-Ring 32.92 x 3.53 NBR 90 


51 


O-Ring 34.52 x 3.53 NBR 80 


746 
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O-Ring 37.69 x 3.53 NBR 90 121, 519, 795 

O-Ring 44.04 x 3.53 NBR 90 748 

O-Ring 47.22 x 3.53 NBR 90 51 , 84, 121 

O-Ring 4x1.5 NBR 90 519 

O-Ring 4 x 1 FPM 90 348 

O-Ring 5.28 x 1 .78 NBR 90 609 

O-ring 53.57 x 3.53 NBR 70 1 255 

O-Ring 56.74 x 3.53 NBR 80 1 23 

O-ring 56.74 x 3.53 NBR 90 84 

O-Ring 56 x 4 NBR 70 106 

O-Ring 59 x 6.5 Perbunan 80 1 74 

O-Ring 6.07 x 1 .78 NBR 70 622 

O-Ring 60 x 4 NBR 70 289, 308 

O-RING 60 x 5 NBR 70 168,174 

O-ring 67.95 x 2.62 NBR 80 615 

O-Ring 69.44 x 3.53 NBR 70 252, 268, 285, 304, 524 

O-Ring 6 x 1 FPM 90 348 

O-ring 7.65x1.78 NBR 70 622 

O-Ring 70 x 4 NBR 90 373 

O-Ring 70 x 8 NBR 70 96 

O-Ring 72 x 4 NBR 70 106 

O-Ring 75.87 x 2.62 NBR 70 75, 1 234 

O-Ring 78 x 4 NBR 70 117 

O-Ring 7 x 1 .5 NBR 90 485, 487 

O-Ring 7 x 1 NBR 80 638 

O-Ring 9.25 x 1 .78 NBR 90 485, 487, 599 

O-Ring 94 x 3 NBR 70 104 

O-Ring 95 x 8 NBR 70 94 

O-Ring 98.02 x 3.53 NBR 70 66,1148 

Outrigger 283, 302 

Outrigger front lefthand , cpl . S42-43SX 4 1 

Outrigger front righthand, cpl. S42-43SX 42 
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Outrigger rear-lefthand, cpl. S42-43SX 
Outrigger rear righthand,cpl. S42-43SX 
Overflow valve 

Paneling for slewing cylinder cpl. 
Parallel pin 

Parallel pin ISO 2338 3 m6x 10-St 

Partial cable harness, lighting 

Partial cable harness horn/agitator 

Parts cable set for piston pump 

PARTS - E-STOP SWITCH HOLDER S17/28X 

Parts - Transfer Case Isolator 2pc - 5 

Piano hinge 

PIN (CRIMP) 

Pin-and-socket connect. 

Pin contact 0.5 - 1 .0mm 2 

Pin contact 1 ,0 - 2,5mm 2 

Pin contact 1 .0 - 1 .5mm 2 

Pin contact 1 .0 - 2.5mm 2 

Pin housing 4-pol., 2.5qmm 

Pin housing 7-pol., 2.5 mm 2 
Pin Threaded DIN 915 M 6x 10 
Pin Threaded EN 27434 M 8x 16-22H-A2C 
Pipe-cleaning ball for DN100/medium-hard 
Pipe-cleaning ball for DN150/medium-hard 
Pipe-cleaning ball for DN 50/medium-hard 
Pipe-cleaning ball for DN 65/medium-hard 
Pipe-cleaning ball for DN 80 / medium-ha 
Pipe-cleaning ball for DN 80 / soft 
Pipe-cleaning scraper 
Pipe cleaning set 



42 
41 
468 

41, 242 
59, 60, 69 
168 
1007 
1191 

1281, 1285, 1289, 1291 
945, 969, 1071, 1191 
80 

192, 212, 1181 

977, 983, 986, 992, 1185 

640 

844, 888, 902 
1038, 1336 

910, 994, 1027, 1066, 1077, 1121, 
1351 

943, 947, 971, 1011, 1073, 1193 

844, 888, 943, 947, 971, 1011, 
1073, 1193 

888, 902 

252, 268, 285, 304 

364 

1159 

1159 

1159 

1159 

1159 

1159 

1159 

1160 



Page 1448 



Table of contents 



Stetter 



Nomenclature Page 

Pipe connection 12L 1317, 1319, 1321 

PipeDN125 5 1/2"" 1381 

Pipeline cpl. 1246 

Pipeline outlet S42SX BR02,DN180/180/150 42, 1365 

Pipe package, righthand S42-43SX 42 

Pipe package control cabinet 592 

Pipe package SP lefthand S42-43SX 43 

Pipe work on the boom S42SX ESV 1211 

Pipe work on the boom S42SX ESV boom 1 1 323 

Pipe work on the boom S42SX ESV boom 2 1 323 

Pipe work on the boom S42SX ESV boom 3 1 323 

Pipe work on the boom S42SX ESV boom 4 1 323 

Pipe work on the boom S42SX ZSA boom 1 1315 

Pipe work on the boom S42SX ZSA boom 2 1315 

Pipe work on the boom S42SX ZSA boom 3 1315 

Pipe work on the boom Stapa M20 S43SX 1 345 

Piston 369, 371 

PISTON 485, 487 

Piston 1 1 0 / 70 252, 268, 285, 304 

Piston D 110 373 

Piston D 180 367 

Piston guide D 225 369 

Piston MPS no. 1 139 

Piston NG 08 no. 631-1/SD5 580, 646, 712 

1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 

Piston pump 24V 128g 12Q1 

Piston rod 106,369 

Piston rod 22x 33 256, 272 

Piston rod D 1 1 0x1 645/1 20- 75 371 

Piston rod D 1 1 0x734/1 30- 70 367 

Piston rod D 70x1 290/ 90- 44 373 

Piston rod D 85x2792 117 
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Piston S1 MO30 

PISTON S2 MO30 

Piston S3 MO20 

Piston sealing 110 x 90 x 10 

Piston sealing 225/195 x 19 

Piston sealing 22 x 14.5x 3.2 

Piston sealing 80 x 60 x10 

Piston-Slipper pad 

Plastic hose 10x2 

Plastic hose 25 x3 

Plastic hose AD 6 x 1 x 120 mm 

Plastic hose AD 6 x 1 x 180 mm 

Plastic hose AD 6 x 1 x 40 mm 

Plastic hose AD 6 x 1 x 70 mm 

Plastic protec spiral 

Plastic tube 12 x 1 .5 - DIN 73378 

Plastic tube 8 x 1 

Plate 

Plate 10x40/120- 17 
Plate 18x40/120-M 10x1 
Plate 50x5x214 
Plate A 30x30/ 310- 11 
Plate A 3 x 26/ 45- 7 
Plate A 8 x 20/ 45- 7,5 
Plate Q3x 120/120- 17 
Plug 

Plug 2-pol., M 36 x 2 
Plug 2-pol. cpl. 
Plug 3 poles 
Plug 4-pol. 

Plug connector PVC 12 Pol. 



123 
123 
748 

289, 308 
369 

256, 272 

106 

57, 66 

404, 409 

111,464 

640 

640 

640 

640 

778 

452 

470, 514, 770 

165, 289, 308, 392, 927, 997, 
1052, 1117, 1259, 1261, 1385 

364 

1267, 1295 

779 

1144 

164 

929 

389, 1382 

862, 949, 997, 1131, 1228, 1389 

872, 878, 958 

975 

156 

1185 

1189 
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Plug DN 6 


1226 


Plug housing 


872, 878, 958 


Plug housing 2-pol. 


994, 1027, 1077 


Plug housing 3-poles, cpl. 


908 


Plug housing 4-pol., cpl. 


1346 


Plug housing for relays 


1040, 1058, 1064, 1338 


Plug housing for relays 9-pol. 


824 


Plug housing for relays Micro-relay 


1009, 1103, 1119 


PLUG-IN DISTRIBUTOR, INSULATED 


1187 


PLUG-IN DISTRIBUTOR 12 POL. 


886 


Plug-in key 


872, 878, 902, 958, 1058, 1103, 


1119 


Plug insert 12 Pol. Pins 


828, 977 


Plug insert 24 pol.+PE 


973 


PLUG INSERT 24 POL.+PE 


973, 1187 


PLUG INSERT 2 POL. BUSHINGS 


937 


Plug-in sleeve 


1009, 1103, 1117, 1119 


Plug-in sleeve DIN 46245 6.3-1 -Ms-PVC 


908, 933, 1185, 1187 


Plug-in sleeve DIN 46245 6.3-2.5-MS-PVC 


933, 1187, 1189 


Plug-in sleeve DIN 46245 A 2,8-1 -Ms-PVC 


836 


Pneumatic spring, stroke=180mm, 15daN 


192, 212 


Pneumatics valve 24VDC 


628 


Pneumatic system Control cabine S42-47SX 


43 


Pneumatic system control cabinet 


43 


Pneumatic unit 8PN S5 NPT 


630 


Pre-assembly, plate for energy chain 


537, 538 


Prp_oeeprnh|\/ hairipr 
i i o uooci i ik/i y uoi i iui 


404 


Pre-assembly control block driving 


42 


Pressure accumulator IAV 6-330/28- 


43 


Pressure gauge 0-16 bar 


460 


Pressure gauge 0- 25 bars 


1167 


Pressure gauge 63, 0...400 bar 


814, 1179 
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Pressure gauge 63 0-400 bar 


1160 


Pressure gauge connection 


1160 


Pressure line Roller 


434 


Pressure line Roller cpl. 


424 


Pressure relief valve 


1281, 1285, 1289 


PRESSURE RELIEF VALVE 


1281, 1285, 1291 


Pressure sensor 4-20mA 10-30V DC 


1179 


Pressure spring 


57, 609 


Pressure spring 1 .0 x 6.0 x 33 


106 


Pressure spring 1 .2 x 24.2 x 30.0 


1135 


Pressure spring 1 .2 x 7.4 x 21 .0 


139, 485, 487 


Pressure spring 1 .5 x 6.5 x 36.0 


485, 487 


Pressure spring 2.0 x 8.6 x 16.0 


485, 487 


Pressure spring 2.8 x 27.2 x 93.6 


170, 208, 237 


Pressure spring 4.0 x 36.0 x 71 .0 


123 


Pressure spring DN220 


98 


Pressure switch M 18x1.5 12/24V 


856 


Progressive distributor VPBM-10 055 VS 


1296, 1305 


Progressive distributor VPBM- 5 104 VS 


1296, 1305 


Progressive distributor VPBM- 5 105 VS 


1296, 1305 


Progressive distributor VPBM- 8 079 VS 


1271 


Progressive distributor VPBM- 9 049 VS 


1296, 1305 


Progressive distributor VPKM-8-08711 


1271 


Prop shaft LE 1900-2000/1065 


41 


Protecting cap 


1098 


Protecting cap HAN 10B 


965 


Protprtinn tuhp D ROM'S nrnrp^inn draw 


106 


Protection cap 


198, 1295 


PROTECTION CAP 


1135 


Protection hose D= 155mm, L=2200mm 


778 


Protection hose perforated NW 22 


933, 975, 978 


Protection hose perforated Pg11 


452, 933, 937, 975, 1345 



Page 1452 



Table of contents 



Stetter 



Nomenclature 



Page 



Protection hose perforated Pg16 
Protection hose perforated Pg29 

Protection hose perforated Pg 9 AD=13mm 

Protection hose Pg36, AD=42.5mm 
Protection hose Pg 9, AD=1 3.0mm 
Protection hose PVC, Pg16 
Protection plug PE, grey, RAL 7001 
Protective cover 
Protective grill cpl. 
Protective housing for flash lamp 
Proximity switch IND.10-60V 
Proximity switch sub assembly 
Prpotecting cap 

Pulse generator for tacho 6.5-9V 
Pump 24V 
PUMPE ELEMENT 
PUMP ELEMENT 
Pump holder 421 mm middle 
Pumping cylinder DN250 x 2500 Cr 
Pumping cylinder pipe DN250 x 2500 Cr 
Pumping line S42SX DN125 S1000 
Pumping line S42SX DN125 S2000 
Pumping line S42SX DN125 S3000 
Pumping piston DN250 - finish part 
Pump kit P2525-120/85RB MPS Cr 
Pushbutton, black, D=93mm 
Pushbutton, bleu, 22.5mm 
Pushbutton, blue, 22.5mm 
Push-button housing, emergency/stop, cpl. 



933, 984 
975 

470, 770, 832, 840, 844, 890, 892, 
894, 896, 912, 937, 943, 956, 975, 
977, 983, 986, 997, 1013, 1025, 
1038, 1042, 1044, 1056, 1066, 
1082, 1088, 1094, 1102, 1109, 
1117, 1336, 1340, 1342 

975 

514 

156 

962, 1069, 1183 
1206, 1208 
898 
1050 

927, 929, 1135, 1137 

1133 

836 

44 

1248 

1281, 1285, 1289 

1281, 1285, 1291 

50, 51 

90 

109 

1365 

42 

1365 

115 

41 

1094 

967, 1075 
1191 

935, 962, 1069 
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Pushbutton housing, Horn - agitator 1183 

Push-button housing, supports, cpl. 962, 1069 

Pushbutton housing cpl. 1092 

Push-button housing cpl. 935 

Pushbutton housing horn green 43 

Pushbutton housing water heating 24V 1211 

Quintuple-sector light 900 

Quintuple-sector light,24V 898 

Quintuple-sector light cpl. ,24V 884 

Rail 226 

Railing, cpl. S42-43SX BR02 45 

Railing, weldment 1 1 74 

Ram DN 250 with fixture 90 

Range spacer 1 93, 21 3 

Range spacer boom S42SX 778 

Rear reflector, round/red 91 5, 91 7 

Rear reflector mounting 915 

Receptacle 2,8 mm 1098 

Receptacle housing 6-pol. 1098 

RECEPTACLE STD-POWER-TIMER 864, 1046, 1105, 1344 

Rechargeable battery 7,2VDC 1 1 28 

Rectangular ring 120.0/110.0 x 3.0 117 

Red. Nip. EN 10242 N4/I 3/4x1/2-Fe-A 1167 

Reducing ring M 20/M 12, Ms 1094 

Reducing ring M 20/M 16, Ms 943, 1117 

Reducing ring M 25/M 20, Ms 939, 992, 1066 

Reducing ring M 32/M 20, Ms 828, 832 

Reducing ring M 32/M 25, Ms 937, 973 

Reducing screw-in pipe coupling M10x1 352, 666 

Reduction 1248 

REDUCTION PIECE DN 250/220 94 

Regulator for A11VO 130 LR3DH1 64 
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Regulator for A11VO 190 
Relay 24 V, 10/20 A 
Relay 24VDC 2W 10A/250VAC cpl. 
Relay Micro,24VDC,Diode, 
Rest roller D 82 - 45.5 x 45 
Retaining ball 
Retaining plate 
Retaining ring 

Retaining ring DIN 471 185 x 4-Fst 
Retaining ring DIN 471 290 x 5-Fst 
Retaining ring DIN 471 6 x 0.7-Fst 
Retaining ring DIN 472 17 x 1-Fst 
Retaining ring DIN 472 50 x 2-Fst 
Retaining ring DIN 472 60 x 2-Fst 
Retaining ring DIN 472 65 x 2.5-Fst 
Retaining ring DIN 472 68 x 2.5-Fst 
Retaining ring DIN 472 90 x 3-C67 
Retaining segment 

Rework, slewing ring lining S42-47SX 
Ribbon cable - adhesive base 
Ribbon cable - base 
Ring 

Ring A5x9 / 17 
Ring A 9 x 45.5/ 51 
Ring D 28 x 16 /6 
Ring G 16x 1 80/224.2 
Ring H 10x290/330 
Ring key 8-9 

Ring screw DIN 580 M 10-C15E 
Ring screw DIN 580 M 12-C15E 
Ring spanner 24-30 
Ring spanner 41 



54 

848, 854, 1040, 1064, 1338, 1356 
1356 

1009, 1103, 1119 
226 
57, 66 
57, 66 

56, 60, 66, 460 

364 

334 

485, 487 
256, 272 

250, 266, 283, 302 
200, 204 

250, 266, 283, 302 
106 

289, 308 

56, 66 

356 

1117 

965 

1257 

1232 

104 

630 

369 

334 

1163 

96 

123 

1162 

1162 
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ROCK DN 220/180 100 

Rock DN220/1 80 finish part 98 

Rocker switch 0-1 latching 1098 

Rocker switch 1-0-1 cpl. 836 

Rock valve DN220/1 80 92 

Rock valve housing RB DN250/220/180 92 

Rock valve support C= 67mm 41 

Rock valve unit RB 90 

Rod eye 106 

Rod guide ring 252, 268, 285, 304 

Rod sealing 110 x 130 x 14. ,5 367, 371 

Rod sealing 140 x 160 x 14.5 369 

Rod sealing 45 x 60 x 1 1 .4 1 07 

Rod sealing 60 x 75 x 1 1 .4 289, 308 

Rod sealing 70/ 80 x 1 1 .8 252, 268, 285, 304 

Rod sealing 70 x 85 x 1 1 .4 373 

Rod sealing 85/97x7 117 

Roller 56 

Roller bearing cpl. 250, 266 

Roller bearing lefthand, weldment 250 

Roller bearing righthand, weldment 266 

Rope clamp DIN 741 -3 1391 

Rosette 156 

Rotary beacon yellow, 24 V 840, 1088 

Rotary group 54 

Rotary group, righthand rotation 64 

Rotrary group, hydr. section 56 

Round cord 16 x 560 389, 1382 

Round steel stirrup cpl. 119 

Round steel stirrup DIN 3570 A 120-A2K 778 

Round steel stirrup DIN 3570 A 148 778 

Round steel stirrup DN 11 2/1 25 382, 1371, 1377 
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Round steel stirrup M12 

Round steel stirrup M 16 MA=52 mm 

Round steel stirrup MA=300, A=152,4 

Rubber 5x15 

Rubber buffer DN 20 x 20 

Rubber buffer DN40 

Rubber buffer DN 40 

Rubber bushing 

Rubber bushing for line 10-22mm 
Rubber bushing for line 10-35mm 
Rubber bushing for line 10-37mm 

Rubber bushing for line 4-1 3mm 

Rubber bushing for line 7-1 6mm 
Rubber bushing for line 9-29mm 
Rubber plate 

Rubber rail with steel reinforcement 
Rubber sealing 

Rubber support for rotary beacon 
Running roller 17/47 x 17.5 
Running roller S45SX 
SAE fitting 1 1/2"" - 3000PSI - DN45 -90° 
SAE fitting 2"" - 3000PSI - DN 50 - 90° 
SAE fitting DKOL DN 25 45° 
SAE fitting SAE 2"" - 3000PSI - DN45 -60° 
SAE flange adapter 1 1/2""-6000PSI 
SAE flange adapter 90-1""-6000PSI 
SAE flange adapter 90-1 1/2""-6000PSI 
SAE flange adapter 90-1 1/4""-6000PSI 
SAE flange adapter 90- 3/4 ,M, -6000PSI 



392, 1385 

814 

592 

192, 212 
1185 
160, 164 
962 
902 

975, 984 

975 

975 

832, 890, 892, 896, 912, 933, 937, 
956, 975, 977, 983, 986, 997, 
1013, 1025, 1038, 1042, 1044, 
1056, 1066, 1082, 1088, 1094, 
1102, 1109, 1336, 1340, 1342 

937, 975, 1020, 1117 

977 

164 

228, 230, 1397 

1189 

1088 

256, 272 

198 

84 

84 

84 

84 

121 

51 

51, 121 

795 

50 
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SAE flange half 1"" -6000PSI 
SAE flange half 1 1/2""-3000PSI 
SAE flange half 1 1/2""-6000PSI 
SAE flange half 1 1/4""-6000PSI 
SAE flange half 2"" -3000PSI 
SAE flange half 2 1/2""-3000PSI 
SAE flange half 3/4""-6000PSI 
SAE-seal 3000PSI - 3"" 
SAE-seal 3000PSI - 3 1/2"" 
SAE THREADED FLANGE 3000PSI 
Safety clip 

Safety device for end hose DN125 
Safety valve 3/4"" NPT 
Safety valve Typ 06380 
Sash fastener 

Schnorr lock washer S 10-phosphated 
Schnorr lock washer S 12-phosphated 

Schnorr lock washer S 16-phosphated 

Schnorr lock washer S 20-phosphated 
Schnorr lock washer S 24-phosphated 
Schnorr lock washer S 30-phosphated 
Schnorr lock washer S 36-phosphated 
Schnorr lock washer S 4-phosphated 

Schnorr lock washer S 6-phosphated 

Schnorr lock washer S 8-phosphated 

SCHWING Control Receiver -EU- 
SCHWING Control SC30 cpl. -EU- 



Page 

51 
84 

51, 121 
795 

84, 424 

524 

51 

84 

84 

50 

382, 388, 1362, 1371, 1377, 1381 

382, 1371, 1377, 1387 

424 

519 

1181 

165, 250, 266, 1397 

51, 80, 111, 165, 283, 302, 320, 
365, 392, 456, 1198, 1385, 1397 

80, 90, 96, 102, 115, 119, 192, 
213, 365, 382, 389, 806, 1371, 
1377, 1382 

365 

92, 109, 389, 392, 1382, 1385 
98 

389, 1382 
1179 

192, 198, 212, 322, 326, 356, 915, 
1183, 1198, 1224, 1271 

90, 160, 192, 212, 230, 234, 258, 
274, 322, 396, 416, 438, 448, 537, 
572, 1114, 1137, 1179, 1206, 1224, 
1230, 1232, 1259, 1261, 1293 

1128 

45 
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SCHWING Control SC30 -EU- 
SCHWING Control transmitter -EU- 
Screw 

Screw bolt UNC/M 3 
Screw coupling (Mody) 

Screw coupling 5 1/2"" 

Screw coupling 5 1/2"" with plate 
Screw DIN 603 M 8 x 20-4.6-A2C 
Screw DIN 603 M 8 x 25-4.6-A2C 
Screw DIN 603 M 8 x 30-4.6-A2C 
Screw DIN 6914 M 16 x100-10.9-GT500 
Screw DIN 6914 M 24 x100-10.9-GT500 
Screw DIN 7984 M 10 x 16-8.8-A2C 
Screw DIN 7985 M 3.0 x 10-TX-ZW 
Screw DIN 7985 M 4.0 x 10-TX-ZW 
Screw DIN 7985 M 4.0 x 8-TX-ZW 
Screw DIN 7991 M 10 x 40-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 10 x 55-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 12 x 30-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 12 x 40-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 4 x 12-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 5 x 25-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 6 x 16-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 6 x 20-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 6 x 25-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 6 x 30-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 8 x 16-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 8 x 20-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 8 x 25-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 8 x 30-8.8-A2C 
Screw DIN 7991 M 8 x 45-8.8-A2C 



1126 
1128 

54, 56, 60, 62, 64, 66, 71, 73, 1148 
965 

440, 1214, 1222, 1244 

382, 388, 389, 1371, 1377, 1381, 
1382, 1387 

388, 1381 

246 

164 

164 

117 

117 

94 

964, 1007 

964, 1185 

964 

1393 

283, 302 

226 

320 

1179 

917 

165, 192, 212, 218, 222, 392, 1385 

322, 1358, 1389 

1224 

1389 

228 

744 

234, 322, 1224 
550, 552 
1137 
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Screw DIN 84 M 3 x 10-4.8-A2C 1103, 1119 

Screw DIN 84 M 3 x 1 2-4.8-A2C 908, 1 355 

Screw DIN 84 M 4 x 10-4.8-A2C 1103, 1119 

Screw DIN 84 M 4 x 1 2-Ms 933, 949, 1 1 39 

Screw DIN 84 M 4 x 1 6-4.8-A2C 908 

Screw DIN 84 M 4 x 20-4.8-A2C 962, 1054, 1069 

Screw DIN 84 M 4 x 20-Ms 886, 933, 1 1 83 

Screw DIN 84 M 4 x 30-Ms 933 

Screw DIN 84 M 4 x 40-Ms 904 

Screw DIN 84 M 4 x 6-4.8-A2C 1 025 

Screw DIN 84 M 4 x 6-A2-70 908 

Screw DIN 84 M 5 x 1 0-4.8-A2C 965 

Screw DIN 84 M 5 x 25-Ms 1 1 89 

Screw DIN 84 M 5 x 30-Ms 929 

Screw DIN 84 M 5 x 40-5.8-A2C 927 

Screw DIN 85 M 3 x 1 0-4.8-A2C 886 

Screw DIN 912 M 10 x 20-8.8-A2C 1174, 1202 

Screw DIN 912 M 10 x 30-8.8-A2C 746 

Screw DIN 912 M 10 x 35-8.8-A2C 51 

Screw DIN 912 M 10 x 40-10.9-GT500 293, 312, 678, 688 

Screw DIN 912 M 10 x 40-8.8-A2C 165 

Screw DIN 912 M 10 x 50-10.9-GT500 485, 487, 746 

Screw DIN 912 M 10 x 55-10.9-GT500 489, 497, 504 

Screw DIN 912 M 10 x 80-8.8-A2C 168 

Screw DIN 912 M 12x25-1 0.9-GT500 111 

Screw DIN 912 M 12 x 25-8.8-A2C 62, 75 

Screw DIN 912 M 12 x 30-8.8-A2C 51, 117, 424 

Screw DIN 912 M 12 x 35-8.8-A2C 84 

Screw DIN 912 M 12 x 45-8.8-A2C 51 

Screw DIN 912 M 12 x 55-12.9-GT500 599 

Screw DIN 912 M 12 x 55-8.8-A2C 748 

Screw DIN 912 M 12x60-1 2.9-GT500 117 
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Screw DIN 912 M 12 x 70-8.8-A2C 


123 


Screw DIN 912 M 16 x110-8.8-A2C 


121 


Screw DIN 912 M 16 x125-8.8-A2C 


94 


Screw DIN 912 M 16 x 35-8.8-A2C 


84 


Screw DIN 912 M 16 x 40-8.8-A2C 


98 


Screw DIN 912 M 16 x 45-10.9-GT500 


373 


Screw DIN 912 M 16 x 55-8.8-A2C 


371 


Screw DIN 912 M 16 x 60-12.9-GT500 


367 


Screw DIN 912 M 16 x 70-8.8-A2C 


102 


Screw DIN 912 M 18x90-12.9 


373 


Screw DIN 912 M 20 x100-12.9 


371 


Screw DIN 912 M 20 x 45-8.8-A3C 


50 


Screw DIN 912 M 20 x 75-12.9-GT500 


369 


Screw DIN 912 M 24 x100-12.9 


367, 369 


Screw DIN 912 M 24 x140-10.9-GT500 


109 


Screw DIN 912 M 24 x 60-8.8-A3C 


389, 1382 


Screw DIN 912 M 4 x 12-8.8-A2C 


1218, 1224 


Screw DIN 912 M 4 x 20-A2-70 


192, 212 


Screw DIN 912 M 5 x 16-8.8-A2C 


933 


Screw DIN 912 M 5 x 20-8.8-A2C 


1148 


Screw DIN 912 M 5 x 30-8.8-A2C 


1126 


Screw DIN 912 M 5 x 35-8.8-A2C 


588, 634, 654, 720 


Screw DIN 912 M 5 x 45-8.8-A2C 


726, 736, 951, 1117 


Screw DIN 912 M 5 x 75-10.9-GT500 


592 


Screw DIN 912 M 6 x 16-8.8-A2C 


964 


Screw DIN 912 M 6 x 20-8 8-A2C 


168 


Screw DIN 912 M 6 x 25-8.8-A2C 


660, 1185 


Screw DIN 912 M 6 x 35-8.8-A2C 


660 


Screw DIN 912 M 8 x 16-8.8-A2C 


430 


Screw DIN 912 M 8 x 20-8.8-A2C 


208, 237, 485, 487 


Screw DIN 912 M 8 x 25-8.8-A2C 


168 


Screw DIN 912 M 8 x 30-8.8-A2C 


485, 487 
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Screw DIN 912 M 8 x 55-8.8-A2C 
Screw DIN 912 M 8 x 65-10.9-GT500 
Screw DIN 912 M 8 x 80-10.9-GT500 
Screw DIN 931 M 10 x110-10.9-GT500 
Screw DIN 931 M 10 x110-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 10 x120-10.9-GT500 
Screw DIN 931 M 10 x 40-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 10 x 45-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 10 x 60-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 12 x100-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 12 x160-10.9-GT500 
Screw DIN 931 M 12 x 50-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 16 x110-10.9-GT500 
Screw DIN 931 M 16 x160-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 16 x 70-10.9-GT500 
Screw DIN 931 M 16 x 70-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 20 x 75-10.9-GT500 
Screw DIN 931 M 24 x150-10.9-GT500 
Screw DIN 931 M 24 x320-10.9-GT500 
Screw DIN 931 M 30 x150-8.8-A3C 
Screw DIN 931 M 6 x 30-8.8-A2C 

Screw DIN 931 M 6 x 35-8.8-A2C 

Screw DIN 931 M 6 x 40-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 6 x 45-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 8 x 60-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 8 x 70-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 8 x 90-8.8-A2C 
Screw DIN 931 M 8 x 95-8.8-A2C 
Screw DIN 933 M 10 x110-8.8-A2C 
Screw DIN 933 M 10 x 16-8.8-A2C 



Page 

724, 734 
662 
342 
458 

352, 666, 1144 

430, 537 

1257 

102, 165 

514, 1144 

392, 1385 

338 

234 

80 

192, 212 
115 

193, 212 
115 
338 
1160 

98 

291, 310, 404, 670, 676, 686, 789 

156, 352, 464, 483, 494, 502, 531, 
666, 670, 789, 1198, 1251, 1319, 
1329, 1331 

789 

404, 789, 1144, 1216, 1244 
576 

537, 642, 708 
1253 

400, 1253 

174, 670, 788, 923 

289, 308, 367, 369, 371, 373, 744 
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Screw DIN 933 M 


10x20-8.8-A2C 


107, 334, 927, 1144, 1397 


Screw DIN 933 M 


10x25-10.9-GT500 


250, 266 


Screw DIN 933 M 


10x25-8.8-A2C 


198, 242, 405, 468, 617, 656, 658, 
770 


Screw DIN 933 M 


10x30-8.8-A2C 


340, 656, 744, 1397 


Screw DIN 933 M 


10x35-10.9-GT500 


810 


Screw DIN 933 M 


10x35-8.8-A2C 


51, 176, 178, 338, 537, 840, 1198 


Screw DIN 933 M 


10x40-8.8-A2C 


94, 670, 788, 1397 


Screw DIN 933 M 


10x50-8.8-A2C 


154, 1224 


Screw DIN 933 M 


10x75-8.8-A2C 


174, 250, 266 


Screw DIN 933 M 


10x80-8.8-A2C 


1179 


Screw DIN 933 M 


12x20-8.8-A2C 


165, 456 


Screw DIN 933 M 


12x25-8.8-A2C 


104, 365, 1397 


Screw DIN 933 M 


12x25-A4-80 


188 


Screw DIN 933 M 


12x30-8.8-A2C 


50, 165, 226, 320, 596, 660, 1218, 
1271 


Screw DIN 933 M 


12x35-10.9-GT500 


200, 204, 283, 302 


Screw DIN 933 M 


12x35-8.8-A2C 


80, 234, 524, 778, 1198 


Screw DIN 933 M 


12x40-10.9-GT500 


283, 302 


Screw DIN 933 M 


12x40-8.8-A2C 


52, 537, 708, 778 


Screw DIN 933 M 


12x45-8.8-A2C 


226 


Screw DIN 933 M 


12x60-8.8-A2C 


456, 1169 


Screw DIN 933 M 


12x70-8.8-A2C 


617, 642 


Screw DIN 933 M 


14 x 35-8.8-zinc c. 


226 


Screw DIN 933 M 


14x45-8.8-A2C 


1202 


Screw DIN 933 M 


14x50-8.8-A2C 


121, 795 


Srrpw DIN 9"^ M 




JvJJ, \J\J\J, 1 \JKJz- 


Screw DIN 933 M 


16x30-10.9-GT500 


90 


Screw DIN 933 M 


16x30-8.8-A2C 


198, 334, 365 


Screw DIN 933 M 


16x35-10.9-GT500 


365 


Screw DIN 933 M 


16x35-8.8-A2C 


50, 96, 389, 1052, 1382 


Screw DIN 933 M 


16x40-8.8-A2C 


50, 80, 389, 778, 1382 
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Screw 


DIN 


933 


M 


16 


X45-10.9-GT500 


Screw 


DIN 


933 


M 


16 


x 45-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


16 


X50-10.9-GT500 


Screw 


DIN 


933 


M 


16 


x 50-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


16 


X55-10.9-GT500 


Screw 


DIN 


933 


M 


16 


x 55-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


16 


x 80-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


20 


x 30-8.8-A3C 


Screw 


DIN 


933 


M 


20 


x 35-8.8-A3C 


Screw 


DIN 


933 


M 


20 


x 40-8.8-A3C 


Screw 


DIN 


933 


M 


20 


x 50-8.8-A3C 


Screw 


DIN 


933 


M 


20 


x 55-8.8-A3C, 


Screw 


DIN 


933 


M 


20 


x 60-8.8-A3C 


Screw 


DIN 


933 


M 


24 


x 60-8.8-A3C 


Screw 


DIN 


933 


M 


24 


x 70-8.8-A3C 


Screw 


DIN 


933 


M 


36 


x 70-8.8-A3C 


Screw 


DIN 


933 


M 


5x 


10-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


5x 


16-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


5x 


25-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


5x 


35-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


5x 


45-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


6x 


16-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


6x 


20-8.8-A2C 


Screw 


niM 

UMN 




IVI 


a v 
D X 


OR ft ft A9P 


Screw 


DIN 


933 


M 


6x 


30-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


6x 


45-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


6x 


50-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


6x 


55-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


8x 


10-8.8-A2C 


Screw 


DIN 


933 


M 


8x 


12-8.8-A2C 



Page 

250, 266 

80, 182, 283, 302, 382, 389, 1371, 
1377, 1382 

388, 1381 

51, 121, 165, 198, 405 

188 

806 

382, 1371, 1377 

365 

365 

188 

392, 1385 

104 

51 

92 

392, 1385 

389, 1382 
150 

356, 1198, 1249 
774, 915 
642, 708 
1156 

164, 192, 198, 212, 927, 1054, 
1249 

322, 326, 997, 1206, 1246 
1249 

483, 494, 502, 1249 

1271 

404 

420, 1242 

933 

1271 
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Screw DIN 933 M 8 x 16-8.8-A2C 
Screw DIN 933 M 8 x 20-8.8-A2C 

Screw DIN 933 M 8 x 25-8.8-A2C 

Screw DIN 933 M 8 x 30-8.8-A2C 

Screw DIN 933 M 8 x 35-8.8-A2C 

Screw DIN 933 M 8 x 40-8.8-A2C 

Screw DIN 933 M 8 x 45-8.8-A2C 

Screw DIN 961 M 30 x2x 70-10.9-GT500 

Screw DIN 963 M 4 x 8-5.8-V2A 

Screw DIN 963 M5x12-Ms 

Screw DIN EN ISO 7380 M 8x35-1 0.9-A2C 

Screw driver 5,5 x 100 

Screwed flange G 1 

Screw joint 2a x 1 1/2a 

Screw joint EGESD 12 L/R 1/2-WD 

Screw joint EGESD 12 L/R 1/4-WD 

Screw joint EGESD 12 LR-WD 

Screw joint EGESD 16 SR-WD 

Screw joint EGESD 20 SR-WD 

Screw joint EGESD 25 SR-WD 

Screw joint EGESD 30 SR-WD 

Screw joint EMASD 12 LR 

Screw joint M 10 x 1k -VS 

Screw joint M 10 x 1 - VS 

Screw joint M 12x1 .5 Ms 

Screw joint M12x1.5 PAcpl. 

Screw joint M16x1.5 corrugated hose 

Screw joint M 16x1 .5 Ms 

Screw joint M16x1.5 PAcpl. 



90, 150, 230, 404, 617, 923, 1152, 
1179, 1183, 1236, 1246 

160, 258, 274, 326, 396, 416, 424, 
438, 448, 572, 596, 642, 708, 778, 
908, 923, 1146, 1206, 1218, 1230, 
1232, 1246, 1248, 1253, 1257 

150, 164, 192, 212, 356, 514, 870, 
876, 1114, 1232, 1279, 1283, 1287 

50, 85, 165, 1259, 1261 

424, 1263, 1293, 1389 

458 

165 

188 

1181 

1189 

234, 242, 1198, 1224 

1162 

746 

400, 1253 
596 

508, 510, 568, 617 
617, 642, 708 
794 

464, 596 

596 

656 

407, 1179 

198, 1267, 1293, 1295 
338, 1271, 1293 
1094, 1103, 1119 
848, 854, 1356 
943 

820, 1117 

848, 854, 964, 1356 
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Screw joint M20x1.5 


992, 1066, 1355 


Screw joint M20x1 .5 PA cpl. 


848, 1356 


Screw joint M20x6 IP65 


828, 832, 939 


Screw joint M 22 x 1 ,5 - G 1/4 


1232, 1236 


Screw joint M25x1.5 


937, 973, 1013, 1038, 


Screw joint M32x1.5 


977, 986 


Screw joint oil drain 


1234 


Screw joint oil inlet 


1234 


Screw joint RED-R 1/2-WD / R 1/4 


617 


Screw joint RED-R 1 1/2-WD / R 1/2 


596 


Screw joint RED-R 1-WD / R 1/2 


794 


Screw joint RED-R 3/8-WD / R 1/2 


576, 1331 


Screw joint RED-R 3/8-WD / R 1/4 


514, 576, 708 


Screw joint SD5/AE-BSP3/8 


646 


Screw joint SD5/AET 


580, 712 


Screw joint SNV 12 L 


468, 537, 576 


Screw joint SNV 16 S 


794 


Screw joint SNV 30 S 


524 


Screw joint SNV 38 S 


795 



Screw M 4 x 75 

Screw M5 x 10 

Screw M 6 x 97 

Screw on hinge 

Screw pluge DB 8991 

Screw plug G 1/2 VS-WD 

Screw plug G 1/8 VS-WD 

Screw plug G 1 1/2 VS-WD/PN400 

Screw plug G 3/4 VS-WD 

Screw plug G 3/8 VS-WD 

Screw plug VS-R 1/4 -WD 



609 
898 
1248 

917, 1224 
620 

117, 599, 620, 630, 748 
127, 519 
117, 599 

111,400,416, 420, 444, 599, 
1242, 1253 

106, 580, 646, 712, 750 

84, 127, 139, 342, 519, 599, 611, 
620, 748, 750 
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Screw retainer SKM 10-GT320 

Screw retainer SKM 12-GT320 

Screw retainer SKM 14-GT320 
Screw retainer SKM 16-GT320 
Screw retainer SKM 20-GT320 
Screw retainer SKM 4-GT320 
Screw retainer SKM 5-1 .4401 
Screw retainer SKM 5-GT320 

Screw retainer SKM 6-GT320 

Screw retainer SKM 8-GT320 

Screw retainer SKZ 10-GT320 
Screw retainer SKZ 12-GT320 
Screw retainer SKZ 14-GT320 
Screw retainer SKZ 16-GT320 
Screw retainer SKZ 6-GT320 
Screw retainer SKZ 8-GT320 
Screw with disc 
Seal 

Seal, yellow 0.5-1 .5 mm 2 



Page 



154, 165, 168, 198, 242, 250, 266, 
334, 338, 340, 352, 404, 468, 514, 
537, 617, 666, 670, 744, 770, 788, 
810, 840, 927, 1144, 1179, 1198, 
1224, 1257, 1393, 1397 

104, 200, 204, 226, 234, 283, 302, 
320, 537, 596, 617, 642, 660, 708, 
778, 1198, 1218, 1271 

226, 1202 

50, 80, 165, 198, 250, 266, 283, 
302, 334,389, 405, 778, 1382 

51, 188, 392, 1385 

886, 908, 933, 949, 962, 1069, 
1103, 1119, 1139, 1183, 1218 

774, 917, 1126, 1198 

150, 592, 898, 927, 929, 951, 
1117, 1249 

164, 193, 212, 404, 420, 927, 997, 
1206, 1242, 1246, 1248, 1358, 
1389 

85, 150, 164, 234, 242, 250, 266, 
326, 356, 400, 404, 424, 458, 514, 
550, 552, 576, 596, 617, 642, 708, 
744, 778, 870, 876, 908, 923, 933, 
1146, 1152, 1183, 1198, 1218, 
1224, 1230, 1236, 1246, 1248, 
1253, 1257, 1263, 1271, 1279, 
1283, 1287, 1389 

51,94, 168, 458 

51,84, 165, 424, 524 

121, 795 

51, 84, 94, 98, 121 
168, 964 

168, 208, 237, 430, 724, 734 
1040, 1058, 1064, 1338 
51, 113, 460 

888, 894, 896, 902, 910, 913, 980, 
981, 984, 988, 990, 1015, 1029, 
1066, 1121, 1351 
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Seal 5 1/2"" 

Seal 5 1/2"" with web 

Seal 6"" with web 

Seal - D 50 x 170 x 3 

Seal - D 50 x 3 

Seal DN150 BF 164/180x 12 

Seal DN150 BF4005 159/183 x 12 

Seal DN180 BF 

Seal DN180 BF 194/210x11 

Seal DN180- Kidney 

Seal DN50 

Seal for support SD 5 
SEAL - GLAND SET 
Seal green 1 -2,5mm 2 
Sealing and securing ring M 3 
Sealing cone 
Sealing cover 
Sealing disc 1/2"" BSP 
Sealing kit drive shaft 
Sealing kit port plate 
Sealing kit regulator 
SEALING LEDGE 
Sealing nut 
Sealing ring 

Sealing ring DIN 3869 - 14- NBR 
Sealing ring DIN 3869 - 20 - NBR 
Sealing ring DIN 7603 A 10 x 13.5-Cu 
Sealing ring DIN 7603 A 14 x 18-Cu 
Sealing ring DIN 7603 A 14 x 20-Cu 
Sealing ring M 16, PE 
Sealing set 



Page 

382, 388, 1159, 1371, 1377, 1381, 
1387 

382, 388, 1362, 1371, 1377, 1381 

389, 1382 

1389 

1389 

1159 

1159, 1395 

388, 1381 

1159 

98 

416 

588, 634, 654, 720 
117 

978, 1038, 1044, 1336, 1342 

908, 1355 

168, 174 

94 

1234 

56, 66 

59, 69 

60 

113 

54, 64 

102, 1148 

261, 277, 697, 703 

143, 145 

352, 666 

407, 409, 832, 862 

931 

943 

137, 1234 



Page 1468 



Table of contents 



Stetter 



Nomenclature 



Page 



Sealing set 990-010-007 

SEALING SET 990-011-007 

Sealing set 990-016-007 

Sealing set 990-203-007 

SEALING SET 990-303-007 

Sealing set 990-310-007 

Sealing set A11VO 130LR3DH1/10 

Sealing set A11VO 190LR3DH1/11 

Sealing set cpl. 

Sealing set f. MSE06/2 

Sealing set f. valve cartridge 

SEALING SET F. VALVE CARTRIDGE 

Sealing set for built-in valve NG25 

Sealing set for insert valve NG32 

Sealing set SP-CDS-10 N-32 

Sealing set VBLSK2 

Sealing Set VPLSK2 

Seal square ring 

Sensor - temperature 

Separator kit 

Set of screws f. mounting prop shafts 
Setting disc 

Shackle D 8 x 40/ 50- 13 

Shaft seal ring 55x 70 x 7/6 FKM 

Shaft seal ring 60x 80x 7/5.5 BAFSL1SF 

Sheet metal angle 8mm 

Sheet-metal holder 

Sheet metal screw DIN 7981 

Sheet steel housing 200x400x80 

Shim ring 



141, 297, 316, 344, 603, 682, 692, 
756 

254, 270, 287, 295, 306, 314, 346, 
350, 680, 690, 752 

605 

754, 801 
601 

133, 135, 730, 740 

64 

54 

609 

728, 738 
131 

491,499, 506,546, 758 

607 

125 

613 

620 

620 

69 

931 

460 

41 

98 

104 

66 

56 

388, 1381 
44 

1009, 1355 
1007 
57, 66 
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Shim ring . 

Shrinkage tube max. 19mm; min. 9,5mm 

Shrinkdown plastic tubing 

Shrink-wrap tubing, black 

Shut-off flap 2"" 

Shuttle valve 

SHUTTLE VALVE 

Side marker lamp, LED 24V 

Side marker lamp LED 24V, yellow 

Side outlet BPL DN125 (Rock valve) 

Signal lamp green (LED) 

Signal transducer 

Sign support 30 x 50 mm 

SILICONE-TRANSPARENT 
Sleeve 

Sleeve EH 6 MS 
Sleeve EH 9 MS 
Sleeve housing 2-pol. 

Sleeve housing 2 pol., cpl. 

Sleeve housing 2-pol. WD/10 
Sleeve housing 3-pol. , cpl. 
Sleeve housing 3-pol. 2.5qmm 
Sleeve housing 3-pol. WD/10 
Sleeve housing 4-pol., cpl. 
Sleeve housing 4-pol. 2.5qmm 
Sleeve housing 4-pol. WD/5 
Sleeve housing 7-pol. 1.5 qmm 
Sleeve housing cpl., 3-pol., 2.5 qmm 
Slewing cylinder D 80/ 45 x 185 



Page 

57 
1121 

888, 896, 908, 1350 

975, 977, 983, 997 

424 

54, 64 

542 

997 

908 

1365 

836 

1117 

854, 956, 1020, 1058, 1082, 1346, 
1356 

94 

150, 170, 208, 237, 364, 770, 1248 

470, 514 

452 

978, 1044, 1342 

892, 896, 975, 978, 983, 986, 
1013, 1020, 1025, 1038, 1042, 
1056, 1082, 1088, 1109, 1336, 
1340, 1350 

1029 

906, 978, 986 

890, 892, 912, 977, 983, 987 

913, 981, 988 

977, 986, 1013 

844, 896, 937, 977, 984 

980, 990, 1015 

894, 983 

832, 866 

104 
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Slewing drive 92 

Slewing gear Zollern 340 

Slewing lever 104 

Slewing pivot 106 

Slewing ring lining, Fiberglass 42 

Slewing shaft 98 

Slip-on profile, slef-clamping 192, 212 

Snap fastener 1 92, 21 2, 1 224 

Snap ring D 30/D 3x 16 289, 308 

Snap ring DIN 5417 - SP110 373 

Snap ring DIN 5417 - SP160 371 

Snap ring DIN 5417 - SP180 367 

Snap ring DIN 5417 - SP225 369 

Socket 24V, 2 poles + housing 876, 956 

Socket 2 poles 1189 

SOCKET 3-POL 1189 

Socket combination 1 1 83 

Socket EN 1 0242 M2- 3/4-Zn-A 464 

Socket pin 164 

Socket pin 1 20 x 1 28/1 00-1 7 1 98 

Socket pin 1 20 x 1 63/1 00-1 7 1 98 

Socket pin 30 x 76/ 42- 9 258, 274 

Socket pin 50 x 1 32/1 00-1 7 1 98 

Socket pin 50 x 200/1 30-1 7 283, 302 

Solenoid valve MSE06421 -B-24VG/2 726, 736 

Spacer PE 500 x 800 x 50 41 

Spacing disc 117 

Spar, lefthand finish part 188 

Spar, righthand finish part 188 

Special accessories, greasing systems 45 

Spherical washer DIN 6319 - C 17 200, 204 

SPL: Schematik 574 
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Splash protection kit 


516 


Split coupling 5 1/2"" 


382, 1362, 1371, 1377 


Split coupling 5 1/2"" with plate 


388, 1381 


Split coupling 6"" 


388, 1381 


Split coupling 6"" without seal 


390, 1383 


Split pin ISO 1234 2x12-A2C 


170, 208, 237 


Split pin ISO 1234 5 x 32-A2C 


184, 1198 


Split pin ISO 1234 5 x 63-A2C 


226 


Split pin ISO 1234 6.3 x 40-A2C 


364 


Split ring DN 250 


109 


Sponge-ball clean-out DN 65 / hard 


1159 


Sponge-ball clean-out for DN100 / hard 


1159 


Sponge-ball clean-out for DN 80 / hard 


1159 


Sponge rubber band 18x8 


164, 165 


Sponge rubber band 2x10 


1181 


Spraying equipment S, 200bars, 15° 


1236 


Spraying gun handle 


1240 


Spraying gun set with 10m-hose 


1211 


Spraying pistol 


1228 


Spring 


1148 


Spring attachment 


1148 


Spring bar 


322, 1198 


SPRING BOLT 


106, 485, 487 


Spring cover SD 5, cpl. 


580 


Spring plate 


609 


Spring-type straight pin 


54, 64 


Sorina-tvoe straiaht oin ISO 13337 - 


293 312 678 688 


Spring-type straight pin ISO 8752 - 


94, 256, 272 


Square ring 15,54 x 2,51 


293, 312, 678, 688 


Square ring 26,57 x 3,40 


750 


Standard maintenance 


460 


Star-type handle M10 x 22,5 


872, 878, 958 
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Steel plate 
Step 280 x 160 
Stepladder 

Stepladder, lower part 
Stepladder cpl. S42-43SX BR02 
Step with holder, cpl. 
STIRRUP, CPL. 
Stop lamp E 1 

Strap black, 4.7 x 200mm 

Strap black, 7,5 x 360 mm 

Strap black 2.5 x 120mm 

Stroke counter cpl. 

STROKE LIMITER C1 

STROKE LIMITER C2 

Structural component: piping 

Suction line cpl. 636ltr S42-43SX BR02 

Suction line Roller 

Suction line Roller cpl. 

Suction tube DN 89 - SAE 3 

Suction tube DN 89 - SAE 3 1/2 

Supply unit, chamber valve 

Supply unit, weldment 

Supply unit compressor 

Supply unit - compressor, boom 

Supply unit cpl. 

Supply unit ledge cpl. 

Supply unit lubrication RB S40 BR02 

Supply unit Separate compressed air 



1206 

1257 

1198 

1198 

45 

1211 

184 

908 

844, 866, 890, 892, 894, 896, 902, 
912, 933, 937, 939, 943, 973, 975, 
977, 983, 986, 992, 1013, 1038, 
1042, 1044, 1056, 1066, 1109, 
1117, 1336, 1340, 1342, 1350 

872, 878, 933, 958 

824, 858, 904, 908, 933, 994, 
1009, 1027, 1029, 1040, 1058, 
1077, 1189, 1338 

923 

620 

620 

628 

41 

432 

424 

84 

84 

572 

1179 

42 

42 

45 

448 

1211 

42 
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Supply unit water 42 

Supply unit water + Hose reel 1211 

Support 150, 392, 1385 

Support, boom 3 - boom 1 S42SX, cpl. 365 

Supporting disk DIN 988 S 1 7 x 24 x1 .5 256, 272 

Supporting ring 75.8 x 70 x 1 .5 252, 268, 285, 304 

Supporting roller 198, 258, 274 

Supporting sheet 1054 

Supporting tube 246, 250, 266 

Supporting tube cpl. 283, 302 

Support plate lefthand, S58/S61SX 188 

Support plate righthand 188 

Support w. fitting key groove 1 50 

Switch bottom section 1S 854, 967, 1075, 1191 

Switch inser-auxiliary switch 1 O 945, 969, 1071, 1191 

Switch insert 10E 854 

Taillight boom CE cpl. 24V 906 

Tail light system, boom 24V cpl. 882 

Tail light system cpl. S42SX-S47SX, 5KL 44 

Tail light system LED cpl. plugable 24V 884 

Tapered tube DN 150/1 25 1600mm R-5 1/2"" 1395 

Tapered tube DN150/125 3000mm 6""-5 1/2"" 388, 1381 

Tapered tube DN180/150 1570mm R-6"" DW 1381 

Tapered tube DN 180/1 50 R-6"" 1570mm S2000 388 

Tee EN 10242 B1- 3/4-Zn-A 464, 1214 

Tee EN 10242 Za1- 3/4-Zn-A 1214 

Tees 411 

Temperature sensor cpl. 923 

Temperature switch 35 +/-3° M14x1 ,5 862 

Tension nut M 56 98 

Tension ring 106 

Tension ring D 120/85 117 
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Tension rod 
TENSION ROD 

Terminal 2.5mm 2 

Terminal box for sludge pump 
TERMINAL BRIDGE FBI10- 8 

Terminal clamp TS35, 6 mm 
Terminal cover 2mm 

Terminal designation plate 

TERMINAL DESIGNATION PLATE 
Terminal designation plate 8,2mm, 10, 
Terminal designation plate 8,2mm, 11, 
Terminal designation plate 8.2mm 1-10 
Thermostat 

Threaded pin M 45 x 1 .5 

Threaded pin M 95 x 2 

Threaded rod D 20 x 570/ 40-40 GT500 

THREADED SAE FLANGE 6000PSI 

Threaded socket G1/2 

Threaded stud M 36 125 mm 

Threaded tube A 48.3 x 3.2 x 70 

Threaded tube B 26.9 x 2.6 x 110 

Threaded tube B 26.9 x 2.6 x 70 

Thru drive A11VLO 190 SAE-D N50 

THRU DRIVE A11VO 130 

Thru drive A11VO 40 SAE-B / SAE-B 

THRU DRIVE A11VO 60 

Tool box 

Tool box with tool and accessories 
Tool cabinet 



630 
620 

848, 854, 1009, 1040, 1058, 1064, 
1338, 1356 

884 

1009 

848, 854, 1009, 1040, 1058, 1064, 
1338, 1356 

848, 854, 1009, 1040, 1058, 1064, 
1338, 1356 

848, 1009, 1040, 1058, 1064, 
1103, 1119, 1338, 1356 

1009, 1064 

1040, 1338 

1040, 1338 

1058, 1064, 1356 

460 

364 

363 

106 

121 

1251 

389, 1382 

400, 1253 

111 

1253 

50 

50 

50 

50 

1162 

1159 

212 
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Tool cabinet cpl. S42-43SX BR02 41 

Toothed wheel Rotex 28 430 

Top cover 94, 104, 514, 1148 

Top cover cpl. 1251 

Top cover S1 MO30 123 

Top cover S2/S3 MO20 748 

Top cover S2/S3 MO30 1 23 

Top cover with accessories 54, 64 

Torque stabilizer 165 

Transport packing 400 x 375 x 52, VECTOR 965 

Trap basket DN100- 4 1/2"" 1160 

Trap basket DN125- 5 1/2"" 1160 

Tray 1211 

Tray, weldment 1259,1261 

Tray cpl. 1211 

Tube 12 x 2 x 1470 DIN 2391 -C 482 

Tube 12 x 2 x 1785 DIN 2391 -C 482 

Tube 12 x 2 x 1885 DIN 2391 -C 482 

Tube 12x2x2000 -cpl. 1319,1329 

Tube 12x2x200 -cpl. 1317,1321 

Tube 12x2x2900 -cpl. 1317 

Tube 12 x 2 x 2950 - cpl. 291 , 310, 676, 686 

Tube 12 x 2 x 3000 - cpl. 291 , 310, 676, 686 

Tube 12x2x3295 - kpl. 1325 

Tube 12x2x3320 -cpl. 1321 

Tube 12x2x5040 -cpl. 1319 

Tube 12x2x5620 -cpl. 1321 

Tube 12x2x6000 -cpl. 1321,1325 

Tube 12 x2x 6240 DIN 2391 -C 502 

Tube 12 x 2 x 660 - cpl. 291 , 310, 676, 686 

Tube 12 x 2 x 700 - cpl. 291 , 310, 676, 686 

Tube 12 x2x 7500 DIN 2391 -C 482 
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Tube 12 x 2 x 7700 DIN 2391 -C 

Tube 16x2,5x 1000-cpl. 

Tube 16 x 2.5 x 1490 DIN 2391-C 

Tube 16 x 2.5 x 1575 DIN 2391-C 

Tube 16x2.5x17 DIN 2391-C 

Tube 16 x 2.5 x 5880 DIN 2391-C 

Tube 16 x 2.5 x 6000 DIN 2391-C 

Tube 26.9 x 2.6 x 480 DIN EN 10220 

Tube 28x2.5x 1700-cpl. 

Tube 33.7 x 7.1 x 10 DIN EN 10220 

Tube 4x1.25 DIN 73378 

Tube casing 

Tube flexible LW 20 

Tube holder 

Tube holder 185 mm 

Tube holder DN 180 

Tube mounting 

Tube mounting, Outrigger S58-61SX 

Tube support 159 

Tube support DN100 

Tube support DN125 

Turret cpl., S42SX 

Turret S42SX 

Two-way key 3 mm 

Union nut M 12 L 

Union nut M 12 S 

Union nut M 16 S 

Union nut M 20 S 

Union nut M 22 x 1 .5 - black 

Union nut M 25 S 

Union nut M 8 L 

Unit 



482 

788 

482 

482 

102 

482 

482 

1160 

1144 

1052 

1248 

1389 

1248 

388, 1202, 1381 

389, 1382 
389, 1382 
1393 
1365 
184 

778 

382, 778, 1371, 1377 

42 

334 

964 

452, 483, 494, 502, 656, 778 
483 

483, 618, 656 

1160 

1226 

596, 618 

470, 514, 770 

609 
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Usit-ring 10.7-16-1.5 
Usit-ring 14.7-22-1.5 
Usit-ring 6.7- 10- 1 
Usit-ring 8.5-13.4-1 
Valve 

Valve BVF-E2B60-300 
Valve cartridge 9411 15J G01 
Valve cartridge 9411 16J G01 
Valve cartridge 9411 17J G01 
Valve Cartridge 9411 18J G01 
Valve cartridge 9411 21 J G01 
Valve cartridge 9510 20J G01 - 2 bar 
Valve cartridge 9612 07J G01 
Valve cartridge 9612 10J G01 
Valve cartridge 9707 10J G01 
Valve cartridge 9707 11 J G01 
Valve cartridge 9707 12J G01 
Valve cartridge 9812 03J G01 - 200 bar 

Valve cartridge A604-049-G01 

Valve cartridge DBDS 10K 1X/280 E 
Valve cartridge DBV-JG3 
Valve cartridge DBV-JG4 
Valve cartridge E2B 60 - 300 bars 
Valve cartridge EPRR , 24 VG 
Valve cartridge FV 101 S 
Valve cartridge PRRS 55 bar 
Valve Cartridge Pulsar , 24 VDC 
Valve cartridge VALPCK1 - 15 bar 
Valve cartridge VDP 06/42 01 A 
Valve cartridge VDP 06/42 cpl. 20 bar 
Valve cone 



638 
925 

485, 487 

485, 487, 489, 497, 504 

460, 638 

482, 494, 502 

750 

599 

342 

750 

293, 312, 342, 678, 688 

750, 799 

127, 726, 736 

139 

599 

127 

599 

342 

252, 268, 285, 293, 304, 312, 678, 
688 

750 

630 

580, 646 

489, 497, 504 

611 

542 

611 

620 

620 

129 

127 

485, 487 
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Valve cpl. 


1234 


Valve housing BVF-E2A60 / E2B60 


489, 497, 504 


VALVE HOUSING CPL. 


542, 726, 736 


VALVE HOUSING CPL. FOR 


127 


Valve housing HERF2-CKC.-G3/8 cpl. 


293, 312, 678, 688 


Valve housing HERF-SV2-10 


485 


Valve housing HERF-SV2-6.25 


487 


Valve housing RVL-G1/2-CXFA-X*N 


799 


Valve housing S1-2 MO30 finished part 


123 


Valve housing S3 MO20 


748 


Valve housing VBF-BVDP.2 cpl. 


342 


Valve housing VBF-SLSV, S3 MO20 


750 


Valve housing VBF-TL1 cpl. 


519 


Valve housing VBL-FFE-01 


611 


Valve housing VBL-MPS 


139 


Valve housing VBL-NOTAUS.4 


599 


VALVE INSERT 


474 


Valve insert WVE-R1/8-01 X 


342 


Valve plug 24V=4A design A 


975 


Valve plug 24V=5A design B 


975 


Valve plug 24V 5A - Form A 


975, 1066 


Valve plug M 20 x 1 .5 - WD, cpl. 


106, 485, 487 


Valve seat DN 2.7/1.3 


485, 487 


Variable displacement pump, pressure- 


50 


Variable displacement pump 130 ccm/U 


50 


variaDie aispiacmeni pump iyu ccm/u 


ou 


Varistor Siov-S20k30 car 


1189 


VECTOR ACCESSORIES 


965 


VECTOR CABLE HARNESS 


964 


VECTOR Connecting cable X11 


962 


VECTOR CONNECTION CABLE X12 


935 


VECTOR control V1 .1 24VDC 


962 
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VECTOR EARTH PCB 
VECTOR HIGH CURRENT PCB 
VECTOR MAIN PCB 
VECTOR Sensor 
VECTOR Teach-key 
Ventilation cap DN 31.8 
Ventilation unit 
Vibrator 24 V 
Vibrator 24V, line 2.5m 
Vibrator assembly, 24V 
Wall-mounting bracket 
Washer 

Washer DIN 125 A4.3-VA 

Washer DIN 125 B 1 0.5-1 40HV-A2C 

Washer DIN 125 B 13-140HV-A2C 

Washer DIN 125 B 17-140HV-A3C 

Washer DIN 125 B 21-140HV-A3C 
Washer DIN 125 B 28-1 40HV 
Washer DIN 125 B 3.2-brass 
Washer DIN 125 B 6.4-140HV-A2C 
Washer DIN 1440 8-St-A2C 
Washer DIN 1441 21-St-A3C 
Washer DIN 6916 17-C45-GT500 
Washer DIN 6916 21-C45-GT500 
Washer DIN 6916 25-C45-GT500 
Washer DIN 6916 31-C45-GT500 
Washer DIN 7349 13-St-A2C 
Washer DIN 7349 17-St-A3C 
Washer DIN 9021 10.5-140HV-A2C 
Washer DIN 9021 21-100HV-A3C 



Page 

964 
964 
964 

949, 1139 

965 

1248 

514 

156 

154 

41 

1007 
320 

192, 212, 1224 

166, 352, 537, 656, 658, 666, 670, 
744, 788, 810 

166, 392, 592, 708, 1385 

165, 182, 184, 188, 382, 778, 814, 
1052, 1371, 1377 

1198 

1214 

1103, 1119 

1054 

1232 

184 

80 

106 

117 

188 

1224 

192, 212, 382, 1371, 1377 
102, 234 

104, 150, 283, 302 
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Washer DIN 9021 8.4-1 40HV-A2C 150 

Washer - Flat, 2.81"" OD x 21/32"" ID 3/16 80 

Washer three-hole 320 

Water box assembly, Ma=300, cast version 90 

Water box filling 1211 

Water-box fitting 1216 

Water-box MA=300mm 1 1 1 

Water-box outlet DN50 42 

Water case assembly, Roller 42 

Water case PE 426 

Water case Zstg. 424 

Water filter - drainage 1 255 

Water filter - head 1255 

Water filter - housing 1 255 

Water filter - Reduction 1 "" - 3/4"" 1 255 

Water filter - ring 1255 

Water filter - sieve 1 255 

Water filter - spacer 1 255 

Water filter with drainage 1 253 

Water pump 1160 

Water pump 80 I / 20 bar 430 

WATER PUMP MOUNTING BRACKET 430 

Water pump unit 428 

Water pump unit cpl. 424 

Water supply Roller 42 

Wearing insert DN250 94 

Wedge 111, 389, 1382 

Weld-on plate DIN 301 5-L APK-1 -W1 660 

Weld-on plate DIN 301 5-L APK-2-W1 1 56, 660 

Weld-on plate DIN 301 5-L APK-3-W1 660 

Wheel chock holder type 600 1 1 52 

Wheel drag 1152 
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Wiper ring 110x 122x 12 367, 371 

Wiper ring 1 40 x 1 55 x 1 6 369 

Wiper ring 45x55x7 1 06 

Wiper ring 60 x 70 x 6,3 289, 308 

Wiper ring 70 x 78 x 7 x 4 252, 268, 285, 304 

Wiper ring 70 x 80 x 7 373 

Wiper ring 85x97x 12 117 

Wire 56, 66 

Wire rope D 2.5/3.5 x 500 mm 1391 

Wire rope D 8 x 6940 mm 200, 204 

WIRING CIRCUIT BOARD MMI PUSH- 964 

Wood strip 119 



